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The  goal  of  the  Army  hazardous  waste  minimization 
program  is  to  achieve  a  50  percent  reduction  of  the 
hazardous  waste  generated  by  calendar  year  1992 
(CY92),  as  compared  to  baseline  CY85.  A  first  step 
in  achieving  effective  hazardous  waste  management 
is  to  conduct  a  thorough  hazardous  material  invento¬ 
ry.  Volume  I  describes  a  method  created  to  invento¬ 
ry  hazardous  material  by  collecting  supply  data  from 
Logistics  Control  Activity  (LCA)  at  the  Presidio,  San 
Francisco,  CA,  and  comparing  this  data  with  the  Ma¬ 
terial  Safety  Data  Sheet  (MSDS)  in  the  Hazardous 
Material  Information  System  (HMIS).  Volume  II  lists 
hazardous  material  data  collected  for  the  Eighth  U.S. 
Army  (EUSA),  Korea. 

Common  elements  between  the  two  data  bases 
were  compiled,  analyzed,  and  validated.  It  was 
found  that  the  intersection  of  the  two  data  bases 
created  a  composite  list  that  substantially  reduced 
the  number  of  nonhazardous  wastes  included  in  the 
individual  lists.  This  method  may  also  be  applied  to 
supply  data  from  other  Army  installations. 
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APPENDIX: 


Hazardous  Material  Data 


Ac«*«3loi»  For 
NTT"  a.IA*I 

tab 

UUf-.acur*  r.»4 

il'icatlon 


•y— - — - - — . 

Dlatrlbatlan/ 
Availability  Codes 
jAvaii  and/or 
Dist  !  Special 


Tabla  A1 


DODAAC 

DEH 

CGAD6E 

CFA 

CGADJB 

CF  A 

CHOCAU 

3 

G7JF05 

5 

W80027 

3 

W80C60 

6 

W80061 

6 

W80062 

6 

W80063 

5 

W8006C 

5 

W8006D 

5 

W8006E 

5 

W8006F 

5 

W8006G 

6 

W8006H 

5 

W8006J 

6 

W8006K 

5 

W8006L 

5 

W8006N 

5 

W8006P 

5 

W8006R 

6 

W8006T 

6 

W8Q06U 

6 

EUSA  DODAAC  Addraas 


Address 


MVP 

CAMP  KYLE  BLDG  3147 

ENGINEERING  RESOURCES  INC 
UIJEONGBU  KOREA 

SINGER  LINK  CO 

BLDG  S  212  K16  55  AVN  CO  A 

PBO  USER  USA  INTEL  SPT  DET 

968TH  C^  CO  REP  PTS  GS 
CHONGJU  KOREA 

866TH  CS  CO  GS 
CHONGJU  KOREA 

565TH  CS  CO  GS 
CHONGJU  KOREA 

S03D  CS  CO  GS 
GUMI  KOREA 

34  6TH  CS  CO  GS 
GUMI  KOREA 

EUSA  REMOTE  STORAGE  FAC  SAGAMI 

USA  MSC  K  UPH  FURNISHINGS 

383D  CS  CO  GS 
GUMI  KOREA 

1012TH  CS  CO  GS 
CHONGJU  KOREA 

4 52D  CS  CO  GS 
GUMI  KOREA 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  E 

312TH  CS  CO  GS 
GUMI  KOREA 

946TH  QM  CO  SHM 
GUMI  KOREA 

103D  CS  CO  GS 
GUMI  KOREA 

988TH  CS  CO  GS 
GUMQ1  KOREA 

192D  CS  CO  GS 
CHONGJU  KOREA 

693D  CS  CO  GEN  SUP  GS 
CHONGJU  KOREA 

295TH  CS  CO  GS 


61  ST  MAINTENANCE  CO 
CAMP  KYLE  UIJEONGBU  KOREA 

CAMP  KYLE  BLDG  3147 

SIMUFLITE  TRAINING  INTER  DIV 
SONGNAM  KOREA 
YONGSAN  KOREA 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  S 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  T 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  U 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  V 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  A 

SAGAMI  JAPAN 
WAEGWAN  KOREA 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  B 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  C 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  D 

CHONGJU  KOREA 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  F 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  G 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  J 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  K 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  L 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  M 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  N 


A? 


DODAAC 


W8006W 

W8006X 

W8006Y 

W80070 

W80073 

W800AX 

W800T0 

W800TW 

W800TX 

W800TY 

W801DD 

W801ET 

wee1 EU 

W801EW 

W80456 

W8046C 

W804JC 

W804JD 

W804M5 

W804MK 

W804ML 

W804MM 

W804MN 

W804MP 

W8Q4MR 


Tabla  A1  (Coat'd) 

I  ORA  DODXAC  Addr**« 


DSB  Adds*** 

CHONGJU  KOREA 

6  289TH  CS  CO  GS 

CHONGJU  KOREA 

6  361ST  CS  CO  HVY  MTL  SUP 

CHONGJU  KOREA 

6  887TH  CS  CO  GS 

CHONGJU  KOREA 

3  USEK  EUSA  AC  OF  S  J6 

5  6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE 

2 ID  B  CO  2D  SPT  BN 

5  516TH  PSC  PROV  EAPC  UB  A 

3  199TH  PSC  PROV 

3  199TH  PSC  PROV 

6  516TH  PSC  PROV  EAPC  UB 

6  AUGMENTATION  229TH  SIGNAL  COMP 

2ID  D  CO  5TH  BN  20TH  INF 

WC  D  CO  1ST  BN  5TH  INF 

5  EUSA  MEDICAL  STOR  FAC 

5  CO  A  307TH  SIG  BN  USAISC 

5  CARE  AND  PRESERVATION  DIV 

7  34TH  SPT  GP  HHC 

7  AUG  34TH  SPT  GP  HHC 

6 

5  2D  QUARTERMASTER  GP  HHD 

TAEGU  KOREA 

5  AUG  2D  QUARTERMASTER  GP  HHD 

TAEGU  KOREA 

5  20TH  QUARTERMASTER  CO 

POHANG  KOREA 

3  1I4TH  QUARTERMASTER  CO 

YONGSAN  KOREA 

6  78TH  QUARTERMASTER  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

5  2ND  MP  DETACHMENT  Cl 

BLDG  346  CAMP  WALKER 


6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  P 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  Q 

6TH  SPT  CEN  REMOTE  STOR  SITE  R 

SEOUL  KOREA 
W  GUMI  KOREA 

TONGDUCHON  KOREA 
TAEGU  KOREA 
SEOUL  KOREA 
UIJONGBU  KOREA 
PYONGTAEK  KOREA 
PYONGTAEK  KOREA 
POSAN  KOREA 
MUNSAN  KOREA 
HONSHU  SAGAMI  JAPAN 
WAEGWAN  KOREA 
USAMSC  K  WAEGWAN  KOREA 
PUSAN  KOREA 
PUSAN  KOREA 

CAMP  HENRY 

CAMP  HENRY 

CAMP  LIBBY 

YONGSAN 

CAMP  HUMPHREYS 

SEVENTH  REGION  USACIDC 
TAEGU  KOREA 


A3 


Tabl*  XI  (Coat'd) 
CUSA  DODXAC  Addrasa 


DODAAC 

DSH 

Addraaa 

W  8  0  5  C  F 

AUG  2D  QM  GP  HHD  MISSION  ACCOU 

TAEGU  KOREA 

wees"*: 

2X3 

HHC  2D  INF  DIV  MMC  DISCOM 
TDNGDUCHGN  KOREA 

CL  III  POL  ACCT 

W83  50  9 

6 

AVSCOM  PROJECT  OLR 

PYONGTAEK  KOREA 

ATTN  DRSAV  MPDMM 

W90  6ri  7 

CFA 

6 i ST  MAI NT  CO  ORF  ACCT 

UIJONGBU  KOREA 

W  8  C  7  0  C 

3 

AUG  7  4TH  MAI  NT  BN  TMDE 

BUPYONG  KOREA 

a  8  0  7  C  D 

5 

AUG  PBC  2D  MAINT  CO  TMDE 

WAEGWAN  KOREA 

W  8  0  7  C  F. 

6 

HHC  2 3D  3PT  GP 

PYONGTAEK  KOREA 

A  8  0  7  d  C 

6 

W 8  C 7  53 

6 

AUG  23D  SPT  GP  HHC  PBO 

PYONGTAEK  KOREA 

W  8  3  7  5  E 

6 

HHC  2 3D  SPT  GP  CIF  PBO 

PYONGTAEK  KOREA 

W  8  0  7  6  E 

3 

AUG  I 8TH  MEDICAL  COMD  HHC 

YONGSAN  KOREA 

W807M8 

2  I D 

HHC  2D  INF  DIV  MMC  DISCOM 
TONGDUCHON  KOREA 

CL  II  IV  VII  SRA 

W80  'YK 

5 

2D  QM  G?  mHD  YECHON  STOR  SITE 
LOG  MGT  DIV  YECHON  KOREA 

•ROKF  16TH  EIGHT  WING  K 

58 

W807YL 

3 

EUSA  SPECIAL  TROOPS  COMD  EAST 

YONGSAN  KOREA 

W8081F 

3 

FAR  EAST  COMMISSARY  DISTRICT 
YONGSAN  KOREA 

BLDG  7003 

W8083? 

5 

20TH  SPT  GP  HHC  MTOE 

TAEGU  KOREA 

W8085U 

3 

ROAD  WHEELS  TRACKSHOES  CONTR  M 
KUNPO  KOREA 

OFC  DESCOM  SPT  ACTV  FAR 

EAST 

W808PK 

c, 

AUG  2CT::  SPT  G?  HHC  TDA 

iAEGU  KOREA 

W8087N 

5 

HQ  AMCCOM  TPF 

PUSAN  KOREA 

CAMP  CARROL 

W8087P 

6 

USA  CECOM  WEAPON  SYS  STAGING  P 

PYONGTAEK  KOREA 

W  8  0  8  R  U 

2 

USAG  PBO 

CHUNCHON  KOREA 

UNACCOMPANIED  PERSONNEL 

HOUSIN 

W  8  0  8  ’J  3 

6 

HHC  802D  ENGR  BN 

PYONGTAEK  KOREA 

W808UE 

3 

A  CO  802D  ENGR  BN 

PYONGTAEK  KOREA 

W808UF 

3 

HHC  44TH  ENGR  BN 

KIMPO  KOREA 

W808UG 

3 

A  CO  4  4TH  ENGR  BN 

KIMPO  KOREA 

W809L0 

2 

AUG  128TH  AVN  CO 

CHUNCHON  KOREA 

W809L1 

6 

AUG  20 1ST  AVN  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

A4 


Table  XI  (Coat'd) 
SOSA  DODXXC  Xddzaaa 


DOLAXC 

DEB 

Xddraaa 

W809L2 

3 

AUG  55TH  AVN  CO 

SEOUL  KOREA 

W8G  9LU 

6 

AUG  HKD  I 9TH  AVN  SN 

PYONGTAEK  KOREA 

W809LW 

6 

AUG  213TH  AVN  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

W8C9LX 

6 

AUG  2 7  1ST  AVN  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

W809LY 

3 

AUG  HHD  52ND  AVN  BN 

YONGSAN  KOREA 

W80A10 

3 

USA  COMPUTER  SYS  COMD 

SEOUL  KOREA 

FIELD  TEAM  PACIFIC 

W80A12 

3 

USA  C3T  SPT  COORD  TM  NO  3 

ANYANG  KOREA 

W80AAD 

7 

389TH  TRANSPORTATION  DET  ACDS 
PUSAN  KOREA 

MTMC  TERMINAL  PUSAN 

W80AB0 

3 

EUSA  CHEJUDO  TRNG  CENTER 

YONGSAN  KOREA 

W80AC6 

2  I D 

PBO  HQ  AND  OP  CO  102D  MI  BN 
TONGDUCHON  KOREA 

CAMP  HOVEY 

W80AC 1 

2  ID 

PBO  A  CO  102D  MI  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

CAMP  HOVEY 

W80ADH 

2  ID 

PBO  8  CO  102D  MI  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

CAMP  HOVEY 

W80AFQ 

2 1 D 

PBO  SVC  SPT  CO  1 02D  MI  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

W80ECQ 

7 

Ml  13  CONTR  MGT  OFC 

CHANGWON  KOREA 

DESCOM  SPT  ACTV  FAR  EAST 

W80HLA 

3 

6TH  MEDSOM  STOR  FAC  DISTR  DIV 

YONGSAN  KOREA 

W80JRW 

3 

PBO  74 TH  MAINT  BN  TMDE 

BUPYONG  KOREA 

W80KWP 

5 

MISSION  SUP  SPT  AC TV  2D  MAINT 

TMDE  WAEGWAN  KOREA 

W80MAW 

3 

6TH  MEDSOM  OPT  AND  MAINT  DIV 

WAEGWAN  KOREA 

W80MAX 

3 

MAT  BR  12 1ST  EVAC  HOSP  CO 
YONGSAN  SOUTH  POST  SEOUL  KOREA 

6TH  MED  SUP  OPT  MAINT 

W80MTK 

we 

ACCT  OFF  DFE  WESTERN  CORRIDOR 

MUNSAN  KOREA 

W80MYN 

7 

HHC  34TH  SPT  GP  CIF 

PUSAN  KOREA 

W80MYX 

7 

AUG  34TH  SPT  GP  INSTL  PBO 

PUSAN  KOREA 

W80N2L 

2  ID 

122D  SIG  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

BLDG  569  CAMP  CASEY 

W80N7U 

5 

TRANSFER  TEAM 

PUSAN  KOREA 

1 9TH  SPT  COMD  HHC 

W80NB9 

3 

EUSA  LEGAL  SERVICES  ACTIVITY 

YONGSAN  KOREA 

W80PJE 

2ID 

PBO  102D  MI  BN  CEWI 

KWANG  AM  KOREA 

COMP  HOVEY 

A5 


Table  XI  (Cont'd) 
EUSA  DODAAjC  Addreaa 


DODAAC 

DEB 

Addraaa 

W  3  I  Q  3 

7 

CONTAINER  BREAK  BULK  PT 

FISAS’  KCRir. A 

MTMC  TERMINAL  PUSAN 

a  9  2  'JS? 

~l 

MTMC  TERM! NAT  PC SAN 

PUSAN  KOREA 

W9GRH7 

6 

AUG  5  5  7TH  M?  CO 

P YCNGTAEK  KOREA 

W3CRn8 

j 

AUG  2bCTH  MR  CG 

WAEGWAN  KOREA 

A  8  0  :<;1  5» 

5 

AGO  18STK  “?  CO 

TAEGU  KOREA 

A  “  C  \\j  Z 

212 

CO  B  447H  ENGR  3N 

TONGDUCHON  KOREA 

J  H  U  8 

CF  A 

CO  D  4 4TH  ENGR  3N 

UIJONGBU  KOREA 

a  '  ■  ; F  J9 

3 

CC  C  4 4TH  ENGR  BN 

KIMPO  KOREA 

V*  d  3  R  J  A 

3 

ACG  728TH  MP  BN 

TAEGU  KOREA 

a  8  C  3  :  X 

6 

AUG  249TK  MP  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

a  .■  R  J  Y 

) 

AUG  5320  M?  CO 

PUSAN  KOREA 

W8C3K0 

3 

CO  C  802ND  ENGR  BN 

PYONGTAEK  KOREA 

A  9  :*.  r  . 

6 

W  8  0  R  K  P 

6 

CO  B  802ND  ENGR  BN 

PYONGTAEK  KOREA 

a  9032  1 

3 

KUNSAN  CLUB  SYSTEM  BLDG  1101 

KUNSAN  KOREA 

a  3  0  S  2  2 

5 

TAEGU  CLUB  SYSTEM  BLDG  555 

TAEGU  KOREA 

WSCS23 

CF  A 

CFA  CLUB  SYSTEM  BLDG  T36 

UIJONGBU  KOREA 

W9C S'  5 

6 

USAG  CK  CLUB  SYSTEM  BLDG  613 

PYONGTAEK  KOREA 

W  9  C  3  2  9 

2  I D 

2D  INF  CLUB  SYSTEM  BLDG  1547 

TONGDUCHON  KOREA 

a  3  G  S  2  7 

6 

OSAN  CLUB  SYSTEM  BLDG  36J 

OSAN  KOREA 

W0CS28 

we 

2D  INF  CLUB  SYSTEM  BLDG  S186 

SAN  YU  RI  KOREA 

A  6  3  3  3  A 

3 

USAGY  CLUB  SYSTEM  BLDG  T104 

YONGSAN  KOREA 

W  8  C  8  3  B 

5 

USAGT  CLUB  SYSTEM  BLDG  S379 

TAEGU  KOREA 

W90XKA 

3 

524TH  MI  BN  PBO 

SEOUL  KOREA 

50 1ST  MI  GP 

W30XLR 

2  ID 

E  CO  HV  MAINT  702D  SPT  BN  ORF 

TONGDUCHON  KOREA 

W80XXW 

3 

18TH  MEDICAL  COMMAND 

SEOUL  KOREA 

wacYbM 

In 

229TH  SIG  CO  TACSAT  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

W3CYKL 

3 

ROK  US  COMBINED  FORCES  COMD 

SEOUL  KOREA 

a 30 YNF 

3 

W8CYR6 

3 

USA  AIR  DEF  LIAI  TEAM 

YONGSAN  KOREA 

A6 


Table  A1  (Cont’d) 
KOSA  DODAAC  Addzeaa 


DODAAC 

DEH 

Addraaa 

W80YRX 

2ID 

4TH  CHEMICAL  CO  NBC  DEFENSE 

TONGDUCHON  KOREA 

W81897 

2  ID 

W81898 

2ID 

W81899 

2  ID 

W81A0W 

3 

TPUMF  DESCOM  SPT  ACTV  FAR  EAST 

BUPYONG  KOREA 

W81AAT 

5 

W81AD4 

3 

MTMC  TRANS  TML  COMD  FAR  EAST 

SEOUL  KOREA 

W81AEC 

7 

TACTICAL  WHEELED  VEHICLES  CONT 
CHANGWON  KOREA 

OFC  DESCOM  SPT  ACTV  FAR  EAST 

W81APM 

5 

COMM  ELEC  CONTR  MGT  OFC 

GUMI  KOREA 

DESCOM  SPT  ACTV  FAR  EAST 

W81APT 

5 

AUG  6TH  SPT  CENTER  MAT  MGT 

TAEGU  KOREA 

W81AX7 

2ID 

102D  MI  BATTALION 

TONGDUCHON  KOREA 

BLDG  3480  CAMP  HOVEY 

W81AYF 

2ID 

ACCT  OFC  AREA  FAC  ENGR  2D  QM  G 

TAEGU  KOREA 

W81AYX 

3 

USA  MATERIAL  SURVEY  OFC  KOREA 
BUILDING  4078 

HQ  USA  GARRISON  YONGSAN 

SEOUL  KOREA 

W81B00 

3 

USA  AVSCOM  WEAPON  SYS  STAGING 
CAMP  MARKET 

BUPYONG  STAGING  ACTIVITY 
BUPYONG  KOREA 

W81B01 

3 

HQ  AMCCOM  TPF 

CAMP  MARKET 

BUPYONG  STAGING  ACTIVITY 
BUPYONG  KOREA 

W81B02 

3 

USA  TROSCOM  WEAPON  SYS  STAGING 
CAMP  MARKET 

BUPYONG  STAGING  ACTIVITY 
BUPYONG  KOREA 

W81B05 

3 

USA  CECOM  WEAPON  SYSTEM  STAGIN 
CAMP  MARKET 

BUPYONG  STAGING  ACTIVITY 
BUPYONG  KOREA 

W81B0X 

3 

USA  MICOM  WEAPON  SYSTEM  STAGIN 
CAMP  MARKET 

BUPYONG  STAGING  ACTIVITY 
BUPYONG  KOREA 

W81B0Y 

3 

USA  TACOM  WEAPON  SYS  STAGING  P 
CAMP  MARKET 

BUPYONG  STAGING  ACTIVITY 

BUPONG  KOREA 

W81B97 

2ID 

AUG  2D  MP  CO 

TONGDUCHON  KOREA 

W81B98 

2  ID 

AUG  HHC  1ST  BDE 

TONGDUCHON  KOREA 

W81B99 

2  ID 

AUG  HHC  1  17TH  INF 

TONGDUCHON  KOREA 

W81B9C 

3 

HQ  DESCOM  SPT  ACTV  FAR  EAST 

BUPYONG  KOREA 

W81BA2 

3 

HHC  59 1ST  SPT  GP 

YONGSAN  KOREA 

W81BA3 

3 

AUG  HHC  50 1ST  SPT  GP 

YONGSAN  KOREA 

W8 1 BTN 

3 

20 1ST  SIG  SPT  CO  USAISC 

YONGSAN  KOREA 

A7 

Tabla  A1  (Coat'd) 
ECSA  DOOAAC  Addraaa 


DOOAAC 

OEH 

Addraaa 

— 

W813YY 

6 

M9I5  CONTR  MGT  OFC 

OSAN  KOREA 

DESCOM  SPT  ACTV  FAR  EAST 

W81C03 

CFA 

6TH  SPT  CEN  FORWARD  STCR  SITE 

UIJONGBU  KOREA 

W81C04 

2ID 

177TH  FINANCE  SPT  UNIT 

TONGDUCHCN  KOREA 

W81C05 

5 

176TH  FINANCE  SPT  UNIT 

TAEGU  KOREA 

W8iClC 

3 

175TH  THEATER  FINANCE  CENTER 

SEOUL  KOREA 

W81C.7 

3 

AUG  175TH  THEATER  FINANCE  CENT 

SEOUL  KOREA 

W81C1E 

5 

4TH  BN  501ST  AVN  PBO 

CHUNCHON  KOREA 

W81C8K 

3 

2D  MP  DET  Cl  7TH  REGION  USACID 
TAEGU  KOREA 

BLDG  T-502  CAMP  WALKER 

W81C8L 

7 

2D  MP  DET  Cl  7TH  REGION  USACID 
PUSAN  KOREA 

BLDG  T-502  HIALEAH  COMPOUND 

W81C8M 

2  ID 

DET  E  22ND  MP  DETACHMENT  Cl 

BLDG  2524  CAMP  CASEY 

SEVENTH  REGION  USACIDC 
TONGDUCHON  KOREA 

W81C8N 

3 

DET  F  22ND  MP  DETACHMENT  Cl 

BLDG  6000  SABINGO  COMPOUND 

SEVENTH  REGION  USACIDC 

SEOUL  KOREA 

W81C8R 

7 

ORF  STK  REC  ACCT  34TH  SPT  GP 
PUSAN  KOREA 

SUP  PT  48  CAMP  HIALEAH 

W81CA0 

2ID 

AUG  HHC  2D  MED 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CA1 

2ID 

AUG  HHD  2D  S  AND  T 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CA2 

2  ID 

AUG  HHC  122D  SIG 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CA3 

2ID 

AUG  HHC  702D  MAINT 

TONGDUCHON  KOREA 

W91CA4 

2ID 

AUG  2D  AG  CO 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CA5 

2ID 

AUG  2D  FIN  CO 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CA6 

2ID 

AUG  HHC  102D  MI 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CA7 

2ID 

AUG  4TH  CML  CO 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAA 

2ID 

AUG  HHC  I  72D  ARMOR 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAB 

2  ID 

AUG  2  72D  ARMOR 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAC 

2  ID 

AUG  HHC  2D  BDE 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAD 

2  I D 

AUG  HHC  1  23D  INF 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAE 

2  ID 

AUG  HHC  1  38TH  INF 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAF 

2 1 D 

AUG  HHC  3RD  BDE 

TONGDUCHON  KOREA 

W8 1 CAG 

2ID 

AUG  HHC  1  3 1ST  INF 

TONGDUCHON  KOREA 

A8 


Tabla  A1  (Cont'd) 
EOSA  DODAAC  Addraaa 


DODAAC 

DEB 

Addctu 

W81CAH 

2ID 

AUG  HHT  4  7TH  CAV 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAJ 

2ID 

AUG  HHC  1  9TH  INF 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAK 

2  ID 

AUG  HHB  DIV  ARTY 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAL 

2ID 

AUG  HHB  2  I7TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

W8 1  CAM 

2ID 

AUG  HHB  6  37TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAN 

2  I D 

AUG  HHB  8  8TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAP 

2ID 

AUG  HHB  2  6 1ST  ADA 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAR 

2  ID 

AUG  HHB  1  15TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAT 

2ID 

AUG  E  BTRY  25TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAU 

2  ID 

AUG  HHC  DISCOM 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAW 

2ID 

AUG  HHC  DMMC 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAX 

2ID 

AUG  HHC  2D  AVN 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CAY 

2ID 

AUG  HHC  2D  ENGR 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CD4 

5 

PBO  2D  MAI NT  CO  TMDE 

WAEGWAN  KOREA 

W81CDK 

2  ID 

N  CO  MSI  SPT  702D  SPT  BN  TDA 

TONGDUCHON  KOREA 

W81CGL 

3 

HHD  52D  MED  BN 

K16  SONGNAM  KOREA 

W81CGM 

3 

215TH  MED  DET  GEN  DISP 

YONGSAN  KOREA 

W81CGN 

2 

218TH  MED  DET  DISP 

WONJU  KOREA 

W81CGP 

2 

219TH  MED  DET  DISP 

CHUNCHON  KOREA 

W81CGR 

3 

461ST  MED  DET  BLOOD  PROC 

YONGSAN  KOREA 

W81D1T 

3 

HHC  8TH  PERSONNEL  COMMAND 

YONGSAN  KOREA 

W81D1U 

3 

TROSCOM  TP  UMF 

CAMP  MARKET  BUYPONG  KOREA 

BLDG  P  1530 

W81D5G 

3 

BTRY  B  6TH  BN  32ND  FA 

UIJONGBU  KOREA 

W81DA4 

3 

532D  MI  BN 

YONGSAN  KOREA 

W81DD8 

7 

ACFT  MAI NT  CONTR  MGT  OFC 
CHANGWON  KOREA 

DESCOM  SPT  ACTV  FAR  EAST  SOUTH 

W81DLJ 

7 

DESCOM  SPT  ACTV  FAR  EAST  SOUTH 
CHANGWON  INDUSTRIAL  COMPLEX  KO 

ADMIN  BLOCK 

W81DPH 

3 

USA  REGIONAL  STUDIES  TEAM  KOR 
BLDG  4305  US  ARMY  GARRISON  Y 

ATTN  RST  K  ROOM  217 

SEOUL  KOREA 

W81E12 

3 

D  CO  1ST  BN  50 1ST  AVN 

SEOUL  KOREA 

W81E18 

7 

US  ARMY  PUSAN  STOR  FAC  MARINE 

A9 

MAINT  DIV  PUSAN  KOREA 

Tabl*  U  (Cont'd) 
SOSA  DODAAC  Addrwaa 


OODAAC  DEB  Addraa  a 


W81E4R  3 
*W81EDU  3 
W81EDW  3 
W81EDX  3 
W8IEDY  3 
W8 1 E?  3  3 

W81EPC  3 
W81EPD  5 
W81EPE  5 
W81EPF  7 
W81EPG  7 
W81EPH  6 

W81EPJ  2 
W81EPK  2 
W81ERH  3 

W81ET5  5 
W81EU8  5 
W81EW4  5 
W81EW5  3 
W81EW6  6 
W81F00  7 

W81F01  3 

W81F02  3 

W81F03  3 

W81F04  3 

W81F05  3 


1ST  REPLACEMENT  DET 

501  AV  BN  04  HHC 

A  CO  4TH  BN  50 1ST  AVN 

B  CO  4TH  BN  50 1ST  AVN 

C  CO  4TH  BN  50 1  ST  AVN 

PBO  FURN  MGT  BR  FAM  DEH  AREA  I 

PBO  FURN  MGT  BR  UNACCOMPANIED 

PBO  FURN  MGT  BR  FAM  DEH  AREA  V 

PBO  FURN  MGT  BR  UNACCOMPANIED 

PBO  FURN  MGT  BR  FAM  DEH  PUSAN 

PBO  FURN  MGT  BR  UNACCOMPANIED 

PBO  FURN  MGT  BR  UNACCOMPANIED 
PYONGTAEK  KOREA 

PBO  FURN  MGT  BR  UNACCOMPANIED 

PBO  FURN  MGT  BR  UNACCOMPANIED 

USA  EMRA  STAGING  POINT 
CAMP  MARKET  D  SAFE 

6TH  SPT  CEN  MAT  MGT  SUBS  ACTV 

USA  MAT  SPT  CEN  KOREA  DIR  FOR 

516TH  PERS  SVC  CO  A 

199TH  PERS  SVC  CO  B 

3RD  MI  BN  AVN  TECH  SUP  CL  IX 

74TH  SIG  CO  USAISC 
PUSAN  KOREA 

275TH  SIG  CO  USAISC 
SEOUL  KOREA 

27STH  SIG  CO  USAISC 
SEOUL  KOREA 

27STH  SIG  CO  USAISC 
SEOUL  KOREA 

275TH  SIG  CO  USAISC 
SEOUL  KOREA 

275TH  SIG  CO  USAISC 
SEOUL  KOREA 


YONGSAN  KOREA 
CHUNCHON  KOREA 
CHUNCHON  KOREA 
CHUNCHON  KOREA 
CHUNCHON  KOREA 
YONGSAN  KOREA 

HSG  DEH  AREA  III  YONGSAN  KOREA 
TAEGU  KOREA 

HSG  DEH  AREA  V  TAEGU  KOREA 

PUSAN  KOREA 

HSG  DEH  PUSAN  KOREA 

HSG  DEH  CP  HUMPHREYS  AND  AREA 

HSG  DEH  AREA  II  CHUNCHON  KOREA 

HSG  DEH  AREA  II  WONCHU  KOREA 

BUPYONG  STAGING  ACTIVITY 
BUPYONG  KOREA 

TAEGU  KOREA 

WAEGWAN  KOREA 

TAEGU  KOREA 

YONGSAN  KOREA 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

LOGC 

LOGC 

LOGC 

LOGC 

LOGC 


A10 


Table  XI  (Coat'd) 
EUSA  DODAXC  Xddraea 


DODAXC 

DKH 

Addraas 

W81F06 

3 

275TH  SIG  CO  USAISC 

SEOUL  KOREA 

LOGC 

W81F07 

3 

275TH  SIG  CO  USAISC 

SEOUL  KOREA 

LOGC 

W81F08 

3 

275TH  SIG  CO  USAISC 

SEOUL  KOREA 

LOGC 

W81F09 

3 

275TH  SIG  CO  USAISC 

SEOUL  KOREA 

LOGC 

W81F0A 

5 

293RD  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

LOGC 

W8 1  FOB 

5 

293RD  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

LOGC 

W81F0C 

7 

74TH  SIG  CO  USAISC 

PUSAN  KOREA 

LOGC 

W81F0D 

7 

74TH  SIG  CO  USAISC 

PUSAN  KOREA 

LOGC 

W81F0E 

7 

74TH  SIG  CO  USAISC 

PUSAN  KOREA 

LOGC 

W81F0F 

7 

74TH  SIG  CO  USAISC 

PUSAN  KOREA 

LOGC 

W81F0G 

7 

74TH  SIG  CO  USAISC 

PUSAN  KOREA 

LOGC 

W81F0H 

7 

74TH  SIG  CO  USAISC 

PUSAN  KOREA 

LOGC 

W81F0J 

7 

74TH  SIG  CO  USAISC 

PUSAN  KOREA 

LOGC 

W81F0K 

7 

74TH  SIG  CO  USAISC 

PUSAN  KOREA 

LOGC 

W81F0L 

7 

74TH  SIG  CO  USAISC 

PUSAN  KOREA 

LOGC 

W81F0M 

5 

293RD  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

LOGC 

W81F0N 

5 

74TH  SIG  CO  USAISC 

PUSAN  KOREA 

LOGC 

W81F0P 

6 

50 1ST  SIG  CO  USAISC 
PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81F0R 

5 

293RD  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

LOGC 

W81F0T 

5 

293RD  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

LOGC 

W81F0U 

5 

293RD  SIG  CG  USAISC 

LOGC 

All 


Tabl*  XI  (Cant'd) 
ZOSA  DODAXC  Addraaa 


DOOXXC 

DEE 

Addraaa 

TAEGU  KOREA 

we  i row 

5 

293RD  3IG  CO  USAISC 
TAEGU  KOREA 

LOGC 

W81E0X 

7 

74TH  SIG  CO  USAISC 
PUSAN  KOREA 

LOGC 

W81F0Y 

7 

74TH  SIG  CO  USAISC 
PUSAN  KOREA 

LOGC 

W81F1A 

3 

275TH  SIG  CO  USAISC 
SEOUL  KOREA 

LOGC 

W81F1B 

3 

257TH  SIG  CO  USAISC 
SEOUL  KOREA 

LOGC 

W81F1C 

3 

362ND  SIG  CO  USAISC 
SEOUL  KOREA 

LOGC 

W81F1D 

3 

362ND  SIG  CO  USAISC 
SEOUL  KOREA 

LOGC 

W81F1E 

3 

362ND  SIG  CO  USAISC 
SEOUL  KOREA 

LOGC 

W81F1F 

3 

362ND  SIG  CO  USAISC 
SEOUL  KOREA 

LOGC 

W81F1G 

3 

362ND  SIG  CO  USAISC 
SEOUL  KOREA 

LOGC 

W81F1H 

CFA 

552ND  SIG  CO  USAISC 
UIJONGBU  KOREA 

LOGC 

W81F1J 

CFA 

552ND  SIG  CO  USAISC 
UIJONGBU  KOREA 

LOGC 

W81F1K 

CFA 

552ND  SIG  CO  USAISC 
UIJONGBU  KOREA 

LOGC 

W81F1L 

CFA 

552ND  SIG  CO  USAISC 
UIJONGBU  KOREA 

LOGC 

W81F1M 

CFA 

552ND  SIG  CO  USAISC 
UIJONGBU  KOREA 

LOGC 

W81F1N 

CFA 

552ND  SIG  CO  USAISC 
UIJONGBU  KOREA 

LOGC 

W81F1P 

CFA 

552ND  SIG  CO  USAISC 
UIJONGBU  KOREA 

LOGC 

W81F1R 

CFA 

552ND  SIG  CO  USAISC 
UIJONGBU  KOREA 

LOGC 

W81F1T 

6 

257TH  SIG  CO  USAISC 
PYONG  TAEK  KOREA 

LOGC 

W81F1U 

6 

257TH  SIG  CO  USAISC 

LOGC 

PYONGTAEK  KOREA 


A12 


Tabl*  XI  (Cont'd) 
ZUSA  DODAAC  Addxaaa 


DODAAC 

DEH 

Addraaa 

W81F20 

2ID 

88TH  ENGR  DET 

TONGDOCHON  KOREA 

W81F2W 

3 

33D  ENGR  DET 

YONGSAN  KOREA 

W81F2X 

2  ID 

37TH  ENGR  DET 

TONGDUCHON  KOREA 

W81F2Y 

3 

85TH  ENGR  DET 

YONGSAN  KOREA 

W81F53 

5 

23D  CHEMICAL  BN 

TAEGU  KOREA 

CAMP  HENRY  KOREA 

W81F6K 

6 

CO  B  3D  BN  501ST  AVN  REGT  PBO 

PYONGTAEK  KOREA 

W81F6L 

2 

CO  B  3D  BN  501ST  AVN  REGT  SSA 

WONJU  KOREA 

W81F6M 

6 

344TH  AVN  DET 

PYONGTAEK  KOREA 

W81F6N 

6 

36 1ST  AVN  DET 

PYONGTAEK  KOREA 

W81F7K 

7 

COM  FAM  AND  SOLDIER  SPT  COMD  K 
CP  HIALEAH  PUSAN  KOREA 

PK  BEVERAGE  STOR 

BLDG  T  223  CO 

W81F8N 

6 

SR  A  CO  3D  50 1ST  AVN  REGT  ORF 

PYONGTAEK  KOREA 

W81F8P 

6 

SR  520TH  MAINT  CO  ORF 

PYONGTAEK  KOREA 

W81F8R 

6 

SR  802D  ENGR  BN  ORF 

PYONGTAEK  KOREA 

W81F8T 

3 

SR  US  ARMY  FAC  ENGR  ACTV  KOR 

ORF  STK  REC  ACCT 

YONGSAN  KOREA 

W81F8U 

3 

SR  44TH  ENGR  BN  ORF 

KIMPO  KOREA 

W81F9G 

CFA 

MSL  BTRY  F  5TH  ADA 

UIJONGBU  KOREA 

LOGO 

W81F9H 

wc 

MSL  BTRY  G  5TH  ADA 

PAJU  KOREA 

LOGO 

W81F9N 

5 

XR  20TH  SPT  GP  INSTL  SPT  ACTV 

TAEGU  KOREA 

W81FCY 

3 

TACOM  TROOP  PROGRAM  FIELDING 

CAMP  MARKET  BUPYONG  KOREA 

W81FD1 

2  ID 

2D  AVN  CO 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FD2 

CFA 

230TH  AVN  BN 

UIJONGBU  KOREA 

W81FD3 

2  ID 

801ST  MI  DET 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FD4 

2  ID 

HHC  AVN  BDE  2D  INF  DIV 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FD5 

2  ID 

166TH  AVN  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FD6 

2ID 

2D -INF  DIV  BAND 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FD7 

2  ID 

705TH  MI  DET 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FEL 

5 

20TH  SPT  GP  RETAIL 

WAEGWAN  KOREA 

W81FFG 

2ID 

CO  A  S  AND  S  702D  SPT  BN  PBO  T 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FFH 

2ID 

CO  A  S  AND  S  702D  SPT  BN  PBO  T 

TONGDUCHON  KOREA 
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Tabl*  A1  (Cont'd) 
SOSA  DODAAC  Addraaa 


DODAAC 

DEH 

Addraa* 

W  8  1  F  F  J 

2  ID 

CO  A  3  AND  S  702D  SPT  BN  PBO 

T 

TONGDUCHON  KOREA 

W  8 1 F  F  K 

2  ID 

CO  A  S  AND  S  702D  SPT  BN  PBO 

T 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FFL 

2  ID 

CO  A  S  AND  S  702D  SPT  BN  PBO 

T 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FFM 

2  ID 

CO  A  S  AND  S  702D  SPT  BN  PBO 

T 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FT0 

2ID 

AVN  UNIT  MAINT  CO  D  166TH  AVN 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FTN 

CFA 

HQ  SVC  CO  230TH  AVN  BN 

UIJONGBU  KOREA 

W8  1  FTP 

CFA 

ATK  HEL  CO  A  230TH  AVN  BN 

UIJONGBU  KOREA 

W8 i FTS 

CFA 

ATK  HEL  CO  B  230TH  AVN  BN 

UIJONGBU  KOREA 

W81FTT 

CFA 

ATK  HEL  CO  C  230TH  AVN  BN 

UIJONGBU  KOREA 

W3 1FTU 

2iD 

HHC  166TH  CBT  AVN  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FTW 

2  ID 

ASLT  HEL  CO  A  I66TH  AVN  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FTX 

2  ID 

ASLT  HEL  CO  B  166TH  AVN  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FTY 

2ID 

COMD  AVN  CO  C  166TH  AVN  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FUE 

WC 

BTRY  G  5TH  ADA 

PAJU  KOREA 

W81FUF 

CFA 

BTRY  F  5TH  ADA 

UIJONGBU  KOREA 

W81FUG 

2  ID 

E  TRP  5TH  SQDN  17TH  CAV 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FUH 

2ID 

LRS  DET  CAV  SQDN  102D  MI  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

W81FY0 

6 

50 1ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81FY1 

6 

50 1ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81FY2 

6 

50 1ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81FY3 

6 

50 1ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81FY4 

5 

293RD  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

LOGC 

W8 1 FY5 

5 

293PD  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

LOGC 

W81FY6 

5 

293RD  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

LOGC 

W31FY7 

5 

293RD  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

LOGC 

W81FY8 

5 

293RD  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

LOGC 
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Tabla  XI  (Coat'd) 
EUSA  DODAAC  Addraaa 


DODAAC 

DEB 

Addxaaa 

W81FY9 

5 

293RD  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

LOGC 

W81FYK 

5 

HHD  307TH  SIG  BN  USAISC 

WAEGWAN  KOREA 

W81FYL 

5 

B  CO  307TH  SIG  BN  USAISC 

WAEGWAN  KOREA 

W81FYM 

6 

50 1ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81FYN 

6 

50 1ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81FYP 

6 

50 1ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81FYR 

6 

50 1ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81FYT 

6 

501ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81FYU 

6 

501ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81FYW 

6 

50 1ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81FYX 

6 

501ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81FYY 

6 

50 1ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

LOGC 

W81G47 

3 

PRUS  ARMY  COMSY  CP  STANLEY  SF 
SEOUL  KOREA 

BLDG  5420  YONGSAN 

W81G48 

3 

PRUS  ARMY  COMSY  CP  STANLEY  TRF 
SEOUL  KOREA 

BLDG  5420  YONGSAN 

W81G49 

2ID 

PRUS  ARMY  COMSY  CP  CASEY  SF 
SEOUL  KOREA 

BLDG  5420  YONGSAN 

W81G55 

2 

PR5TH  BN  50 1ST  AVN  AH 

WONJU  KOREA 

W81G5A 

3 

PRUS  ARMY  COMSY  CP  CASEY  TRF A 
SEOUL  KOREA 

BLDG  5420  YONGSAN 

W81G5B 

3 

PRUS  ARMY  COMSY  HANNAM  VILLAGE 
SEOUL  KOREA 

BLDG  5420  YONGSAN 

W81G5C 

3 

PRUS  ARMY  COMSY  HANNAM  VILLAGE 
SEOUL  KOREA 

BLDG  5420  YONGSAN 

W81G5D 

WC 

PRUS  ARMY  COMSY  CAMP  EDWARDS  S 
SEOUL  KOREA 

BLDG  5420  YONGSAN 

W81G5E 

wc 

PRUS  ARMY  COMSY  CAMP  EDWARDS  T 
SEOUL  KOREA 

BLDG  5420  YONGSAN 

W81G5F 

5 

PRUS  ARMY  COMSY  CAMP  CARROLL  S 

BLDG  221  CAMP  WALKER 

A15 


Tabl*  A1  (Cont '  d) 
EOSA  DODAAC  Addr«*« 


DODAAC 

DEB 

Addxas ■ 

TAEGU  KOREA 

W8 1G5G 

5 

PROS  ARMY  COMSY  CAMP  CARROLL  T 
TAEGU  KOREA 

BLDG 

221  ' 

CAMP  WALKER 

W81G5H 

6 

PROS  ARMY  COMSY  CAMP  HUMPHREYS 
SEOUL  KOREA 

BLDG 

5420 

YONGSAN 

W81G5J 

6 

PRUS  ARMY  COMSY  CAMP  HUMPHREYS 
SEOUL  KOREA 

BLDG 

5420 

YONGSAN 

W81G5K 

2 

PRUS  ARMY  COMSY  CAMP  PAGE  SF 
SEOUL  KOREA 

BLDG 

5420 

YONGSAN 

W81G5L 

2 

PRUS  ARMY  COMSY  CAMP  PAGE  TRFA 
SEOUL  KOREA 

BLDG 

5420 

YONGSAN 

W81G6D 

5 

HHD  307TH  SIG  BN  MTR  POOL  USAI 
WAEGWAN  KOREA 

LOGC 

W81G6E 

5 

HHD  307  SIG  BN  C  E  MNT  SPT  USA 
WAEGWAN  KOREA 

LOGC 

W81G6F 

5 

A  CO  307TH  SIG  BN  MTR  POOL  USA 
WAEGWAN  KOREA 

LOGC 

W81G6G 

5 

A  CO  307  SIG  BN  C  E  MNT  SPT  US 
WAEGWAN  KOREA 

LOGC 

W81G6H 

5 

B  CO  307  SIG  BN  MTR  POOL  USAIS 
WAEGWAN  KOREA 

LOGC 

W81G6J 

5 

B  CO  307  SIG  BN  C  E  MNT  SPT  US 
WAEGWAN  KOREA 

LOGC 

W81G6K 

5 

C  CO  307TH  SIG  BN  MTR  POOL  USA 
WAEGWAN  KOREA 

LOGC 

W81G6L 

5 

C  CO  307  SIG  BN  C  E  MNT  SPT  US 
WAEGWAN  KOREA 

LOGC 

W81G6M 

3 

HHC  304TH  SIG  BN  MTR  POOL  USAI 
WAEGWAN  KOREA 

LOGC 

W81G6N 

3 

HHC  304TH  SIG  BN  C  E  MNT  SPT  U 
YONGSAN  KOREA 

LOGC 

W81G6P 

CFA 

A  CO  304TH  SIG  BN  MTR  POOL  USA 
UIJONGBU  KOREA 

LOGC 

W81G6R 

CFA 

A  CO  304  SIG  BN  C  E  MNT  SPT  US 
UIJONGBU  KOREA 

LOGC 

W81G6T 

2 

3  304 TH  SIG  BN  MTR  POOL  USA 

WON JU  KOREA 

LOGC 

W81G6U 

2 

B  CO  304  SIG  BN  C  E  MNT  SPT  US 
WONJU  KOREA 

LOGC 

W81G6W 

3 

C  CO  304  SIG  BN  MTR  POOL  USAIS 
YONGSAN  KOREA 

LOGC 
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Table  XI  (Coat'd) 


EOaX  DODAXC 

Address 

DODAAC 

DEB 

Address 

W81G6X 

3 

C  CO  304  SIG  BN  C  E  MNT  SPT  US 
YONGSAN  KOREA 

LOGC 

W81G7J 

5 

307TH  SIG  BN  USAISC 

WAEGWAN  KOREA 

W81G7K 

5 

AUG  307TH  SIG  BN  USAISC 

WAEGWAN  KOREA 

W81GAE 

3 

SR  595TH  MAINT  CO  ORF 

K  16  SEOUL  AIRBASE  KOREA 

W81GBG 

2ID 

509TH  AG  CO  PERS  SVC 

TONGDUCHON  KOREA 

W81GX5 

3 

USA  MEDICAL  RESEARCH  UNIT  KORE 
YONGSAN  SEOUL  KOREA 

6TH  MEDSOM 

W81HME 

3 

SP  OP  COMD  KOREA 

YONGSAN  KOREA 

W81HMU 

2 

HSC  5TH  BN  50 1ST  AVN  AH 

WON JU  KOREA 

W81HMW 

2 

A  CO  5TH  BN  50 1ST  AVN 

WONJU  KOREA 

W81HMX 

2 

B  CO  5TH  BN  50 1ST  AVN 

WONJU  KOREA 

W81HMY 

2 

C  CO  5TH  BN  50 1ST  AVN 

WONJU  KOREA 

W81HND 

2  ID 

2D  QM  HHD  AUG  TONGDUCHON  POL  T 
TONGDUCHON  KOREA 

DEF  FUEL  SUP  PT 

W81HRB 

7 

HHC  34TH  SPT  GP 

PUSAN  KOREA 

CONSOL  UNIT  MAINT  ULLS  II 

W8 1  HUE 

3 

USA  INTEL  SPT  DET  MICROFIX  GS 

YONGSAN  KOREA 

W81J75 

2ID 

AUG  165TH  QM  DET 

TONGDUCHON  KOREA 

W81 J76 

5 

23D  CHEM  BN  TECH  SUP  CL  IX 

TAEGU  KOREA 

W81J77 

5 

AUG  23D  CHEM  BN  TECH  SUP  CL  IX 

TAEGU  KOREA 

W81J8D 

we 

AUG  505TH  TRANS  CO 

MUNSAN  KOREA 

W81J8E 

we 

505TH  TRANS  CO 

MUNSAN  KOREA 

W81JA0 

6 

6TH  ORD  BN  HHC  AUG 

SAACT  5  TAEJON  KOREA 

W81JA1 

2 

6TH  ORD  BN  HHC  AUG 

SAACT  6  WONJU  KOREA 

W81 JAW 

CFA 

6TH  ORD  BN  HHC  AUG 

SAACT  1  UIJONGBU  KOREA 

W81JAX 

6 

6TH  ORD  BN  HHC  AUG 

SAACT  2  PYONGTAEK  KOREA 

W81 JAY 

7 

6TH  ORD  BN  HHC  AUG 

SAACT  4  PUSA  KOREA 

W81 JBF 

5 

568TH  MEDICAL  CO  AMB 

WAEGWAN  KOREA 

W81JF4 

5 

JUNIOR  ROTC  TAEGU  AMERICAN  SCH 

TAEGU  KOREA 

W81 JHY 

7 

W81JR1 

2  ID 

24 TH  CHEMICAL  CO  SMOKE  GEN 

TONGDUCHON  KOREA 

W81JTB 

5 

TPUMF  STAGING  SITE 

CAMP  CARROLL  KOREA 
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Table  XI  (Cont'd) 
EOSA  DODXAC  Address 


DODXAC 

DTP. 

Address 

V 

CD 

C. 

C4 

3 

USA  FORCES  ANALYSIS  AND 
BLDG  1272  USA  GARRISON 

REVIEW 

YONGSAN 

HQ  EAST 

CAMP  KIM  SEOUL  KOREA 

W81JUX 

5 

AUG  23D  CHEMICAL  BN 

TAEGU  KOREA 

W8 1 JWO 

5 

169TH  SIG  CO  USAISC 
TAEGU  KOREA 

EXP  DURABLE 

W81JW1 

5 

293D  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

EXP  DURABLE 

W81 JW2 

6 

50 1ST  SIG  CO  USAISC 
PYONGTAEK  KOREA 

EXP  DURABLE 

W81 JW3 

6 

USAISC  DET  USAISC 
PYONGTAEK  KOREA 

EXP  DURABLE 

W81 JW4 

3 

HHD  4 1  ST  SIG  BN  USAISC 
YONGSAN  KOREA 

EXP  DURABLE 

W81JVJ5 

3 

275TH  SIG  CO  USAISC 
YONGSAN  KOREA 

EXP  DURABLE 

W  8 1 JW  6 

3 

362D  SIG  CO  USAISC 
YONGAN  KOREA 

EXP  DURABLE 

W81 JW7 

CFA 

552D  SIG  CO  USAISC 
UIJONGBU  KOREA 

EXP  DURABLE 

W81JW8 

3 

20 1ST  SIG  CO  USAISC 
YONGSAN  KOREA 

EXP  DURABLE 

W81JWT 

3 

HHC  1ST  SIG  BDE  USAISC 
YONGSAN  KOREA 

EXP  DURABLE 

W81JWU 

6 

229TH  SIG  CO  USAISC 
PYONGTAEK  KOREA 

EXP  DURABLE 

W81JWW 

6 

257TH  SIG  CO  USAISC 
PYONGTAEK  KOREA 

EXP  DURABLE 

W81 JWX 

5 

HHC  36TH  SIG  BN  USAISC 
TAEGU  KOREA 

EXP  DURABLE 

W8 i JWY 

7 

74TH  SIG  CO  USAISC 

PUSAN  KOREA 

EXP  DURABLE 

W81 JXO 

6 

3D  MI  BN  TECH  SUP  CL  IX 

C  E 

PYONGTAEK  KOREA 

W81JXL 

6 

3D  MI  BN  TECH  SUP  CL  IX 

AVIATI 

PYONGTAEK  KOREA 

W81K22 

5 

502D  ENGR  DET 

POHANG  KOREA 

W81K23 

5 

502D  ENGR  DET  MAINT  ACTV  CL  IX 

POHANG  KOREA 

W81K4F 

6 

AUG  3D  MI  BN 

PYONGTAEK  KOREA 

W81K66 

2  id 

AUG  246TH  QM  DET 

TONGDUCHON  KOREA 

W8 1 Ko7 

3 

AUG  275TH  SIG  CO  CL  IX  1 

PLL  USA 

SONGNAM  KOREA 

A18 


Tabl*  XI  (Cant'd) 
coax  DODXXC  Address 


DODXXC 

DEH 

Xddraaa 

W81K68 

3 

AUG  275TH  SIG  CO  CL  IX  PLL  USA 

SEOUL  KOREA 

W81K6S 

5 

ABRAMS  MATERIAL  FIELDING  TM  1 

WAEGWAN  KOREA 

W81K8C 

5 

6TH  MEDICAL  UNIT  CL  IX  ULLS 

CAMP  CARROLL  KOREA 

W81K96 

CFA 

165TH  QUARTERMASTER  DET 

UIJONGBU  KOREA 

W81KC3 

2  ID 

C  CO  302D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

W81KC4 

WC 

HHD  296TH  SPT  BN 

MUNSAN  KOREA 

W81KC5 

WC 

CO  B  296TH  SPT  BN 

MUNSAN  KOREA 

W81KD0 

3 

PRFECD  CENTRAL  DISTR  CENTER  T 
SEOUL  KOREA 

BLDG  5420  YONGSAN 

W81KD1 

3 

PRFECD  CENTRAL  DISTRIBUTION  CT 
SEOUL  KOREA 

BLDG  5420  YONGSAN 

W81KRR 

5 

HHD  2D  QM  GP  MAINT  ACTV  CL  IX 

TAEGU  KOREA 

W81KRT 

6 

20TH  QM  CO  MAINT  ACTV  CL  IX  PL 

POHANG  KOREA 

W81KRU 

3 

114TH  QM  CO  MAINT  ACTV  CL  IX  P 

YONGSAN  KOREA 

W81KRW 

6 

78TH  QM  CO  MAINT  ACTV  CL  IX  PL 

PYONGTAEK  KOREA 

W81KWR 

3 

EAST  USA  LOGISTICS  ADMIN  SPT  A 
BLDG  1668  YONGSAN  ARMY  GARRISO 

305TH  S  AND  S  SP  M51 

SEOUL  KOREA 

W81KXU 

6 

A  CO  532D  MI  BN  PBO 

SEOUL  KOREA 

W81KXW 

CFA 

B  CO  532D  MI  BN  PBO 

UIJONGBU  KOREA 

W81KXX 

3 

HSC  532D  MI  BN  CL  IX  PLL 

SEOUL  KOREA 

W81KXY 

CFA 

B  CO  532D  MI  BN  CLASS  IX  PLL 

UIJONGBU  KOREA 

W81LCL 

6 

304  LG  CTR  CL  IX  TEAM  SPIRIT  9 
CAMP  HUMPHREYS 

1 9TH  SUP  COM  SP52 

PYONGTACK  KOREA 

W81LDA 

5 

HHD  69TH  TRANS  BN  MAINT  ACTV  C 
WAEGWAN  KOREA 

PLL  ULLS 

W81LDB 

6 

60TH  TRANS  CO  MAINT  ACTV  CL  IX 
PYONGTAEK  KOREA 

PLL  ULLS 

W81LDC 

5 

4 6TH  TRANS  CO  MAINT  ACTV  CL  IX 
WAEGWAN  KOREA 

PLL  ULLS 

W91LDX 

3 

AUS  524TH  MI  BN 

YONGSAN  KOREA 

W81LDY 

3 

HHC  524TH  MI  BN  CL  IX  ULLS 

YONGSAN  KOREA 

W81LEE 

5 

HHC  1 9TH  SUPCOM  CL  IX  ULLS 

TAEGU  KOREA 

W8LLEF 

5 

6TH  SPT  CEN  CL  IX  ULLS 

TAEGU  KOREA 

W81LEG 

5 

HHC  20 TH  SPT  GP  CL  IX  ULLS 

TAEGU  KOREA 
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Tabl*  A1  (Cont'd) 
EOSA  DODAAC  Addx«aa 


DODAAC 


A  3  . 7  J  9 
W  3  1  LJ  X 
AT 3  AC  6 
AT 4  AC 7 

WT4AFQ 
A  .  4  A  ^  3 
AT  ■I  AC  3 

W  74  3M4 
WT4C76 
WT4F0C 
WT4F0F 
WT4FCR 
WT4F0Y 
WT4  F 1 3 
A  I  7  F 1  ' 
W74F1Y 
WT4F26 
WT4F27 
W74F2M 
WT4F2U 
WT4F2Z 
A  7  4  r  5  Z 
W74  F  6  5 
W74F66 
AT 4  F6A 
a  r  <  f  3 ; ; 
W74F6V 
/v  74  Ft  A 


DEH  Addraaa 


3 


27D 
2 :  7j 


2 :  z 
270 
3 

273 


3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2  I D 

2  ID 

3 
2 

CFA 
2  I D 


HHD  2D  QM  G?  CL  IX  ULLS 

PR  I 37  DZT  9TH  ARMY 

PRHKC  2D  INF  DIV  DC  I  INSTL  MGT 


TUNNEL  NEUTRALIZATION  TEAM 

TUNNEL  NEUTRALIZATION  TEAM 
TCNGDUCHON  KOREA 

i  14TH  CM  CO  UIJONGBU  POL  TERMI 

PBO  EUSA  ITEP  NON  DIV  STD  OFC 

8TH  OD  DEC- 

C  CO  1ST  3N  50 1  ST  AVN 

1 7  5TH  THEATER  FINANCE  CENTER 

USA  GARRISON  YONGSAN 

AUG  HHD  4TH  BN  58TH  AVN 

CO  A  4  5 8TH  AVN  BN 

HHu  4TH  BN  58TH  AVN 

AMERICAN  FORCES  KOREA  NET  UNIT 

AUG  4TK  BN  58TH  AVN  CO  B 

AUG  4TH  BN  58TH  AVN  CO  A 

CO  B  4  58TH  AVN  BN 

USA  KSC  DET 

USA  AREA  CIV  PERS  OFC  KOREA 
AUG  2D  INF  DIV  HHC 
C  CO  MED  702D  SPT  BN  DIV  MED  S 
EUSA  RELIGIOUS  RETREAT  CEN 

0 S  AG  C  *  F 

COMBINED  FIELD  ARMY  ROK  US 
702D  MAINT  BN 


TAEGU  KOREA 

OSAN  AB  KOREA 

PROP  ACCT  TONGDUCHON  KOREA 


SEOUL  KOREA 
CAMP  CASEY 

UIJONGBU  KOREA 
SEOUL  KOREA 
SEOUL  KOREA 
CHUNCHON  KOREA 
YONGSAN  KOREA 
SEOUL  KOREA 
SEOUL  KOREA 
SEOUL  KOREA 
SEOUL  KOREA 
SEOUL  KOREA 
SEOUL  KOREA 
SEOUL  KOREA 
SEOUL  KOREA 
SEOUL  KOREA 
SEOUL  KOREA 
TONGDUCHON  KOREA 
TONGDUCHON  KOREA 
SEOUL  KOREA 
CHUNCHON  KOREA 
UIJONGBU  KOREA 
TONGDUCHON  KOREA 
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T«bl*  A1  (Coat'd) 
ZUSA  DODAAC  Addxass 


DOOAAC 

OCB 

Addroaa 

WT4F76 

CFA 

WT4F7H 

2  ID 

2D  S  AND  T  BN  CIF 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4F7S 

CFA 

8TH  ARMY  WIGHTMAN  NCO  ACADEMY 

UIJONGBU  KOREA 

WT4F8Z 

CFA 

304TH  SIG  BN  USAISC 

UIJONGBU  KOREA 

WT4F9F 

2 

US AG  PBO 

WONJU  KOREA 

WT4F9Y 

3 

HHC  50 1ST  MI  BDE 

SEOUL  KOREA 

WT4FTR 

3 

KOREA  FIELD  OFFICE 

US  ARMY  AUDIT  AGENCY  WEST  REGI 

BUILDING  4201  YONG  SAN  COMPOUN 

SEOUL  KOREA 

WT4FZE 

3 

A  CO  1ST  BN  50 1ST  AVN 

SEOUL. KOREA 

WT4FZH 

3 

142D  MP  CO 

SEOUL  KOREA 

WT4FZX 

3 

AUG  14 2D  MP  CO 

SEOUL  KOREA 

WT4G09 

CFA 

332D  MI  CO  EW 

UIJONGBU  KOREA 

CAMP  RED  CLOUD  KOREA 

WT4G0J 

3 

WT4G14 

6 

WT4G30 

7 

AUG  74TH  SIG  CO  USAISC 

PUSAN  KOREA 

WT4G31 

5 

AUG  293D  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

WT4G32 

6 

AUG  501ST  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAFK  KOREA 

WT4G33 

5 

169TH  SIG  CO  DCSOPS  USAISC 

TAEGU  KOREA 

WT4G34 

5 

AUG  169TH  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

WT4G35 

6 

257TH  SIG  CO  AMSF  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4G36 

6 

AUG  257TH  SIG  CO  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4G37 

5 

6TH  SPT  CEN  MM 

TAEGU  KOREA 

WT4G3Q 

6 

USASA  FIELD  STATION  KOREA 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4G3S 

6 

3D  MI  BN  AE  PBO 

PYONGTAEK  KOREA 

501ST  MI  GP 

WT4G3T 

3 

HHC  1ST  SIG  BDE  USAISC 

SEOUL  KOREA 

WT4G3U 

3 

AUG  HHC  1ST  SIG  BDE  USAISC 

SEOUL  KOREA 

WT4G3V 

3 

AUG  HHD  4 1ST  SIG  BN  USAISC 

SEOUL  KOREA 

WT4G3W 

CFA 

AUG  552D  SIG  CO  USAISC 

UIJUNGBU  KOREA 

WT4G3X 

3 

AUG  275TH  SIG  CO  USAISC 

SEOUL  KOREA 

WT4G3Y 

3 

AUG  362D  SIG  CO  USAISC 

SEOUL  KOREA 
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Tabla  A1  (Cont'd) 
EOSA  DODAAC  Addxaaa 


DODAAC 

DEB 

Addraaa 

WT4G3Z 

5 

AUG  36TH  SIG  BN  USAISC 

TAEGU  KOREA 

WT4G4B 

3 

AUG  10TH  MED  DET 

SEOUL  KOREA 

WT4G5H 

3 

CAN  POINT  EMO 

SEOUL  KOREA 

USAFEA  K 

WT4G5L 

6 

78TH  ORD  DET 

KUNSAN  KOREA 

WT4G5Y 

3 

AUG  2D  ENGR  GP  HHC 

SEOUL  KOREA 

WT4G6D 

3 

USA  LOG  ASST  OFC  KOREA  DARCOM 

SEOUL  KOREA 

WT4G7B 

6 

HHC  23D  SPT  GP  INSTL  PBO 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4G99 

3 

YONGSAN  DISTRICT  7TH  REGION  US 

YONGSAN  KOREA 

WT4G9R 

3 

AUG  595TH  MAINT  CO 

SEOUL  KOREA 

WT4G9V 

5 

AUG  2CTH  SPT  GP  CIF 

TAEGU  KOREA 

WT4GB5 

WC 

UNO  SECURITY  FORCE  JSA 

MUNSAN  KOREA 

WT4GCM 

3 

USACHS  12 1ST  EVAC  HOSP  CO  TDA 

YONGSAN  SOUTH  POST  SEOUL  KOREA 

WT4  GCR 

5 

6TH  MEDSOM  PROPERTY  BOOK 

WAEGWAN  KOREA 

WT4GCT 

3 

377TH  MED  CO 

SEOUL  KOREA 

WT4GD3 

3 

AUG  2 1ST  TRANS  CO 

SEOUL  KOREA 

WT4GDA 

3 

44TH  ENGR  BN 

KIMPO  KOREA 

WT4GDE 

6 

PBO  802D  ENGR  BN 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4GDH 

3 

USA  RECREATION  SERVICES  OPR 

WANGS IP  NI  KOREA 

WT4GDJ 

3 

USA  KOREA  CONTRACT  AGCY 

SEOUL  KOREA 

WT4GDL 

3 

AUG  EIGHTH  ARMY  HHC 

SEOUL  KOREA 

WT4GEB 

3 

USA  MP  DET  K 

SEOUL  KOREA 

WT4GER 

3 

SPECIAL  FORCES  DET  KOREA 

SEOUL  KOREA 

KT4GFE 

3 

PROP  BOOK  FAC  ENGR  ACTV  K 

SEOUL  KOREA 

WT4GFG 

5 

AUG  19TH  SPT  COMD  HHC 

TAEGU  KOREA 

WT4GG5 

6 

TECH  SUP 

KUNSAN  KOREA 

78TH  ORD  DET 

WT4GGT 

3 

USA  INFO  SYS  ENGR  COMD  PAC 

SEOUL  KOREA 

WT4GJ6 

6 

194TH  MAINT  BN  HHD 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4GKX 

6 

AUG194TH  MAINT  BN  HHD 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4GLR 

6 

PRCO  A  3D  BN  501ST  AVN  REGT  PB 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4GLV 

6 

348TH  SUP  AND  SVC  CO 

PYONGTAEK  KOREA 
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Table  XI  (Coat'd) 
SOSA  DODAAC  Address 


DODAAC 

DEB 

Address 

WT4GM9 

6 

A  CO  2D  BN  50 1ST  AVN 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4GMJ 

*  6 

AUG  348TH  SUP  AND  SVC  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4GMK 

6 

520TH  MAINT  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4GMN 

6 

HHC  2D  BN  50 1ST  AVN 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4GMU 

6 

B  CO  1ST  BN  50 1ST  AVN 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4G0H 

3 

WT4GP3 

CFA 

61ST  MAINT  CO  UNIT  SUP  PB 

UIJONGBU  KOREA 

WT4GPA 

6 

B  CO  2D  BN  50 1ST  AVN 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4GPS 

3 

227TH  MAINT  BN  HHD 

SEOUL  KOREA 

WT4GPU 

3 

AUG  227TH  MAINT  BN  HHD 

SEOUL  KOREA 

WT4GQL 

CFA 

AUG  61  ST  MAINT  CO 

UIJONGBU  KOREA 

WT4GR7 

3 

305TH  SUP  AND  SVC  CO 

SEOUL  KOREA 

WT4GR8 

3 

AUG  305TH  SUP  AND  SVC  CO 

SEOUL  KOREA 

WT4GR9 

3 

595TH  MAINT  CO 

SEOUL  KOREA 

WT4GSR 

3 

305TH  SUP  AND  SVC  CO  CIF  SEOUL 

SEOUL  KOREA 

WT4GTE 

3 

25TH  TRANS  CENTER  HHD 

SEOUL  KOREA 

WT4GTF 

3 

AUG  25TH  TRANS  CENTER 

SEOUL  KOREA 

WT4GUD 

3 

69TH  TRANS  BN  HHD 

KIMPO  KOREA 

WT4GUV 

5 

AUG  69TH  TRANS  BN  HHD 

KIMPO  KOREA 

WT4GV5 

6 

60TH  TRANS  CO  MED  TRK 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4GX4 

5 

728TH  MP  BN 

TAEGU  KOREA 

WT4GYM 

5 

728TH  MP  BN  HHD 

TAEGU  KOREA 

WT4HA0 

7 

34 TH  SPT  GP  HHC  AUG  SUP  PT  NR 
PUSAN  KOREA 

CL  I  TISA 

WT4HAC 

5 

CONVENTIONAL  AMMO  19TH  SPT  CMD 

TAEGU  KOREA 

WT4HAE 

CFA 

TRANS  MOV  OFC  KUMCHON 

MUNSAN  KOREA 

WT4HAF 

5 

USA  CAMP  CARROLL  DEP  MISSION 

WAEGWAN  KOREA 

WT4HAT 

5 

DATA  PROCESSING  BR  DPI  N382 
WAEGWAN  KOREA 

CP  CARROLL  DEPOT 

WT4HEC 

5 

FORWARD  AREA  SPT  CEN  SOUTH 

TAEGU  KOREA 

257TH  SIG  CO 

WT4HER 

6 

FORWARD  AREA  SPT  CENTRAL 

257TH  SIG  CO  AMSF  USAISC 
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Tabla  A1  (Cont'd) 
EDSA  DODAAC  Addrwaa 


DODAAC 

DEH 

Addr«aa 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4 HLF 

2 

US AG  I TO 

WON JU  KOREA 

WT4HLG 

3 

LIBRARY  SERVICE  CENTER 

SEOUL  KOREA 

RECREATION  SERVICES  AGENCY 

WT4HLH 

3 

PROJ  SPT  ACTV  PSA 

BUPYONG  KOREA 

257TH  SIG  CO  AMSF  USAISC 

CP  MA 

WT4HPE 

5 

SSSC  TAEGU  SUP  SVC  DIV 

TAEGU  KOREA 

20TH  SPT  GP  HHC 

WT4 J70 

2  ID 

2D  MP  CO 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4 J72 

2  ID 

122D  SC  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4 J73 

2  ID 

2D  BDE  2D  INF  DIV  HHC 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4 J74 

2ID 

506TH  INF  1ST  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4 J75 

2  ID 

1ST  BN  503D  INF 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4 J77 

WC 

3D  BDE  2D  INF  DIV  HHC 

MUNSAN  KOREA 

WT4J7R 

2  ID 

1ST  BDE  2D  INF  DIV  HHC 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4J7V 

WC 

5TH  BN  5TH  ADA 

MUNSAN  KOREA 

WT4 J7W 

2ID 

N  CO  MSL  SPT  702D  SPT  BN 

SRA  CL  IX  MSL  TONGDUCHON 

KOREA 

WT4 J7Y 

2  ID 

2D  INF  DIV  HHC 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4 J80 

3 

106TH  MED  DETACHMENT 

SEOUL  KOREA 

WT4 J83 

5 

54 3D  GENERAL  DISP 

TAEGU  KOREA 

WT4 J85 

7 

545TH  MED  DISP 

PUSAN  KOREA 

WT4 J87 

6 

560TH  MED  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

CAMP  HUMPHREYS 

WT4 J88 

5 

665TH  MED  DET 

TAEGU  KOREA 

WT4 J8  9 

3 

12 1ST  EVAC  HOSP  CO  MTOE 

YONGSAN  SOUTH  POST  SEOUL  KOREA 

6TH  MED  SUP  OPT  MAINT 

WT4 J8B 

CFA 

1 5TH  FA  1ST  BN 

UIJONGBU  KOREA 

WT4 J8C 

WC 

4TH  FA  1ST  BN 

MUNSAN  KOREA 

WT4 J8E 

CFA 

37TH  FA  6TH  BN 

UIJONGBU  KOREA 

WT4 J8G 

CFA 

3D  MP  DET 

UIJONGBU  KOREA 

WT4 J8H 

2 1 D 

HHC  2D  INF  DIV  MMC  DISCOM  PBO 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4J8J 

2  ID 

2D  AG  CO 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4 J8K 

2 1 D 

2D  AVN  BN 

TONGDUCHON  KOREA 
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Table  XI  (Cont'd) 
EOSA  DOOAAC  Addraas 


DODAAC 

DEB 

Addraas 

WT4J8L 

2ID 

C  CO.AVIM  2D  AVN  REGT  ASL 

KOSANDONG  KOREA 

WT4J8N 

2ID 

2D  COMBAT  SVC  BN  SR  ACCT 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4J8P 

2ID 

702D  COMBAT  SPT  BN  STK  REC  ACC 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4J8R 

3 

5TH  PRVNT  MEDICINE  UNIT 

SEOUL  KOREA 

WT4J8S 

5 

STOCK  CONTROL  ACTV  6TH  MEDSOM 

WAEGWAN  KOREA 

WT4J8U 

CFA 

125TH  MED  DETACHMENT 

UIJONGBU  KOREA 

WT4J8V 

5 

150TH  MED  DETACHMENT 

WAEGWAN  KOREA 

WT4J8X 

3 

10TH  MED  DET 

SOBINGO  KOREA 

WT4J8Z 

6 

43D  SURG  HOSP 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4J98 

3 

EUSA  SPECIAL  TROOPS 

BUPYONG  KOREA 

BLDG  1530 

WT4J9A 

3 

2D  ENGR  GP  HHC 

SEOUL  KOREA 

WT4J9C 

3 

A  CO  4 4TH  ENGR  BN  CBT  HEAVY 

KIMPO  KOREA 

WT4J9D 

6 

A  CO  802D  ENGR  BN  CBT  HEAVY 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4J9E 

3 

HHD  4 1ST  SIG  BN  USAISC 

SEOUL  KOREA 

WT4J9F 

CFA 

552D  SIG  CO  DCSOPS  USAISC 

UIJONGBU  KOREA 

WT4J9G 

3 

275TH  SIG  CO  DCSOPS  USAISC 

SEOUL  KOREA 

WT4J9H 

3 

362D  SIG  CO  DCSOPS  USAISC 

SEOUL  KOREA 

WT4J9L 

7 

COMSEC  LOG  SPT  CEN  KOREA 

PUSAN  KOREA 

257TH  SIG  CO  AMSF  USAISC 

WT4JBL 

CFA 

WT4JHM 

7 

BBP  PUSAN 

PUSAN  KOREA 

WT4JHP 

3 

114TH  QM  CO  KANGNAM  POL  TERMIN 

SP  51A  SEOUL  KOREA 

WT4JHT 

6 

78TH  QM  CO  KUNSAN  PETRL  TML 

KUNSAN  KOREA 

WT4JHU 

5 

20TH  QM  CO  WAEGWAN  PETRL  TML 

WAEGWAN  KOREA 

WT4JN6 

3 

17TH  AVN  BDE  HHC 

SEOUL  KOREA 

WT4JRB 

3 

US  ARMY  SP  SPT  ACTV 

SEOUL  KOREA 

501ST  MI  BDE 

WT4 JS6 

3 

HHQ  1ST  SIG  BDE  USAISC 

SEOUL  KOREA 

WT4 JS9 

3 

HHC  304TH  SIG  BN  USAISC 

SEOUL  KOREA 

WT4JTB 

CFA 

CO  A  304  SIG  BN  USAISC 

UIJONGBU  KOREA 

WT4JTC 

2 

CO  B  304TH  SIG  BN  USAISC 

WONJU  KOREA 

WT4JTY 

3 

CO  C  304TH  SIG  BN  USAISC 

SEOUL  KOREA 
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Tabl*  A1  (Cont'd) 
EOSA  DODAAC  Addraae 


DODAAC 

DEH 

Addraaa 

WT4 JU9 

5 

CO  C  307TH  SIG  BN 

WAEGWAN  KOREA 

WT4  JZ8 

3 

USA  PRTG  AND  PUB  CEN  KOREA  USA 

BUPYONG 

WT4KA0 

3 

HONOR  GUARD  CO  8TH  US  ARMY 

SEOUL  KOREA 

WT4KA2 

3 

EIGHTH  ARMY  BAND 

SEOUL  KOREA 

WT4KA7 

6 

HQ  USASA  FIELD  STATION  KOREA 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4KAA 

3 

HHC  1ST  BN  501  ST  AVN 

SEOUL  KOREA 

WT4 KAC 

3 

50 1ST  MI  BDE 

SEOUL  KOREA 

WT4KAF 

2 

USAG  PBO 

CHUNCHON  KOREA 

WT4KAG 

CFA 

SP  TRPS  COMB  FIELD  ARMY  ROK  US 

UIJONGBU  KOREA 

WT4 KAL 

3 

EIGHTH  ARMY  HHC 

SEOUL  KOREA 

WT4KAM 

3 

HQ  USFK  COMD 

YONGSAN  KOREA 

WT4 KAO 

3 

38TH  CHEM  DET 

SEOUL  KOREA 

WT4KAT 

3 

US  ARMED  FORCES  CLAIMS 

SEOUL  KOREA 

WT4KAW 

3 

1 9TH  AG  DET  POSTAL 

SEOUL  KOREA 

WT4KAX 

3 

2 1ST  TRANS  CO 

SEOUL  KOREA 

WT4KAZ 

3 

AMERICAN  FORCES  KOREA  NETWORK 

YONGSAN  KOREA 

WT4KB3 

3 

ACCT  OFF  DEH  AREA  III 

YONGSAN  KOREA 

WT4KB4 

7 

ACCT  OFF  DET  PUSAN 

PUSAN  KOREA 

WT4KB6 

5 

ACCT  OFF  DEH  AREA  V 

TAEGU  KOREA 

WT4KB8 

CFA 

ACCT  OFF  DFE  COMB  FLD  ARMY  ROK 

UIJONGBU  KOREA 

WT4KB9 

2 

ACCT  OFF  DEH  AREA  II 

CHUNCHON  KOREA 

WT4KBC 

5 

HHD  36TH  SIG  BN  USAISC 

TAEGU  KOREA 

WT4K3D 

7 

74TH  SIG  CO  DCSOPS  USAISC 

PUSAN  KOREA 

WT4KBE 

5 

293D  SIG  CO  DCSOPS  USAISC 

TAEGU  KOREA 

WT4KBF 

6 

50 1ST  SIG  CO  DCSOPS  USAISC 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4KBK 

2  ID 

AG  PUB  SUP  PT  NO  24 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4KBM 

3 

JROTC  DOD  DEPN  SCHOOL  SYS 
YONGSAN  KOREA 

501  LG  HHC 

WT4KBP 

3 

COM  FAM  AND  SOLDIER  SPT  COMD  K 
SEOUL  KOREA 

ATTN  EAMW  SD  S 

WT4K8Q 

CFA 

SRACCT  OFF  MAINT  SUP  BR  B  AND 

FAC  ENGR  ACTV  KOREA  UIJONGBU  K 
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Tabl*  XI  (Cont'd) 
COSX  DODXXC  Address 


DODXXC 

DKH 

Addraaa 

WT4KBR 

6 

ACCT  OFF  DEH  CP  HUMPHREYS  AREA 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4KBU 

CFA 

AG  PUB  SUP  PT  NR  28 

UIJONGBU  KOREA 

WT4KC1 

5 

TRANS  DIV  20TH  SPT  GP  HHC 

TAEGU  KOREA 

WT4KC5 

2 

USAG  ITO 

CHUNCHON  KOREA 

WT4KCA 

2 

TRANS  MOV  OFC  CHUNCHON 

CHUNCHON  KOREA 

WT4KCB 

5 

TRANS  MOV  OFC  TAEGU 

TAEGU  KOREA 

WT4KCC 

3 

CEN  UNACCOMPANIED  BAG  ACTY  K 

BUPYONG  KOREA 

WT4KCD 

2  ID 

TRANS  MOV  OFC  TONGDUCHON 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4KCE 

6 

TRANS  MOV  OFC  TAEJON 

TAEJON  KOREA 

WT4KCF 

7 

TRANS  MOV  OFC  PUSAN 

PUSAN  KOREA 

WT4KCG 

6 

TRANS  MOV  OFC  PYONGTAEK 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4KCJ 

3 

175TH  THEATER  FINANCE  CENTER  F 

SEOUL  KOREA 

WT4KCK 

3 

CONTRACTING  OFF  CPANAF  EUSA  J1 

YONGDONGPO  KOREA 

WT4KCL 

3 

DIST  ENGR 

SEOUL  KOREA 

US  ARMY  ENGR  DIST  FAR  EAST 

WT4KCM 

3 

SP  US  LIAISON  ADVISOR  KOREA 

SEOUL  KOREA 

WT4KCP 

3 

TRANS  MOV  OFC  SEOUL 

SEOUL  KOREA 

WT4KCR 

CFA 

INSTL  TRANS  OFC  SP  TRPS 

UIJONGBU  KOREA 

WT4KCT 

5 

TRANS  MOV  OFC  WAEGWAN 

WAEGWAN  KOREA 

WT4KCU 

3 

TRANS  OFF 

SEOUL  KOREA 

EIGHTH  US  ARMY 

WT4KCV 

3 

UNC  USFK  EUSA  ISSA 

SEOUL  KOREA 

ATTN  DJ  RM 

WT4KD3 

5 

6TH  SUPPORT  CENTER 

TAEGU  KOREA 

WT4KD4 

7 

USA  PUSAN  STORAGE  FACILITY 

PUSAN  KOREA 

WT4KD5 

5 

CP  CARROLL  SUPPORT  ACTV 

WAEGWAN  KOREA 

WT4KD8 

6 

CO  A  3D  BN  501ST  AVN  REGT 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4KDH 

3 

CUST  MGR 

INCHON  KOREA 

EUSA  CEN  LOCKER  FUND 

WT4KDJ 

2ID 

INSTL  TRANS  OFC 

TONGDUCHON  KOREA 

2D  INF  DIV 

WT4KDK 

6 

520TH  MAINT  CO  REAR  DS 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4KDN 

2 

ACCT  OFF  SAACT  3  KAMS 

CHUNCHON  KOREA 
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Table  A1  (Cont'd) 
EUSA  DODAAC  Addraaa 


DODAAC 

DEH 

Addraaa 

WT4KDR 

3 

SUP  PT  NR  51 

SOBINGO  SEOUL  KOREA 

CL  II  III  IV  VII 

WT4KDT 

7 

PRUS  ARMY  COMSY  PUSAN  SF 

PUSAN  KOREA 

WT4KDV 

CFA 

TECH  SUP  61ST  CS  DS  MAINT  CO 

UIJONGBU  KOREA 

WT4KDX 

3 

595TH  CS  MAINT  CO  DS 

SEOUL  AB  KOREA 

W74KDZ 

CFA 

SUPPLY  POINT  39  CLASS  I  TROOP 

UIJONGBU  KOREA 

WT4KE1 

6 

24  9TH  MP  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4KE3 

5 

USA  CAMP  CARROLL 

WAEGWAN  KOREA 

WT4KE7 

5 

260TH  MP  CO 

WAEGWAN  KOREA 

WT4KEA 

5 

SUP  PT  NR  60 

WAEGWAN  KOREA 

CL  II  III  IV  VII  IX 

WT4KEC 

5 

PRUS  ARMY  COMSY  TAEGU  SF 

TAEGU  KOREA 

WT4KED 

7 

34  LG  HHC  CL  II  III  IV  VII  IX 
PUSAN  KOREA 

SUP  PT  NR  48 

WT4KEE 

6 

SR348TH  S  AND  S  CO  STK  REC  ACC 
PYONGTAEK  KOREA 

SUP  PT  NR  52  CL  II  III  IV  VII 

WT4KEF 

6 

AUG  6TH  ORD  BN  APE  ACTV 

TAEJON  KOREA 

WT4KEH 

3 

SUPPLY  POINT  51  CLASS  I  TROOP 

SOBINGO  KOREA 

WT4KEJ 

6 

348TH  S  AND  S  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

SUP  PT  NR  52  CLASS  I  TROOP 

WT4KEK 

5 

DEF  FUEL  SUP  PT  KOREAN  PIPELIN 

TAEGU  KOREA 

WT4KER 

5 

HHC  19TH  SUPCOM  AUG 

TAEGU  KOREA 

STOCK  FUND  ACCT  DIV 

WT4KFB 

7 

4  6TH  TRANS  CO 

PUSAN  KOREA 

WT4KFJ 

3 

1 9TH  SPT  COMD  HHC 

TAEGU  KOREA 

WT4KFK 

5 

WT4QMA 

2ID 

305TH  S  AND  S  CO  FWD 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4QMJ 

6 

SP  52  CLASS  III  78TH  QM  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4QN1 

3 

SEVENTH  REGION  USACIDC 

SEOUL  KOREA 

BLDG  6004  SABINGO  COMPOUND 

WT4R3D 

3 

COMMERCIAL  VEHICLE  PARTS 

YONGSAN  KOREA 

227TH  MAINT  BN 

WT4R44 

2ID 

ACCT  OFF  DFE  2D  INF  DIV 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4R9R 

6 

78TH  QM  CO  TAEJON  PETRL  TML 

TAEJON  KOREA 

WT4RGR 

CFA 

SP  39  CLASS  III  114TH  QM  CO 

UIJONGBU  KOREA 
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Table  XI  (Cant'd) 
SOSA  DODAXC  Address 


DODAXC 

DEB 

Address 

WT4RN7 

3 

UNO  USFK  EUSA  J2 

SEOUL  KOREA 

WT4RT0 

3 

PROS  ARMY  COMSY  YONGSAN  SF 

YONGSAN  KOREA 

WT4RT1 

6 

SPEC  WPNS  ACCT 

KUNSAN  KOREA 

78TH  ORD  DET 

WT4S2A 

5 

POL  STATION 

TAEGU  KOREA 

USA  GARRISON  TAEGU 

WT4S2C 

2ID 

2D  S  AND  T  BN  2D  INF  DIV 
TONGDUCHON  KOREA 

CLASS  I  TROOP  ISSUE 

WT4S2D 

2ID 

2D  INF  DIV  AVN  CENTRAL  ISS  PT 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4S2E 

3 

AUG  44TH  ENGR  BN 

KIMPO  KOREA 

WT4S2J 

7 

4TH  QM  DET 

PUSAN  KOREA 

WT4SP9 

7 

WT4SQA 

6 

AUG  802D  ENGR  BN 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4SQB 

3 

AUG  304TH  SIG  BN 

KIMPO  KOREA 

WT4SQF 

3 

AUG  17TH  AVIATION  GROUP  CBT 

SEOUL  KOREA 

WT4SQG 

6 

AUG  6TH  ORD  BN  HHC 

TAEJON  KOREA 

WT4SRS 

2 

USA  WPNS  SPT  DET  KOREA 

CHUN CHON  KOREA 

WT4SRT 

2 

USA  CBT  SPT  COORD  TM  NR  1 

WONJU  KOREA 

WT4T9M 

5 

6TH  SPT  CEN  NM  EXCESS 

TAEGU  KOREA 

WT4T9N 

5 

6TH  SPT  CEN  MM  DEPRA  I 

TAEGU  KOREA 

WT4T9P 

5 

6TH  SPT  CEN  MM  DEPRA  II 

TAEGU  KOREA 

WT4TW0 

7 

34  LG  HHC  SSSC 

PUSAN  KOREA 

SUP  PT  NR  48 

WT4TW1 

3 

8TH  PERSCOM  PROV 

SEOUL  KOREA 

WT4TW2 

2ID 

B  CO  302D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4TW3 

2ID 

NCO  ACADEMY  2D  INF  DIV 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4TWX 

2ID 

SSSC  305TH  S  AND  S  CO 
TONGDUCHON  KOREA 

CAMP  MOBILE 

WT4TWY 

3 

cccr 

CLASS  II  AND  IV 

SUPPLY  POINT  NO  51 

SOBINGO  KOREA 

WT4TWZ 

6 

SR348TH  S  AND  S  CO  SSSC 
PYONGTAEK  KOREA 

SUP  PT  NR  52  CL  II  AND  IV 

WT4U04 

6 

ARMY  NAVY  AIR  TRAFFIC  COORD  OF 
OSAN  KOREA 

25TH  TRANS  CEN  MC 
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Table  A1  (Cont'd) 
SUSA  DODAAC  Address 


DODAAC 

DEB 

Address 

WT4UNC 

3 

UNC  HONOR  GUARD 

YONGSAN  KOREA 

WT4V7W 

7 

PRUS  ARMY  COMSY  PUSAN  TRFA 

BLDG  S  601  PUSAN  KOREA 

WT4V7X 

5 

PRUS  ARMY  COMSY  TAEGU  TRFA 

BLDG  221  TAEGU  KOREA 

WT4V7Y 

3 

PRUS  ARMY  COMSY  YONGSAN  TRFA 

BLDG  7003  YONGSAN  KOREA 

WT4VJD 

3 

5 5TH  MP  CO 

KIMPO  KOREA 

WT4VJE 

5 

188TH  MP  CO 

TAEGU  KOREA 

WT4VJF 

7 

552D  MP  CO 

PUSAN  KOREA 

WT4VJG 

6 

557TH  MP  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4VJH 

7 

UNIT  SUPPLY 

PUSAN  KOREA 

PUSAN  STORAGE  FACILITY 

WT4W13 

5 

6TH  MED  SUP  OPT  AND  MAINT  UNIT 
TAEGU  KOREA 

TAEGU  STOR  SITE 

WT4WP2 

WT4WQD 

3 

2ID 

PBO  USA  PRTG  AND  PUB  CEN  KOREA 

BUPYONG  KOREA 

WT4WQF 

6 

520TH  MAINT  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

ATTN  DX  W  CONTROL  POINT 

WT4WQH 

3 

595TH  MAINT  CO  AN-MSM  105  GS  R 

SONGNAM  KOREA 

WT4WQP 

3 

DIRECTOR  OF  HSG  USAGY 

SEOUL  KOREA 

FURNITURE  MGT  BR 

WT4WR0 

CFA 

C  CO  2D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WR1 

WC 

CO  C  296TH  SPT  BN 

MUNSAN  KOREA 

WT4WR2 

2ID 

PR  C  CO  MED  702D  SPT  BN  PB  ACC 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WR3 

2  ID 

CO  A  S  AND  S  702D  SPT  BN 

POSAN  KOREA 

WT4WR4 

2 1 D 

B  CO  TMT  702D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WR6 

2  ID 

HHD  2D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WR7 

WC 

A  TRP  5  17TH  CAV 

PA JU  KOREA 

WT4WR8 

WC 

B  TRP  5  17TH  CAV 

PAJU  KOREA 

WT4WR9 

2ID 

C  TRP  5  1 7TH  CAV 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WRT 

2ID 

A  CO  2D  ENGR 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WRU 

WC 

B  CO  2D  ENGR 

YUNGTAE  KOREA 

WT4WRV 

2ID 

C  CO  2D  ENGR 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WRW 

WC 

E  CO  2D  ENGR 

MUNSAN  KOREA 

WT4WRX 

2ID 

HHC  2D  ENGR 

TONGDUCHON  KOREA 
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Table  XI  (Cont'd) 
EOSX  DODAAC  Addraaa 


DODAAC 

DEB 

Addraaa 

WT4WRY 

CFA 

HHB  2D  INF  DIV  ARTY 

SONGSAN  UIJONGBU  KOREA 

WT4WRZ 

2ID 

HHD  302D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WS0 

CFA 

B  BTRY  6  37  FA 

UIJONGBU  KOREA 

WT4WS1 

CFA 

C  BTRY  6  37  FA 

UIJONGBU  KOREA 

WT4WS2 

CFA 

D  BTRY  6  37  FA 

UIJONGBU  KOREA 

WT4WS3 

CFA 

SVC  BTRY  6  37  FA 

UIJONGBU  KOREA 

WT4WS4 

CFA 

HHB  BTRY  6  37  FA 

UIJONGBU  KOREA 

WT4WS5 

2ID 

A  CO  2D  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

WT4WS6 

2ID 

B  CO  2D  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

WT4WS7 

2ID 

C  CO  2D  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

WT4WS8 

2ID 

CSC  2D  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

WT4WS9 

2ID 

HHC  2D  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

WT4WSA 

2ID 

D  TRP  5  17TH  CAV 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WSB 

CFA 

HHC  1ST  BN  2D  AVN  REGT  CL  IX 

UIJONGBU  KOREA 

WT4WSC 

WC 

HHT  5  17TH  CAV 

PAJU  KOREA 

WT4WSD 

WC 

A  CO  1ST  BN  506TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

WT4WSE 

WC 

B  CO  1ST  BN  506TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

WT4WSF 

WC 

C  CO  1ST  BN  506TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

WT4WSG 

WC 

CSC  1ST  BN  506TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

WT4WSH 

WC 

HHC  1ST  BN  506TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

WT4WSP 

2ID 

A  BTRY  1ST  BN  15TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WSQ 

2XD 

B  BTRY  1ST  BN  15TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WSR 

2  ID 

C  BTRY  1ST  BN  15TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WSS 

2ID 

SVC  BTRY  1ST  BN  15TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WST 

2ID 

HHB  1ST  BN  15TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WSU 

2  ID 

A  CO  1ST  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

WT4WSV 

2ID 

B  CO  1ST  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

WT4WSW 

2ID 

C  CO  1ST  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

WT4WSX 

2  ID 

CSC  1ST  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

WT4WSY 

2ID 

HHC  1ST  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

A31 


Tabl*  A1  (Cont'd) 
EDSA  DODAAC  Add»«» 


DODAAC 

DEH 

Addr«*« 

WT4WSZ 

CFA 

A  BTRY  6  37  FA 

UIJONGBU  KOREA 

WT4WT0 

WC 

C  CO  1ST  BN  5TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

WT4WT1 

WC 

E  CO  1ST  BN  5TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

WT4WT2 

WC 

HHC  1ST  BN  5TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

WT4WT6 

WC 

A  BTRY  5TH  BN  5TH  ADA 

MOTOR 

PO 

MUNSAN  KOREA 

WT4WT7 

2  ID 

B  BTRY  5TH  BN  5TH  ADA 

MOTOR 

PO 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WT8 

CFA 

C  BTRY  5TH  BN  5TH  ADA 

MOTOR 

PO 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WT9 

WC 

D  BTRY  2  61  ADA 

MUNSAN  KOREA 

WT4WTA 

2 1 D 

A  CO  1  72  ARMOR 

POSAN  KOREA 

WT4WTB 

2  ID 

B  CO  1  72  ARMOR 

POSAN  KOREA 

WT4WTC 

2ID 

C  CO  1  72  ARMOR 

POSAN  KOREA 

WT4WTD 

2  ID 

D  CO  1  72  ARMOR 

POSAN  KOREA 

WT4WTE 

2  ID 

HHC  1  72  ARMOR 

POSAN  KOREA 

WT4WTF 

2  ID 

A  CO  122D  SIG 

POSAN  KOREA 

WT4WTG 

2ID 

B  CO  122D  SIG 

POSAN  KOREA 

WT4WTH 

2ID 

C  CO  122D  SIG 

POSAN  KOREA 

WT4WTJ 

2ID 

HHC  122D  SIG 

POSAN  KOREA 

WT4WTK 

2  ID 

D  CO  LT  MAINT  702D  SPT 

1  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WTL 

2  ID 

A  CO  2D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WTM 

WC 

CO  A  296TH  SPT  BN 

MUNSAN  KOREA 

WT4WTN 

CFA 

A  CO  302D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WTP 

2  ID 

PBO  CO  E  2D  AVN  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WTQ 

2ID 

E  CO  HV  MAINT  7020  SPT 

BN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WTR 

2  ID 

N  CO  MSL  SPT  702D  SPT 

BN  CL 

IX 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WTS 

CFA 

N  CO  MSL  SPT  702D  SPT 

BN  DS 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WTT 

2ID 

A  CO  5TH  BN  20TH  INF 

POSAN  KOREA 

WT4WTU 

2  ID 

B  CO  5TH  BN  20TH  INF 

POSAN  KOREA 

WT4WTV 

2  ID 

C  CO  5TH  BN  20TH  INF 

POSAN  KOREA 

WT4WTW 

2  ID 

E  CO  5TH  BN  20TH  INF 

POSAN  KOREA 

WT4WTX 

2 1 D 

HHC  5TH  BN  20TH  INF 

POSAN  KOREA 

WT4WTY 

WC 

A  CO  1ST  BN  5TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

t 
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Tatol*  XI  (Coat'd) 
C08X  DODAXC  kddnu 


DODAXC 

DCB 

Afddc««o 

WT4WTZ 

wc 

B  CO  1ST  BN  5TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

WT4WU2 

3 

66TH  AG  DET  POSTAL 

KIMPO  KOREA 

WT4WU3 

3 

USA  POSTAL  GROUP  KOREA 

SEOUL  KOREA 

WT4WUA 

CFA 

HHB  5TH  BN  5TH  ADA  MOTOR  POOL 

MUNSAN  KOREA 

WT4WUB 

CFA 

HHB  5TH  BN  5TH  ADA  CL  IX  MISSI 

MUNSAN  KOREA 

WT4WUC 

WC 

A  BTRY  5TH  BN  5TH  ADA  CL  IX  MS 

MUNSAN  KOREA 

WT4WUD 

CFA 

B  BTRY  5TH  BN  5TH  ADA  CL  IX  MS 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WUE 

CFA 

C  BTRY  5TH  BN  5TH  ADA  CL  IX  MS 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4WUF 

WC 

D  BTRY  2  61  ADA  CL  IX  MSL 

MUNSAN  KOREA 

WT4WUG 

WC 

A  BTRY  1ST  BN  4TH  FA 

SONYU  KOREA 

WT4WUH 

WC 

B  BTRY  1ST  BN  4TH  FA 

SONYU  KOREA 

WT4WUJ 

WC 

C  BTRY  1ST  BN  4TH  FA 

SONYU  KOREA 

WT4WUK 

WC 

SVC  BTRY  1ST  BN  4TH  FA 

SONYU  KOREA 

WT4WUL 

WC 

HHB  1ST  BN  4TH  FA 

SONYU  KOREA 

WT4WUM 

wc 

A  BTRY  8TH  BN  8TH  FA 

SONYU  KOREA 

WT4WUN 

wc 

B  BTRY  8TH  BN  8TH  FA 

SONYU  KOREA 

WT4WUP 

wc 

C  BTRY  8TH  BN  8TH  FA 

SONYU  KOREA 

WT4WUQ 

wc 

SVC  BTRY  8TH  BN  8TH  FA 

SONYU  KOREA 

WT4WUR 

wc 

HHB  8TH  BN  8TH  FA 

SONYU  KOREA 

WT4X0F 

5 

36TH  SIGNAL  BN  USAISC 

TAEGU  KOREA 

ATTN  USAISC  TED  COORD  BR 

WT4XBE 

2ID 

A  CO  2D  AVN  BN  ACFT  COMMON 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4XBG 

2  ID 

B  CO  2D  AVN  BN  ACFT  COMMON 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4XBH 

2  ID 

B  CO  2D  AVN  BN  FLIGHT  LINE 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4XBJ 

2  ID 

B  CO  2D  AVN 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4XBK 

2ID 

HQ  CO  2D  AVN  BN  MOTOR  POOL 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4XBL 

CFA 

C  CO  AVIM  2D  AVN  REGT  PLL 

KOSANDONG  KOREA 

WT4XBN 

CFA 

B  TRP  5  17TH  CAV 

CAMP  STANLEY  KOREA 

AVN  TECH  SUPPLY  OFC 

WT4XBP 

WC 

A  CO  2D  SPT  BN  SHOP  OFC  PLL 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4XBQ 

WC 

CO  A  296TH  SPT  BN  SHOP  OFC  PLL 

MUNSAN  KOREA 
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Table  A1  (Cont'd) 
EDSA  DODAAC  Address 


DODAAC 

DEB 

Address 

XT4X3R 

CFA 

A  CO  3C23  SPT  BN  SHOP  OFC  PLL 

TONGQUCHON  KOREA 

W  .  4  X  cj  s 

LID 

E  CC  HV  MAINT  7023  SPT  BN  DS 

TONGDUCHON  KOREA 

wt^xbu 

213 

HKD  7023  SPT  BN 

POSAN  KOREA 

XT4X3W 

2  ;d 

3  CO  LT  MAINT  7C23  SPT  BN  DS 

TONGDUCHON  KOREA 

WT 4  xmw 

5 

3  CO  8C23  ENG  BN 

WAEGWAN  KOREA 

W  i  'i  X  ^  L 

3 

USA  TRAINING  SPT  ACTV  KOREA 
SEOUL  KOREA 

CAMP  COINER. 

WT4XQM 

CFA 

E  BTRY  2 5TH  FA 

UIJONGBU  KOREA 

a  I4XR5 

3 

209TH  MI  DET 

SEOUL  KOREA 

50 1ST  GP 

WT4XRU 

3 

AUDIOVISUAL  SPT  ACTV  KOREA 

SEOUL  KOREA 

CAMP  COINER 

W74XVC 

2  ID 

DEPUTY  CDR  INSTL  PBO  2D  INF  DI 

TONGDUCHON  KOREA 

W74XWE 

6 

U3AISC  INSCCM  DET 

PYONGTAEK  KOREA 

WT4XZ  1 

2  id 

2  72  ARMOR  BN  HHC 

TONGDUCHON  KOREA 

W74XZ6 

213 

2  72  ARMOR  BN  CO  A 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4XZ7 

210 

2  72  ARMOR  BN  CO  B 

TONGDUCHON  KOREA 

WT4XZ8 

213 

2  72  ARMOR  BN  CO  C 

TONGDUCHON  KOREA 

W74XZ9 

2 1 D 

2  72  ARMOR  BN  CO  D 

TONGDUCHON  KOREA 

WTVJHZ 

7 
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Table  A2 

NSNs  for  Received  Hazardous  Materials 
during  FY89  (Numerical  Order) 


1240003321780 

1  37C000286007 

2640000526724 

2640001020978 

2640001570107 

2840001988644 

2840002296682 

3439002554571 

3439002554580 

3439005420531 

4210002026465 

4210002027858 

421C0 02030341 

4210002575343 

4210005558837 

4210007080031 

4210007529343 

4210007750127 

4210008084544 

4210008084545 

4210008432790 

4210008892491 

4210009651115 

4210010568343 

4210010874989 

4210010887560 

4210010923263 

4210011394972 

4210011440291 

4220005436693 

423CC07757541 

4  2300092694  88 

4230011013984 

561C0014 17838 

5960006791791 

5970001810190 

5970004022323 

5970010380591 

5970010380593 

5970C10829128 

6140008816887 

6140010321326 

6260001700430 

6505001002470 

6505001049000 

6505001050000 

6505001060875 

6505001 128975 

6505001150000 


6505001161750 

6505001182318 

6505001338025 

6505001352881 

6505001490746 

6505001538480 

6505002056513 

6505002617256 

650*002617257 

6503002998095 

6505002998279 

6505002999672 

6505005768915 

6505006558366 

6505006874484 

6505007540374 

6505007826484 

6505009269197 

6505009581730 

6505009608383 

6505010182728 

6505010182729 

6505010375607 

6505010379356 

6505010453255 

6505010538620 

6505010772780 

6505010836613 

6505010839395 

6505010939901 

6505011212335 

6505011212336 

6505011368166 

6505011455217 

6505011533213 

6505012104450 

6605001515337 

6605008095252 

6620005300354 

6645009523767 

6665008326159 

6665011055623 

6665011121644 

6750001416558 

6750006199946 

6810000064205 

6810000599069 

6810000822644 

6810000885525 


6810001416078 
6810001467520 
68 10001844794 
6810001844796 
6810001844800 
68 10002010  u04 
6810002010906 
6810002010907 
6810002056790 
6810002229641 
6810002232739 
6810002270410 
6810002271307 
6810002331715 
6810002365665 
6810002372918 
6810002372920 
6810002372955 
6810002388115 
6810002388117 
6810002388119 
6810002424768 
6810002424770 
6810002434433 
6810002434436 
6810002440290 
6810002456694 
6810002499354 
6810002550471 
6810002550472 
6810002572487 
6810002643937 
6810002646507 
6810002646517 
6810002646535 
6810002646618 
6810002646715 
6810002708177 
6810002708289 
6810002709982 
6810002751215 
6810002756010 
6810002811864 
6810002812001 
6810002812002 
6810002812762 
6810002812785 
6810002815272 
6810002817455 


6810002865435 

6810002900048 

6810002905574 

6810002929625 

6810002979540 

6810003564936 

6810004114192 

6810004222169 

6810004704631 

6810004765612 

6810005272476 

6810005434041 

6810005437415 

6810005511487 

6810005798431 

6810005844070 

6810005852017 

6810005973608 

6810005986600 

6810005987316 

6810006640387 

68100067844 18 

6810006801079 

6810006826867 

6810007267944 

6810007534993 

6810007634397 

6810007822686 

6810007826521 

6810007989844 

6810008179929 

6810008238109 

6810008431640 

6810008556160 

6810008824997 

6810008938138 

6810009049372 

6810009306311 

6810009838551 

6810009863471 

6810009954804 

6810010083015 

6810010117191 

6810010117192 

6810010117193 

6310010700715 

6810010701847 

6810010749719 

6810010809589 
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Table  A 2  (Cont'd) 

NSMs  for  Received  Hazardous  Materials 
during  FY89  (Numerical  Order) 


6505001161315 

6810012387935 

6830000609972 

6830000880676 

6830001061656 

6830001061659 

6830001382482 

6830001449952 

683C002813036 

6830002920131 

6830002920137 

6830002920138 

6830004052219 

6830004249580 

6830005436623 

6830005842957 

6830005843041 

6830006022357 

6830006600027 

6830007822642 

6830009359895 

6830009359896 

6830010384517 

6840000894664 

6840001428965 

6840001806069 

6840002424217 

6840002424219 

6840002466438 

6840004002140 

6840004025411 

6840005843129 

684000664661 0 

6840006855438 

6840006877904 

6840007216055 

684  0C07  534963 

6840007534973 

6840007535038 

6840007823925 

6840008106396 

6840008257790 

6840008447355 

6840009324692 

6840009327297 

6840010672137 

6840010676674 

6840010876672 

6840011040780 

6840011089578 

684CCU514884 

7930003577386 


6810001237047 
6840011691842 
6840011800167 
6840011837244 
6840012103392 
6840012241269 
6840012709766 
6850000014193 
6850000014194 
6850000035295 
6850000338851 
6850000605312 
6850001053084 
6850001 1C4498 
6850001395297 
6850001429582 
6850001449816 
6850001450162 
6850001450255 
6850001741806 
6850001775094 
6850001817594 
6850001817929 
6850001817933 
6850001817940 
685000209'>947 
6850002246656 
6850002246657 
6850002246663 
6850002246665 
6850002271887 
6850002560157 
6850002646562 
6850002646571 
6850002646572 
6850002646574 
6850002649038 
6850002705526 
6850002706225 
6850002745421 
6850002811985 
6850002812031 
6850002813061 
6850002858011 
6850002858012 
6850002910963 
6850002929700 
6850002929780 
6850002940860 
6850002957685 
6850003685233 
8010001654420 


6810002862285 

6850003929751 

6850004059385 

6850005272426 

6850005437050 

6850005519577 

6850005592835 

6850005856425 

6850005872370 

6850005923283 

6850005979765 

6850005987311 

6850005987328 

6850006008136 

6850006022347 

6850006376142 

6850006561291 

6850006561292 

6850006641403 

6850006644959 

6850006645685 

6850006649067 

6850006802233 

6850006854763 

5850007534870 

6850007534967 

6850007535000 

6850007535061 

6850007542672 

6850007822740 

6850008136702 

6850008218882 

6850008237861 

6850008238143 

6850008260981 

6850008350484 

6850008411347 

6850008526569 

6850008652916 

6850008807616 

6850008826690 

6850009220919 

6850009262275 

6850009279461 

6850009351082 

6850009354068 

6850009491397 

6850009506489 

6850009652329 

6850009652332 

6850009733122 

8010002983867 


6810012368878 

6850009739091 

6850009743738 

6850009750712 

6850009845853 

6850010078073 

6850010114937 

6850010235004 

6850010245772 

6850010393841 

6850010393842 

6850010457931 

6850010574007 

6850010646510 

6850010686526 

6850010826783 

6850010851423 

6850011594844 

6850011603868 

6850011670678 

6850011672003 

6850011843182 

6850011847453 

6850012134957 

6850012422262 

63500124^6544 

6910011132434 

7360001874757 

7510001614237 

7510001837698 

7510002861718 

7930000456912 

7930000456923 

7930000681669 

7930001325265 

7930001325582 

7930001415888 

7930001705467 

7930001775243 

7930002050442 

7930002052870 

7930002052874 

7930002247901 

7930002498036 

7930002526797 

7930002667121 

7930002667128 

7930002691272 

7930002811839 

7930002814731 

7930002829699 

8010007219745 
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Table  A2  (Cont'd) 

NSNa  Tor  Racaivad  Hazardous  Matarlala 
during  IT89  (Numarlcal  Order) 


7930004592247 

7930004895606 

7930005262919 

7930005581111 

7930006646910 

7930006647483 

7930008516719 

7930008804454 

7930009012088 

7930009265171 

7930009265280 

7930009291220 

7930009856904 

7930009856905 

7930009856906 

7930009856911 

7930010750776 

7930011843905 

8010000453478 

8010000555100 

8010000822439 

8010000822450 

8010000822477 

8010000870107 

8010001117937 

8010001117938 

8010001117998 

8010001118007 

8010001118069 

8010001118129 

8010001118336 

8010001118338 

8010001118356 

8010001182456 

8010001335706 

8010001335901 

8010001412951 

8010001412952 

8010001412958 

8010001605787 

8010001605788 

8010001605794 

8010001605798 

8010001605851 

8010001605852 

8010001606911 

8010001617419 

8010001617425 

8010001654404 

8030002911787 

8030005599883 

8030005975367 


8010001658560 

8010001658569 

8010001658573 

8010001660746 

8010001661688 

8010001688810 

8010001711503 

8010001711509 

8010001817791 

8010001818079 

8010001818080 

8010002003495 

8010002257961 

8010002422089 

8010002445791 

8010002466443 

8010002812075 

8010002829414 

8010002854916 

8010002867731 

8010002867737 

8010002867836 

8010002867838 

8010002902865 

8010002904049 

8010002904079 

8010002904247 

8010002906983 

8010002906984 

8010002910599 

8010002911068 

8010002921127 

8010002970547 

8010002970555 

8010002970560 

8010002970570 

8010002970584 

8010002970585 

8010002970589 

8010002970593 

8010002972093 

8010002972100 

8010002972113 

8010002972124 

8010002982287 

8010002982293 

8010002982295 

8010002982296 

8010002982304 

8040002738705 

8040002738713 

8040002738716 


8010004108470 

8010005150800 

8010005152211 

8010005152258 

8010005152487 

8010005272045 

8010005272050 

8010005272053 

8010005272414 

8010005272513 

8010005272620 

8010005272884 

8010005273197 

8010005273198 

8010005305567 

8010005587026 

8010005799202 

8010005825382 

8010005843149 

8010005843150 

8010005977844 

8010005977858 

8010005977862 

8010005978229 

8010005984718 

8010005985460 

8010005985462 

8010005985463 

8010005985464 

8010005985730 

8010005985733 

8010005985734 

8010005985737 

8010005985738 

8010005985739 

8010005985740 

8010005985927 

8010005985936 

8010006167486 

8010006167488 

8010006169143 

8010006169144 

8010006641914 

8010006644761 

8010006647078 

8010006647081 

8010006647465 

8010006647468 

8010007021053 

9150001414481 

9150001416770 

9150001450161 


8010007219747 

8010007219748 

8010007219749 

8010007219750 

8010007219751 

8010007332196 

8010007534549 

8010007829356 

8010008152692 

8010008489272 

8010008998825 

8010009018040 

8010009262133 

8010009262135 

8010009269129 

8010009323354 

8010009357060 

8010009357064 

8010009368366 

8010009368369 

8010009368370 

8010009881458 

8010009908256 

8010009956963 

8010010234261 

8010011157984 

8010011208382 

8010011239278 

8010011930516 

8010012297540 

8010012297542 

8010012297543 

8030000650957 

8030000812331 

8030000812335 

8030000822508 

8030000861506 

8030000878630 

8030001429272 

8030001489833 

8030001595032 

8030001741803 

8030002430946 

8030002441299 

8030002472524 

8030002523391 

8030002645837 

8030002812346 

8030002812717 

9150002732389 

9150002738663 

9150002812060 
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Table  A2  (Cont'd) 

NSNi  tor  Received  Hazardous  Material* 
during  ST 8 9  (Numerical  Order) 


8030006169191 
8C30006561426 
8030006644968 
8030006008553 
8030007534599 
8030007535006 
8030007535008 
8030008237972 
8030008507076 
8030008745875 
8030008893535 
8030009002373 
8030009381947 
8030009652437 
P03C009750713 
8030010411596 
8030010540740 
8040000168662 
8040000431717 
804C0005384  52 
8040000618303 
8040000922816 
8040001092481 
8040001182695 
8040001429193 
8040001449774 
8040C01450019 
8040001450432 
8040001450450 
8040001487183 
8040001658614 
8040001805941 
8040001817548 
8040001817761 
8040002213811 
8040002213813 
8040002254548 
8040002512312 
8040002629005 
8040002629009 
8040002629011 
8040002629028 
8040002629031 
8040002643848 
8040002660850 
8040002708137 
8040002708150 


8040002738717 

8040002758100 

8040002811977 

8040002904301 

8040002918625 

8040003907959 

8040005151727 

8040005731502 

8040005774610 

8040006560929 

8040006644318 

8040006826817 

8040006911322 

8040007019546 

8040007386429 

8040007534800 

8040007542483 

8040007542485 

8040007770631 

8040008226430 

8040008339563 

8040008430802 

8040008433461 

8040008658991 

8040008779872 

8040008807332 

8040009023871 

8040009386860 

8040009419984 

8040009432502 

8040009447292 

8040010069439 

8040010246991 

8040011086660 

8340002625767 

8405001983747 

9110002700042 

9135009268888 

9140002426751 

9150000019395 

9150000650029 

9150000714712 

9150001110208 

9150001110210 

9150001116254 

9150001116256 

9150001178791 


9150001450268 

9150001497431 

9150001595012 

9150001806266 

9150001806290 

9150001818097 

9150001866668 

9150001866681 

9150001866685 

9150001866703 

9150001866706 

9150001866709 

9150001889858 

9150001889862 

9150001896727 

9150001896729 

9150001900904 

9150001900905 

9150001900907 

9150001900917 

9150001900918 

9150001912772 

9150002234129 

9150002234134 

9150002312356 

9150002312361 

9150002316689 

9150002345197 

9150002359061 

9150002463276 

9150002490908 

9150002500926 

9150002526173 

9150002526373 

9150002526383 

9150002566411 

9150002575360 

9150002575370 

9150002617899 

9150002618292 

9150002618317 

9150002633490 

9150002698246 

9150002698255 

9150002704057 

9150002732374 

9150002732388 


9150002929689 

9150003499290 

9150004022372 

9150004046055 

9150004089635 

9150004580075 

9150004917197 

9150005307369 

9150005421430 

9150005437220 

9150005825480 

9150005844299 

9150005982911 

9150006169020 

9150006574959 

9150006631770 

9150006646518 

9150006815999 

9150006982382 

9150007534650 

9150007540064 

9150007542760 

9150007822627 

9150008237860 

9150008237905 

9150008368641 

9150008431636 

9150009268963 

9150009351017 

9150009355851 

9150009356597 

9150009359807 

9150009359808 

9150009359809 

9150009359810 

9150009448953 

9150009490323 

9150009547422 

9150009857099 

9150009857233 

9150009857244 

9150009857245 

9150009857246 

9150009857247 

9150009857248 

9150009857293 

9150009997548 
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Table  X2  (Cont'd) 

NSNs  for  Received  Hazardoua  Materiala 
during  l*Y89  (Numerical  Order) 


9150010074384 

9150010355391 

9150010355392 

9150010355393 

9150010355394 

9150010355395 

9150010355396 

9150010536688 

9150010546453 

9150010710749 

9150010728379 

9150010796124 

9150010872234 

9150011021473 

9150011029455 

9150011045227 

9150011097793  ■ 

9150011172928 

9150011233152 

9150011313325 

9150011499166 

9150011524117 

9150011524118 

9150011524119 

9150011772762 

9150011772763 

9150011773988 

9150011784725 

9150011784726 

9150011983829 

9150012602534 

9160002531173 

9330006187216 

Total  NSN  No.  = 


833 


Table  A3 

NSNa  tor  Received  Hazardous  Materials 
During  FY90  (Numerical  Order) 


1240003321780 

137  SO  10829919 

1375010829920 

1375010829921 

1375010829922 

1375010829923 

1375010829924 

1375010829925 

1375010832820 

1375010832821 

1375010832822 

1375010836325 

1377001720428 

1630C11149530 

2320000 508984 

2320000509006 

2320000510489 

2320000559260 

2320000771616 

2 32G000 771617 

2320000771618 

2320000771632 

2320004 107313 

2320009260873 

2540010331831 

2640000526724 

2640004050222 

2910006469727 

2910012230624 

2920008803428 

2925004441186 

2925009395285 

3439000092334 

3439000098808 

3439000695815 

3439001059948 

3439001459132 

3439001634347 

3439001634351 

3439001654186 

3439001848948 

3439001886982 

3439001886986 

3439002042555 

3439002383077 

3439002444540 

3439002460565 

3439002476921 

3439002476926 

3439002502629 


3439002554566 

3439002554568 

3439002554571 

3439002554572 

3439002554576 

3439002554580 

3439002557711 

3439002559935 

3439002559940 

3439002622648 

3439002622649 

3439002622652 

3439002622653 

3439002622654 

3439002622669 

3439002622670 

3439002622671 

3439002622672 

3439002622743 

3439002624188 

3439002674787 

3439002699610 

3439002777550 

3439002946191 

3439003723480 

3439004791099 

3439005283882 

3439005289064 

3439005420531 

3439005554629 

3439006402351 

3439007110524 

3439007269822 

3439007528728 

3439007664711 

3439008039498 

3439008245463 

3439008539276 

3439008721411 

3439009024209 

3439009040814 

3439009148390 

3439009224555 

3439009862582 

3439010075494 

343901019 0694 

3439010749983 

3680002373457 

3810008693092 

3920010276134 


3930000384410 

4020002402185 

4130008600042 

4210002026465 

4210002027858 

4210002030341 

4210002575343 

4210002887219 

4210005558837 

4210006249597 

4210007080031 

4210007314597 

4210007529343 

4210007750127 

4210008432790 

4210008892491 

4210009651115 

4210010568343 

4210010874989 

4210010887560 

4210010890875 

4210010923263 

4210010924420 

4210011073329 

4210011281673 

4210011394972 

4220005436693 

4220008373322 

4220010778773 

4230009269488 

4240001741365 

4730000459769 

4730000459833 

4730000459835 

4730002786333 

4730002786335 

4730009686129 

4940008036444 

5330002222468 

5330004792847 

5330005859501 

5350000501094 

5610001417838 

5610001417842 

5610001426525 

5610001714721 

5610001714722 

5610002330020 

5610002364946 

5610002744148 


5610005404846 

5610006410427 

5610006410428 

5610007714684 

5610007825556 

5610008574392 

5640002374781 

5640005806276 

5640007223276 

5815002248129 

5820002237433 

5820002237548 

5820004022263 

5910001103335 

5910005834517 

5915009097762 

5925001440466 

5930003769164 

5930006157880 

5930006551513 

5930006551514 

5930006551515 

5930006551582 

5960000603449 

5960001144849 

5960001346064 

5960001886593 

5960002620286 

5960006244718 

5960006791791 

5960010277252 

5965008264144 

5965008762375 

5965008923665 

5970000909184 

5970002962129 

5970003890351 

5970005830401 

5970009015331 

5970009982800 

5970010380591 

5970010380593 

5975010177380 

6110000645478 

6110010976805 

6135000105255 

6135000738939 

6135002669762 

6135002952619 

6135002996918 
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Table  A3  (cont'd) 

NSS«  for  Racaivad  Hazardous  Mataxlala 
During  nr 90  (Numerical  Order) 


6135004613590 

6i 35005^68318 

bi33007253941 

6135008013493 

6135008351023 

6135008380706 

6135008459232 

6135009260827 

6135009268322 

6135009300030 

6135009352532 

6135009352533 

6135009352582 

6135009352587 

6135009355301 

6135009613603 

6135010342239 

6135010363495 

6135010631978 

6135010882708 

6135010946536 

6140001843415 

6140001909828 

6140002501981 

6140005398491 

6140008816887 

6140010190687 

6140010316879 

6140010316881 

6140010316882 

6140010321326 

6140010461116 

6140010514900 

6140010633918 

6220001591762 

6230001376394 

6230002833237 

6240000996764 

6240001522987 

6240005190727 

6240005513098 

6240006171746 

6240007583367 

6240009651370 

6240010043107 

6240010809620 

6260001067478 

6260001700430 

6260002704060 

6260010744229 


6260010744230 

6260010868077 

6505001002470 

6505001050000 

6505001050109 

6505001060875 

6505001069000 

6505001143010 

6505001150000 

6505001160200 

6505001161315 

6505001161750 

6505001285705 

6505001325181 

6505001338025 

6505001339920 

6505001352881 

6505001405000 

6505001470000 

6505001478347 

6505001490746 

6505001538480 

6505002056513 

6505002617256 

6505002617257 

6505002998095 

6505002998279 

6505002999672 

6505005467319 

6505005768915 

6505006558366 

6505006874484 

6505007534773 

6505007540374 

6505007826484 

6505009269197 

6505009581730 

6505009608383 

6505010182728 

6505010182729 

6505010202367 

6505010375607 

6505010379356 

6505010453255 

6505010538620 

6505010772780 

6505010836613 

6505010839395 

6505010939901 

6505011212335 


6505011212336 

6505011455217 

o5G50 12 104450 

6520010610665 

6605001296330 

6605001515337 

6605005518187 

6605008095252 

6620001791886 

6635007037406 

6645009523767 

6665000178903 

6665005568825 

6665008326159 

6665010847777 

6665011055623 

6665011121644 

6665011139530 

6665012504814 

6675006413610 

6685008897444 

6685010701821 

6750000514977 

6750001108063 

6750001416558 

6750001538911 

6750001538915 

6750002011199 

6750002174913 

6750003448133 

6750004755991 

6750005434407 

6750005774624 

6750006199946 

6750006913822 

6750007823851 

6750007854797 

6750008171364 

6750009207859 

6750009456529 

6750009649017 

6750010247142 

6750010247143 

6750010335151 

6750010335153 

6750010335154 

6750010341017 

6750010371034 

6750010420872 

6750010479108 


6750010484560 

6750010484672 

6750010515686 

6750010577994 

6750010928873 

6750011242587 

6750011276747 

6750011691851 

6780000186868 

6810000064205 

6810000599069 

6810000822644 

6810000974161 

6810001237047 

6810001375000 

6810001388414 

6810001437000 

6810001467520 

6810001487195 

6810001745165 

6810001844794 

6810001844796 

6810001844800 

6810002010904 

6810002010906 

6810002010907 

6810002010909 

6810002229641 

6810002229655 

6810002270410 

6810002331715 

6810002348378 

6810002372908 

6810002372918 

6810002372955 

6810002388115 

6810002388119 

6810002411143 

6810002411150 

6810002411204 

6810002424768 

6810002424770 

6810002434433 

6810002434436 

6810002499354 

6810002550471 

6810002550472 

6810002555917 

6810002628567 

6810002628587 
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Table  A3  (cont'd) 

HSMs  for  Received  Hazardous  Materials 
During  FY90  (Numerical  Order) 


6810002643937 
oo  iCvjG^64  6535 
6810002646592 
681C002646618 
6810002646637 
6810002646715 
6810002648955 
6810002648983 
6810002708289 
6810002709982 
6810002709984 
6810002751215 
6810002756010 
6810002812001 
6810002812002 
6810002812762 
6810002812763 
6810002812785 
6810002817453 
6810002817455 
6810002860458 
6810002862285 
6810002863783 
6810002865435 
6810002929625 
6810002929676 
6810002979540 
6810002998153 
6810002998506 
6810003564936 
6810004222169 
6810004704631 
6810004765612 
6810005272476 
6810005434041 
6810005511487 
6810005774889 
6810005798431 
6810005844070 
6810005852017 
6810005973608 
6810005975287 
6810005987316 
6810006640283 
6810006640387 
6810006640388 
6810006784418 
6810006801079 
6810006826867 
6810007534779 


6810007534780 

oexuGG7534785 

6810007534786 

6810007534787 

6810007534990 

6810007534993 

6810007542813 

6810007634397 

6810007822686 

6810007826521 

6810008170353 

6810008238008 

6810008238109 

6810008431640 

6810008556160 

6810008938138 

6810009049372 

6810009247107 

6810009306311 

6810009736472 

6810009838551 

6810009863471 

6810009954804 

6810010120899 

6810010541829 

6810010700714 

6810010700715 

6810010701819 

6810010701847 

6810010706483 

6810010769571 

6810011202630 

6810011220593 

6810011319688 

6810011411460 

6830000609972 

6830001061656 

6830001061659 

6830001382482 

6830001449952 

6830002645913 

6830002646751 

6830002646752 

6830002904377 

6830002904379 

6830002920137 

6830004249580 

6830004696540 

6830004958614 

6830005436623 


6830005843041 

6830006560615 

6830007826512 

6830008002072 

6830008089530 

6830009359895 

6830009359896 

6830009857281 

6830010384517 

6830010495263 

6840000894664 

6840001428965 

6840001806069 

6840002424217 

6840002466438 

6840004002140 

6840004025411 

6840004425698 

6840005843129 

6840005987327 

6840006646610 

6840006855437 

6840006855438 

6840006877904 

6840007216055 

6840007534797 

6840007534973 

6840007820925 

6840008106396 

6840008257790 

6840008447355 

6840009261481 

6840009269117 

6840009324692 

6840009327297 

6840009359813 

6840010575462 

6840010672137 

6840010676674 

6840010876672 

6840011040780 

6840011089578 

6840011220687 

6840011317387 

6840011514884 

6840011537021 

6840011800167 

6840011837244 

6840012103392 

6840012165369 


6840012241769 

684001^709766 

6850000014193 

6850000014194 

6850000031194 

6850000035295 

6850000143914 

6850000605312 

6850000632842 

6850000662333 

6850001053084 

6850001104498 

6850001395297 

6850001429582 

6850001449816 

6850001450162 

6850001489776 

6850001741806 

6850001775094 

6850001817594 

6850001817597 

6850001817929 

6850001817933 

6850001817940 

6850002097230 

6850002097947 

6850002246656 

6850002246657 

6850002246663 

6850002271887 

6850002550453 

6850002638640 

6850002646562 

6850002646571 

6850002646572 

6850002646574 

6850002649038 

6850002705526 

6850002705551 

6850002706225 

6850002745421 

6850002811985 

6850002813061 

6850002858011 

6850002858012 

6850002910963 

6850002929780 

6850002957685 

6850003685233 

6850003929751 


A42 


Table  A3  (oont'd) 

NSNs  for  Received  Hazardous  Matarlals 
During  FT 90  (Numerical  Order) 


6850004059385 

6850004495873 

6800u0508007fe 

6850005121097 

6850005272426 

6850005519577 

6850005581248 

6850005592835 

6850005592836 

6850005872370 

6850005979765 

6850005987311 

6850006197804 

6850006211819 

6850006376142 

6850006561292 

6850006640355 

6850006644959 

6850006645685 

6850006802233 

6850006815688 

6850006854763 

6850006959268 

6850007534870 

6850007534885 

6850007534967 

6850007534998 

6850007535000 

6850007535061 

6850007542671 

6850007542672 

6850007822740 

6850008036420 

6850008136702 

6850008218882 

6850008237861 

6850008350484 

6850008526569 

6850008547952 

6850008652916 

6850008807616 

6850009049626 

6850009262275 

6850009279461 

6850009351082 

6850009355853 

6850009359794 

6850009491397 

6850009506489 

6850009652329 


6850009652332 
6850009733122 
6850009  73^091 
6850009743738 
6850009750712 
6850009845853 
6850010078073 
6850010114937 
6850010157939 
6850010393841 
6850010393842 
6850010457929 
6850010457931 
6850010646510 
6850010686526 
6850010730659 
6850010826783 
6850010851423 
6850011594844 
6850011603868 
6850011670678 
6850011672003 
6850011843182 
6850011847453 
6850012143682 
6850012166823 
6850012389225 
6850012526407 
6910011011768 
6910011132434 
7360001874757 
7510001610811 
7510001614236 
7510001614237 
7510001614240 
7510001768949 
7510001837697 
7510001837698 
7510002246732 
7510002752888 
7510002851745 
7510002861718 
7510004199564 
7510004697910 
7510006169588 
7510010363724 
7510010453490 
7520005581487 
7930000456912 
7930000456923 


7930000681669 
7930000934909 
793000i 131913 
7930001325265 
7930001325582 
7930001415888 
7930001705467 
7930001775243 
7930001849423 
7930002050442 
7930002052870 
7930002052871 
7930002052874 
7930002247901 
7930002498036 
7930002526797 
7930002667121 
7930002667128 
7930002667136 
7930002667142 
7930002691272 
7930002811839 
7930002814731 
7930002829699 
7930002829700 
7930002854304 
7930002981945 
7930002981947 
7930003577386 
7930004592247 
7930004895606 
7930005152477 
7930005262919 
7930005317847 
7930005581111 
7930005599481 
7930006339849 
7930006341362 
7930006342785 
7930006343935 
7930006640306 
7930006646910 
7930006647483 
7930007249556 
7930007535178 
7930008516719 
7930008556876 
7930008804454 
7930009012088 
7930009265171 


7930009265280 

7930009291220 

7930009291221 

7930009353794 

7930009856904 

7930009856905 

7930009856906 

7930009856911 

7930009856945 

7930009856946 

7930009907391 

7930010739870 

7930011455797 

7930011838584 

7930011838585 

8010000453478 

8010000555100 

8010000555181 

8010000637883 

8010000638967 

8010000675434 

8010000675437 

8010000688779 

8010000792750 

8010000792752 

8010000793750 

8010000793752 

8010000793754 

8010000793756 

8010000793758 

8010000793760 

8010000793762 

8010000793764 

8010000810809 

8010000822420 

8010000822439 

8010000822450 

8010000822479 

8010000822598 

8010000870102 

8010000870107 

8010001117938 

8010001117943 

8010001117998 

8010001118004 

8010001118007 

8010001118069 

8010001118129 

8010001118338 

8010001160867 


A4  3 


Tabla  A3  (cont'd) 

HSMs  for  Racaivad  Hazardou*  Matariala 
During  STf90  (Numerical  Ordar) 


8010001335706 
8G ’ 0001 075901 
3010001335904 
80100014 1 2950 
80  100014 12951 
8010001412952 
801CC01412958 
8010001429273 
8010001429279 
8010001450164 
8010001519990 
8010001594513 
8010001594519 
8010001594520 
8010001594521 
8010001594522 
8010001605787 
8010001605788 
8010001605789 
8010001605791 
8010001605794 
8010001605798 
8010001605800 
8010001605851 
8010001605852 
8010001606897 
8010001606911 
8010001615718 
8010001617245 
8010001617275 
8010001617278 
8010001617392 
8010001617419 
8010001617425 
8010001625289 
8010001654404 
8010001654420 
8010001654422 
8010001655540 
8010001655582 
8010001655591 
8010001656111 
8010001658557 
8010001658560 
8010001658569 
8010001658627 
8010001658628 
8010001660746 
8010001661667 
8010001663147 


8010001688810 
8010001 71 1509 
8010001806274 
8010001806343 
8010001817371 
3010001817568 
8010001818079 
8010001818080 
8010001818287 
8010002003495 
8010002008810 
8010002210611 
8010002212809 
8010002257961 
8010002294813 
8010002422089 
8010002445791 
8010002445792 
8010002466112 
8010002466116 
8010002466442 
8010002466443 
8010002614160 
8010002629171 
8010002629172 
8010002812072 
8010002812074 
8010002812075 
8010002812076 
8010002812846 
8010002814787 
8010002829414 
8010002853544 
8010002854863 
8010002854868 
8010002854870 
8010002854871 
8010002854936 
8010002863985 
8010002867725 
8010002867727 
8010002867731 
8010002867737 
8010002867744 
8010002867749 
8010002867758 
8010002867836 
8010002867838 
8010002867839 
8010002868495 


8010002869072 
901 0002869093 
8010002869088 
8010002902865 
8010002904049 
8010002904050 
8010002904079 
8010002906158 
9010002906643 
8010002906983 
8010002906984 
8010002910599 
8010002911068 
8010002921127 
8010002921812 
8010002970546 
8010002970547 
8010002970553 
8010002970554 
8010002970555 
8010002970556 
8010 j32970560 
8010002970561 
8010002970563 
8010002970567 
8010002970568 
8010002970570 
8010002970583 
8010002970584 
8010002970585 
80100029705G6 
8010002970589 
8010002970590 
8010002970591 
8010002970593 
8010002970800 
8010002970809 
8010002970810 
8010002970811 
8010002972005 
8010002972010 
8010002972093 
8010002972100 
8010002972101 
8010002972111 
8010002972112 
8010002972113 
8010002972116 
8010002972119 
8010002972120 


8010002972122 

8010002972124 

8010002972135 

8010002982280 

8010002982287 

8010002982292 

8010002982293 

8010002982295 

8010002982296 

8010002982298 

8010002982300 

8010002982302 

8010002982304 

8010002983857 

8010002983859 

8010002983862 

8010002983865 

8010002983867 

801Q002983870 

8010003487716 

8010004108452 

8010004108458 

8010004108461 

8010004108464 

8010004108470 

8010004338962 

8010004376757 

8010004825657 

8010004825671 

8010005150800 

8010005151568 

8010005151596 

8010005152208 

8010005152211 

8010005152238 

8010005152258 

8010005152487 

8010005270216 

8010005271508 

8010005272045 

8010005272050 

8010005272053 

8010005272414 

8010005272513 

8010005272518 

8010005272620 

8010005272625 

8010005272884 

8010005272888 

8010005273192 


A4  4 


Table  A3  (cant'd) 

NSN*  for  Received  Hazardous  Material* 
During  FY90  (Numerical  Order) 


8010005273197 
flOl 0005273198 
8010005273199 
8010005273200 
8010005273201 
8010005273202 
80 1 0005  30  5  5  63 
8010C05305565 
8010005308370 
8010005517932 
8010005517934 
8010005587026 
8010005587027 
8010005774130 
8010005774734 
8010005774738 
8010005799200 
8010005799201 
8010005799202 
8010005799204 
8010005799530 
8010005823752 
8010005825318 
8C1000582o382 
8010005843077 
3010005843148 
8010005843149 
8010005843150 
8010005843154 
8010005843155 
8010005843329 
8010005843353 
8010005977841 
8010005977844 
8010005977856 
8010005977858 
8010005977862 
8010005978190 
8010005978195 
8010005978225 
8010005978226 
8010005978229 
8010005984718 
8010005985049 
8010005985052 
8010005985158 
8010005985179 
8010005985215 
8010005985219 
8010005985458 


8010005985460 
80100O59QS462 
8010005985463 
801 0005  9854  64 
8010005985470 
8010005985728 
8010005985730 
8010005985733 
8010005985734 
8010005985736 
8010005985737 
8010005985738 
8010005985740 
8010005985927 
8010005985929 
8010005985932 
8010005985933 
8010005985936 
8010005985945 
8010005986581 
8010005987212 
8010005989750 
8010006160009 
8010006164010 
8010006167486 
801000bl67488 
8010006167490 
8010006167496 
8010006167497 
8010006167816 
8010006169143 
8010006169144 
8010006641913 
8010006641914 
8010006644743 
8010006644761 
8010006645678 
8010006647047 
8010006647048 
8010006647081 
8010006647088 
8010006647465 
8010006647468 
8010006647651 
8010006647656 
8010006878191 
8010007021053 
8010007209313 
8010007219483 
8010007219487 


8010007219742 

8010007219743 

8010007219744 

8010007219745 

8010007219746 

8010007219747 

8010007219748 

8010007219749 

8010007219750 

8010007219751 

8010007219752 

8010007219753 

8010007219754 

8010007332196 

8010007534549 

8010007534550 

8010007542608 

8010007542610 

8010007799598 

8010007828047 

8010007829356 

8010008152692 

8010008237962 

8010008237964 

8010008238012 

8010008283193 

8010008357215 

8010008377969 

8010008411242 

8010008465117 

8010008486424 

8010008489272 

8010008571938 

8010008785761 

8010008835329 

8010008897345 

8010008961980 

8010008998825 

8010009001622 

8010009002938 

8010009003648 

8010009003650 

8010009011059 

8010009011061 

8010009011705 

8010009018040 

8010009018081 

8010009018082 

8010009018083 

8010009018085 


8010009057133 

8010009172256 

8010009261488 

8010009262043 

8010009262133 

8010009262135 

8010009264727 

8010009269130 

8010009323354 

8010009356609 

8010009357060 

8010009357062 

8010009357064 

8010009357065 

8010009357072 

8010009359890 

8010009368366 

8010009368369 

8010009368370 

8010009418712 

8010009437127 

8010009437128 

8010009588148 

8010009588151 

8010009594661 

8010009652389 

8010009652391 

8010009881458 

8010009901542 

8010009908256 

8010010191776 

8010010234261 

8010010363493 

8010010606461 

8010010880096 

8010011157984 

8010011208382 

8010011221969 

8010011239278 

8010011606745 

8010011625578 

8010011879820 

8010011930516 

8010011930517 

8010012180856 

8010012297540 

8010012297541 

8010012297542 

8010012297543 

8010012330060 


A45 


TaJbla  A3  (oont'd) 

N3Hi  for  Racaivad  Harardoua  Matariala 
During  FY90  (Numarical  Ordar) 


8010012331568 

8030000078334 

8030000087196 

8030000095023 

8030000514011 

8030000572354 

8030000574109 

8030000625866 

8030000626950 

8030000650957 

8030000676744 

8030000812286 

8030000812326 

8030000812330 

8030000812331 

8030000812333 

8030000812335 

8030000812336 

8030000812338 

8030000812339 

8030000812340 

8030000822508 

8030000861506 

8030000878630 

8030001112763 

8030001116404 

8030001429272 

8030001429718 

8030001450383 

8030001489833 

8030001520013 

8030001520021 

8030001520022 

8030001658577 

8030001741803 

8030001742597 

8030001805931 

8030001806150 

8030001806222 

8030001806339 

8030001817529 

8030001818372 

8030002010996 

8030002312345 

8030002312353 

8030002312354 

8030002430946 

8030002433285 

8030002441031 

8030002441297 


8030nn244 12°9 
8030002460931 
8030002472524 
8030002472525 
8030002513980 
8030002523391 
8030002645837 
8030002758117 
8030002812346 
8030002812726 
8030002851570 
8030002865453 
8030002905141 
8030002911787 
8030004081137 
8030004334145 
8030005152488 
8030005261605 
8030005468637 
8030005512801 
8030005755985 
8030005975367 
8030005985915 
8030005997753 
8030006020045 
8030006169191 
8030006523562 
8030006561426 
8030006644017 
8030006644019 
8030006644954 
8030006644968 
8030006646146 
8030C0664  7105 
8030006708553 
8030006708555 
8030006708556 
8030006802041 
8030006850915 
8030007232746 
8030007235343 
8030007534597 
8030007534599 
8030007535003 
8030007535006 
8030007535008 
8030007614040 
8030007794699 
8030007838898 
8030008006549 


8030008237953 

8030008238039 

8030008339116 

8030008376557 

8030008418386 

8030008428127 

8030008480266 

8030008505717 

8030008507076 

8030008813933 

8030008815238 

8030008893535 

8030008913113 

8030008918358 

8030008934224 

8030009002373 

8030009030931 

8030009056818 

8030009301184 

8030009337084 

8030009355841 

8030009381947 

8030009652437 

8030009750713 

8030009923156 

8030009996313 

8030010182838 

8030010411596 

8030010454780 

8030010540740 

8030010693046 

8030010777674 

8030011717628 

8040000168662 

8040000187581 

8040000582399 

8040000618303 

8040000632835 

8040000922816 

8040000976524 

8040001092481 

8040001116522 

8040001178510 

8040001182695 

8040001236954 

8040001429048 

8040001429193 

8040001429913 

8040001449774 

8040001450019 


8040001450020 

8040001450450 

8040001450530 

8040001487183 

8040001520017 

8040001520028 

8040001658614 

8040001711535 

8040001817188 

8040001817548 

8040001817761 

8040001917454 

8040002213811 

8040002213813 

8040002254548 

8040002512312 

8040002572568 

8040002629000 

8040002629002 

8040002629005 

8040002629009 

8040002629028 

8040002629031 

8040002629060 

8040002629062 

8040002643845 

8040002643848 

8040002643891 

8040002660824 

8040002660849 

8040002660850 

8040002667425 

8040002708137 

8040002708150 

8040002738705 

8040002738708 

8040002738713 

8040002738717 

8040002758100 

8040002811977 

8040002904301 

8040002918625 

8040002981946 

8040003907959 

8040004334065 

8040004637042 

8040004644185 

8040005152245 

8040005152250 

8040005437170 
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Table  A3  (cont'd) 

NSHa  for  Received  Hazardoua  Material# 
During  FY90  (Numerical  Order) 


8040''r'559  4050 
8040005731502 
804C005 979723 
804C006560929 
8040006640439 
804C006644 134 
8040006644318 
8040006911322 
804C007019546 
8C40007283088 
8040007386429 
8040007534800 
8040007542483 
8040007542484 
8040007542485 
8040007542685 
8040007644424 
8040007770631 
8040007799597 
8040008098252 
8040008226430 
8040008263535 
8040008284936 
8040008326173 
8040008339563 
8040008430802 
8C4C008433461 
8040008437873 
8040008510211 
8040008538913 
8040008658991 
8040008779872 
8040008807332 
8040009023871 
8040009168534 
8040009321945 
8040009369944 
8040009381535 
8040009386860 
8040009419984 
8040009432502 
8040009447292 
8040009591854 
8040010069439 
8040010246991 
8040010843861 
8040011022098 
8040011086660 
8120003577992 
8120005318193 


8340002625767 
8405001983747 
9 1 1 0002  700042 
9110008893553 
9130002210679 
9135008821793 
9135009268888 
9140002426751 
9150000019395 
9150000714712 
9150001110208 
9150001110209 
9150001110210 
9150001113199 
9150001116254 
9150001116256 
9150001178791 
9150001199291 
9150001414481 
9150001450268 
9150001491593 
9150001497431 
9150001497432 
9150001595012 
9150001806266 
9150001818097 
9150001837808 
9150001866668 
9150001866681 
9150001866689 
9150001866699 
9150001866703 
9150001866705 
9150001866706 
9150001866709 
9150001889858 
9150001889862 
9150001889864 
9150001896729 
9150001900904 
9150001900907 
9150001912772 
9150002234119 
9150002234129 
9150002234130 
9150002234134 
9150002312356 
9150002312361 
9150002316676 
9150002316689 


9150002345197 

9150002345198 

9150002345199 

9150002359061 

9150002463276 

9150002526173 

9150002526383 

9150002566411 

9150002575358 

9150002575370 

9150002575449 

9150002617891 

9150002617899 

9150002618144 

9150002618146 

9150002618317 

9150002633490 

9150002659408 

9150002698246 

9150002698255 

9150002704057 

9150002732374 

9150002732389 

9150002738663 

9150002812060 

9150002929657 

9150004022372 

9150004089635 

9150004580075 

9150004780055 

9150004807869 

9150005437220 

9150005982911 

9150006169020 

9150006574959 

9150006631770 

9150006644448 

9150006815999 

9150006878339 

9150006982382 

9150007218570 

9150007534667 

9150007540063 

9150007540064 

9150007542595 

9150008237860 

9150008237905 

9150008238047 

9150008238048 

9150008345608 


9150008431636 

9150009036431 

9150009268963 

9150009351017 

9150009354017 

9150009355851 

9150009356597 

9150009359807 

9150009359808 

9150009359809 

9150009448953 

9150009490323 

9150009547422 

9150009618995 

9150009652408 

9150009857099 

9150009857233 

9150009857244 

9150009857245 

9150009857246 

9150009857247 

9150009857248 

9150009857293 

9150009997548 

9150010151542 

9150010355390 

9150010355391 

9150010355392 

9150010355393 

9150010355394 

9150010355395 

9150010355396 

9150010527562 

9150010536688 

9150010546453 

9150010710749 

9150010796124 

9150010872234 

9150010955512 

9150011021473 

9150011029455 

9150011045227 

9150011172928 

9150011233152 

9150011313325 

9150011524118 

9150011524119 

9150011772762 

9150011773988 

9150011784725 


Tibia  A3  (cont'd) 

MSN*  for  Racaivad  Hazardous  Mitariala 
During  FY90  ( Numerical  Ordar) 


9150011784726 
9 1 5  CO  1 1 977688 
9150011977689 
9150011977690 
9150011977691 
9150011977692 
9150011977693 
9150011983829 
9150012602534 
9160002531173 
9160002638757 
9160006850914 
9330006187215 
9330006187216 
9330006841823 
9390001655988 
9620002336712' 
9920001743194 

Total  NSN  No.  = 


1618 


A4  8 


W800AX (2  ID) 
W801ET (2  ID ) 
W807M8 ( 2  ID ) 
W80AC6 ( 2  ID ) 
W80AC7 ( 2  ID ) 
W80ADH (2  ID) 
W80AFQ (2  ID ) 
W80PJE (2  ID) 
W80RJ0 (2ID) 
W80YRX (2  ID ) 
W8  1C04  (2  ID ) 
W81FD1 (2  ID ) 
W81FD3  (2 ID ) 
W81FD4  (2 ID ) 
W81FD6  (2  ID ) 
W81FD7  (2  ID ) 
W81FT0 (2  ID ) 
W81FTU (2  ID ) 
W8 1FUG (2  ID ) 
W81FUH (2  ID) 
W81GBG (2  ID) 
W81JR1 (2ID) 
W81KC3 (2  ID ) 
WT4F65  (2ID) 
WT4F66 (2  ID ) 
WT4J70 (2  ID ) 
WT4J72 (2  ID) 
WT4J73 (2  ID) 
WT4 J7R (2  ID) 
WT4J7Y (2  ID) 
WT4 J8H (2  ID) 
WT4J8K (2ID) 
WT4 J8L (2  ID) 
WT4J8P (2  ID) 
WT4R44  (2ID) 
WT4TW2 (2  ID) 
WT4TWX (2  ID ) 
WT4WR2 (2  ID) 
WT4WR3 (2  ID ) 
WT4WR4 (2  ID) 
WT4WR6 (2  ID ) 
WT4WR9 (2  ID) 
WT4WRT (2  ID) 
WT4WRV (2  ID) 
WT4WRX (2  ID ) 
WT4WRZ (2  ID) 
WT4WS5 (2  ID) 
WT4WS6 (2  ID) 
WT4WS7 ( 2  ID ) 
WT4WS8 (2  ID) 


Table  A4 

Requesting  DODACC3  for  Hazardous  Materials 
Received  During  FY90 


WT4WS9 (2ID) 
WT4 WSA ( 2  ID) 
WT4WSP (2ID) 
WT4 WSQ ( 2  ID) 
WT4WSR (2ID) 
WT4WSS (2ID) 
WT4 WST ( 2  ID ) 
WT4WSJ (2ID) 
WT4 WSV { 2 1 D  > 
WT4 WSW ( 2 1 D ) 
WT4WSX(2ID) 
WT4WSY (2ID) 
WT4WT7 (2ID) 
WT4 WTA ( 2  ID) 
WT4WTB (2ID) 
WT4WTD (2ID) 
WT4WTE (2ID) 
WT4WTF (2ID) 
WT4 WTG ( 2  ID ) 
WT4  WTH ( 2  ID ) 
WT4WTJ (2  ID) 
WT4WTK (2ID) 
WT4WTL ( 2  ID) 
WT4WTQ (2  ID) 
WT4WTR (2ID) 
WT4WTT (2ID) 
WT4WTU (2ID) 
WT4WTV ( 2  ID ) 
WT4 WTW ( 2  ID) 
WT4WTX ( 2  ID) 
WT4XBS (2ID) 
WT4XBW (2  ID) 
WT4XVC (2ID) 
WT4XZ1 (2ID) 
WT4XZ6 (2ID) 
WT4XZ7 (2ID) 
WT4XZ8 (2ID) 
WT4  XZ  9 ( 2  ID) 
W80 1EU  (  WC) 
W80MTK (  WC) 
W81FUE (  WC) 
W81KC4 (  WC) 
W81KC5 (  WC) 
WT4GB5 (  WC) 
WT4 J77 (  WC) 
WT4 J8C (  WC) 
WT4WR1 (  WC) 
WT4WR7 (  WC) 
WT4WR8 (  WC) 
WT4WRU (  WC) 


WT4WRW (  WC) 
WT4WSC (  WC) 
WT4WSD (  WC) 
WT4WSF (  WC) 
WT4WSG (  WC) 
WT4WSH (  WC) 
WT4WT1 (  WC) 
WT4WT2 (  WC) 
WT4WT6 (  WC) 
WT4WTM (  WC) 
WT4WTY  (  WC,' 
WT4WTZ (  WC) 
WT4WUG (  WC) 
WT4WUH  (  WC) 
WT4WUJ (  WC) 
WT4WUK (  WC) 
WT4WUL (  WC) 
WT4WUM (  WC) 
WT4WUP (  WC) 
WT4WUQ <  WC) 
WT4WUR (  WC) 
WT4XBP (  WC) 
WT4XBQ  {  WC) 
CGAD6E (CFA) 
W80RJ8 (CFA) 
W81FTN (CFA) 
W81FTP (CFA) 
W81FTR (CFA) 
W81FTT (CFA) 
W81FUF (CFA) 
W8 1G6R (CFA) 
W8 1K96 (CFA) 
W81KXW(CF') 
W81KXY (Ct  A) 
WT4F6V (CFA) 
WT4F7S (CFA) 
WT4G3W (CFA) 
WT4GP3 (CFA) 
WT4GQL (CFA) 
WT4 J8G (CFA) 
WT4J8U (CFA) 
WT4J9F (CFA) 
V4T4JTB  (CFA) 
WT4KAG (CFA) 
WT4KB8 (CFA) 
WT4KBQ (CFA) 
WT4KDV (CFA) 
WT4WR0 (CFA) 
WT4WRY (CFA) 
WT4WS0 (CFA) 


WT4WS1 (CFA) 
WT4WS3 (CFA) 
WT4WS4 (CFA) 
WT4WSB (CFA) 
WT4WSZ (CFA) 
WT4WT8 (CFA) 
WT4WTN (CFA) 
WT4WTS (CFA) 
WT4WUA (CFA) 
WT4XBL (CFA) 
WT4XBN (CFA) 
WT4XBR (CFA) 
WT4  XQM (CFA) 

W804MN ( 

3) 

W8Q7YL ( 

3) 

W808UE ( 

3) 

W808UF ( 

3) 

W808UG ( 

3) 

W809LY ( 

3) 

W80A12 ( 

3) 

W80 JRW ( 

3) 

W80MAX ( 

3) 

W80RJ9 ( 

3) 

W80XKA ( 

3) 

W80XXW ( 

3) 

W81B9C ( 

3) 

W81BA3 ( 

3) 

W91BTN ( 

3) 

W81CGL ( 

3) 

W81CGM ( 

3) 

W81CGR ( 

3) 

W8ID1T ( 

3) 

W81D5G ( 

3) 

W81DA4 ( 

3) 

W8IE12 ( 

3) 

W81E4R ( 

3) 

W81EW5 ( 

3) 

W8 1F2Y ( 

3) 

W81G6M ( 

3) 

W81G6W ( 

3) 

W81G6X ( 

3) 

W81 JWT ( 

3) 

W81KRU ( 

3) 

WT4 AU3 ( 

3) 

WT4F0C ( 

3) 

WT4F17 ( 

3) 

WT4F1Y ( 

3) 

WT4F26 ( 

3) 

WT4F27 ( 

3) 

WT4F2M ( 

3) 

WT4F2U  ( 

3) 

WT4F2Z  ( 

3) 

WT4F9Y ( 

3) 

WT4FZE ( 

3) 

WT4FZH  ( 

3) 

WT4G3V ( 

3) 

WT4G9R ( 

3) 

WT4GCM ( 

3) 

WT4GCT ( 

3) 

WT4GDA ( 

3) 

WT4GDH ( 

3) 

WT4GFF ( 

3) 

WT4GPS  ( 

3) 

WT4GR7 ( 

3) 

WT4GR8  ( 

3) 

WT4GR9 ( 

3) 

WT4GTE ( 

3) 

WT4GUD ( 

3) 

WT4J80 ( 

3) 

WT4J89 ( 

3) 

WT4 J8R ( 

3) 

WT4 J8X ( 

3) 

WT4 J9A ( 

3) 

WT4J9C  ( 

3) 

WT4J9E  ( 

3) 

WT4 J9G ( 

3) 

WT4 J9H ( 

3) 

WT4JN6  ( 

3) 

WT4JS9 ( 

3) 

WT4 JTY ( 

3) 

WT4KAA ( 

3) 

WT4KAL ( 

3) 

WT4KAQ ( 

3) 

WT4KAW ( 

3) 

WT4KAX ( 

3) 

WT4KAZ ( 

3) 

WT4KB3 ( 

3) 

WT4KBP  ( 

3) 

WT4KCL ( 

3) 

WT4KCM ( 

3) 

WT4KDR ( 

3) 

WT4KDX ( 

3) 

WT4QN1  ( 

3) 

WT4R3D  ( 

3) 

WT4TWY ( 

3) 

WT4VJD ( 

3) 

WT4WU2  ( 

3) 

WT4XQL ( 

3) 

W809L0 ( 

2) 

W81F6L ( 

2) 

W81G55 (  2) 

W81G6T (  2) 

W81G6U (  2) 

WT4F0F (  2) 

WT4F9F (  2) 

WT4HLF (  2) 

WT4 JTC (  2) 

WT4KAF (  2) 

WT4KB9 (  2) 

WT4KC5 (  2) 

WT4  SRS (  2) 

W804M5 (  6) 

W804MP (  6) 

W805D9 (  6) 

W808UD (  6) 

W80Y6M (  6) 

W81BYY (  6) 

W81EW6 (  6) 

W81F6K (  6) 

W81 JW2 (  6) 

W8 1 JWU (  6) 

W8 1 JWW (  6) 

W81 JXO (  6) 

W81JX1(  6) 

W81KRT (  6) 

W81KXU (  6) 

W81LDB (  6) 

WT4G36 (  6) 

WT4G3Q (  6) 

WT4G3S (  6) 

WT4G5L (  6) 

WT4G7B (  6) 

WT4GDE (  6) 

WT4GG5 (  6) 

WT4GJ6 (  6) 

WT4GKX (  6) 

WT4GLR (  6) 

WT4GLV (  6) 

WT4GM9 (  6) 

WT4GMK (  6) 

WT4GMN (  6) 

WT4GMU (  6) 

WT4GPA (  6) 

WT4GV5 (  6) 

WT4 J87 (  6) 

WT4 J8Z (  6) 

WT4 J9D (  6) 

WT4KBF (  6) 

WT4KBR (  6) 

WT4KDK (  6) 
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Table  A4  (Cant'd) 

Requesting  D0DAGC3  for  Hazardous  Materials 
Received  During  FY90 


WT4KE1 ( 

6) 

WT4 VJE ( 

5) 

WT4KEE ( 

6) 

WT4XMW ( 

5) 

WT4SQG  ( 

6) 

WT4XMW ( 

5) 

WT4TWZ ( 

6) 

W804JD ( 

7) 

WT4VJG ( 

6) 

W80AAD ( 

7) 

WT4WQF ( 

6) 

W80MYX ( 

7) 

W80456 ( 

5) 

W80QUP ( 

7) 

W8046C ( 

5 ) 

W81E18 ( 

7) 

W804MK ( 

5) 

W81 JWY ( 

7) 

W804MM ( 

5) 

WT4J85 ( 

7) 

W8050F  ( 

5) 

WT4KB4 ( 

7) 

W8070D  ( 

5) 

WT4KBD ( 

7) 

W8083P ( 

5) 

WT4KED ( 

7) 

W8086K ( 

5) 

WT4KF8 ( 

7) 

W81C05 ( 

5) 

WT4S2 J ( 

7) 

W81C1E ( 

5) 

WT4  TWO ( 

7) 

W81CD4  ( 

5) 

WT4VJF ( 

7) 

W81EU8  ( 

5) 

WT4 VJH ( 

7) 

W81EW4 ( 

5) 

W81F53  ( 

5) 

W81F9N ( 

5) 

W81FEL ( 

5) 

W81FYK ( 

5) 

W81FYL ( 

5) 

W81G6D ( 

5) 

W81G6E  ( 

5) 

W8 1G7 J ( 

5) 

W81J76 ( 

5) 

W81JBF ( 

3 ) 

W81JW1 ( 

5) 

W81JWX ( 

5) 

W81K22  ( 

5) 

W81K6B  ( 

5) 

W8 1 LDA ( 

5) 

WT4G33  ( 

5) 

WT4GCR ( 

5) 

WT4GYM ( 

5) 

WT4HAF  ( 

5) 

WT4 J83  ( 

5) 

WT4J88 ( 

5) 

WT4J8S  ( 

5) 

WT4JU9  { 

5) 

WT4KB6 ( 

5) 

WT4KBC ( 

5) 

WT4KBE ( 

5) 

WT4KD3  ( 

5) 

WT4KE3  ( 

5) 

WT4KE7  ( 

5) 

WT4KEA ( 

5) 

WT4KFJ ( 

5) 
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Table  AS-* 

NSNs  Identified  in  the  FY90  Hazardous  Material  Inventory 
for  D2H  2 ID  installations 


1 63C0 1 1 14  9530 

2320000510489 

2320000771616 

2540010331831 

264C000526724 

2910006469727 

292500444 1186 

3439000092334 

3439001634347 

3439001654186 

3439001886982 

3439001886986 

3439002444540 

3439002460565 

3439002476921 

3439002554566 

3439002554568 

343 9002 55457i 

3439002554572 

3439002554576 

3439002554580 

3439002559935 

3439002622648 

3439002622652 

3439002622653 

3439002622669 

3439002622670 

3439002622671 

3439002674787 

3439002699610 

3439005283882 

3439005289064 

3439005420531 

3439005554629 

3439007528728 

3439008039498 

3439008539276 

3439009040814 

3439009224555 

4020002402185 

4210002027858 

4210002030341 

4210005558837 

4210007314597 

4210007750127 

4210008892491 

4210009651115 

4210010887560 

4220005436693 

4730000459769 


4730000459835 

4730009686129 

4940008036444 

5330004792847 

5610001417838 

5610002330020 

5610002744148 

5610006410427 

5610007714684 

5820002237433 

5820002237548 

5820004022263 

5930006551513 

5930006551514 

5930006551515 

5930006551582 

5960006791791 

5965008762375 

5970005830401 

5970009982800 

6135000738939 

6135002952619 

6135002996918 

6135004613590 

6135008013493 

6135008351023 

6135009260827 

6135009352532 

6135009352533 

6135009352587 

6135009355301 

6135009613603 

6135010342239 

6135010363495 

6135010631978 

6135010882708 

6135010946536 

6140002501981 

6140008816887 

6140010190687 

6140010316879 

6140010316881 

6140010316882 

6140010321326 

6140010461116 

6140010633918 

6220001591762 

6230002833237 

6240000996764 

6240001522987 


6240005513098 

6240007583367 

6240010043107 

6240010809620 

6260001700430 

6260002704060 

6260010744229 

6260010744230 

6505001150000 

6505001325181 

6505001352881 

6505001538480 

6505002617256 

6505002617257 

6505002998279 

6505002999672 

6505009269197 

6505011212336 

6605001515337 

6605005518187 

6645009523767 

6665000178903 

6665011055623 

6675006413610 

6750001538911 

6750003448133 

6750005774624 

6750006199946 

6750008171364 

6750011242587 

6810001237047 

6810001375000 

6810002270410 

6810002331715 

6810002388119 

6810002424770 

6810002550471 

6810002646618 

6810002709984 

6810002756010 

6810002812762 

6810002817453 

6810002863783 

6810^02929625 

6810002979540 

68100042221 69 

6810005798431 

6810006826867 

6810007534780 

6810007534786 


6810007534787 

6810007534993 

6810007542813 

6810008556160 

6810008938138 

6830002920137 

6830004958614 

6830005436623 

6830005843041 

6830010384517 

6840001806069 

6840004025411 

6840005843129 

6840006646610 

6840006877904 

6840007823925 

6840008106396 

6840009327297 

6840010672137 

6840010676674 

6840010876672 

6840011800167 

6840011837244 

6840012103392 

6850000035295 

6850001395297 

6850001817594 

6850002246656 

6850002271887 

6850002705526 

6850002811985 

6850003685233 

6850005979765 

6850005987311 

6850006640355 

6850006645685 

6850006959268 

6850007534870 

6850007534967 

6850007535000 

6850007535061 

6850008350484 

6850008807616 

6850009262275 

6850009279461 

6850009652332 

6850009733122 

6850010078073 

6850010114937 

6850010393841 
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Table  X!-t  (Cont'd) 

NSNa  Identified  in  the  TTC90  Hazardous  Matarial  Inventory 
for  DEH  2ZD  installations 


68500  104 57929 
6850011594844 
6850012143682 
6910011011768 
6910011132434 
7360C01874757 
7510004697910 
7930000681669 
7930001325265 
7930001415888 
7930001705467 
7930002O50442 
7930002052870 
7930002247901 
7930002498036 
7930002526797 
7930002667128 
7930002691272 
7930002814731 
7930002829699 
7930002981947 
7930003577386 
7930005262919 
7930006343935 
7930006646910 
7930009265280 
7930009353794 
7930009856911 
7930009907391 
8010000555100 
8010000675434 
8010C00675437 
8010000793752 
8010000793758 
8010000793764 
8010000810809 
8010000822439 
8010000822450 
8010001117998 
8010301118004 
8010001335901 
8010001335904 
8010001412951 
8010001412952 
8010001429273 
8010001605787 
8010001605794 
8010001605852 
8010001606911 
8010001660746 


8010001661667 

8010001817568 

8010001818079 

8010001818080 

8010002422089 

8010002466443 

8010002614160 

8010002629171 

8010002812074 

8010002812075 

8010002854870 

8010002867727 

8010002867731 

8010002867737 

8010002867758 

8010002902865 

8010002904049 

8010002906983 

8010002906984 

8010002970555 

8010002970560 

8010002970563 

8010002970570 

8010002970584 

8010002970585 

8010002970589 

8010002970590 

8010002970591 

8010002970593 

8010002970800 

8010002970809 

8010002970811 

8010002972100 

8010002972111 

8010002972116 

8010002972122 

8010002982287 

8010002983859 

8010002983862 

8010004338962 

8010004825671 

8010005151596 

8010005152208 

8010005152487 

8010005272050 

8010005272414 

8010005273192 

8010005273198 

8010005273202 

8010005774130 


8010005825318 

8010005825382 

8010005843148 

8010005843149 

8010005843150 

8010005843154 

8010005843155 

8010005843353 

8010005985458 

8010005985462 

8010005985464 

8010005985733 

8010005985737 

8010005985738 

8010005985936 

8010005986581 

8010005987212 

8010005989750 

8010006169143 

8010006169144 

8010006644761 

8010006647465 

8010007021053 

8010007219744 

8010007219746 

8010007219748 

8010007219749 

8010007219751 

8010008152692 

8010008238012 

8010008465117 

8010008489272 

8010008785761 

8010009002938 

8010009003648 

8010009003650 

8010009018085 

8010009057133 

8010009262133 

8010009262135 

8010009357064 

8010009368366 

8010009368369 

8010011157984 

8010011208382 

8010011221969 

8010011239278 

8010011625578 

8010011930516 

8010012180856 


8010012297540 

8010012297541 

8010012297543 

8030000095023 

8030000625866 

8030000812326 

8030000812330 

8030000812336 

8030000812338 

8030000812339 

8030000878630 

8030001489833 

8030001742597 

8030002312345 

8030002441297 

8030002460931 

8030002472524 

8030002523391 

8030002812346 

8030002851570 

8030002911787 

8030004081137 

8030004334145 

8030005468637 

8030005512801 

8030005755985 

8030005975367 

8030005997753 

8030006169191 

8030006561426 

8030006644019 

8030006644968 

8030006646146 

8030007232746 

8030007534597 

8030007534599 

8030007535008 

8030007614040 

8030007794699 

8030008813933 

8030008893535 

8030008918358 

8030009002373 

8030009030931 

8030009056818 

8030009381947 

8030009652437 

8030010411596 

8030010540740 

8040000618303 
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Tabl#  A5-a  (Cont'd) 

HSS»  Idantifiad  in  tha  TY90  Hazardous  Matarial  Inventory 
for  DEH  2X0  installation* 


8040001429193 

8040001449774 

8040001450019 

8040001450450 

8040001450530 

8040001487183 

8040001520017 

8040001658614 

8040002254548 

8040002512312 

8040002572568 

8040002629002 

8040002629005 

804  0C0264  3848 

8040002708150 

8040002738705 

8040002758100 

8040002904301 

8040003907959 

8040004637042 

8040005152250 

8040006560929 

8040006640439 

8040006644318 

8040007019546 

8040007283088 

8040007386429 

8040008284936 

8040008326173 

8040008339563 

8040008430802 

8040008510211 

8040008658991 

8040008779872 

8040008807332 

8040009023871 

8040009381535 

804  C0094 1 9984 

8040009432502 

8040009447292 

8040011022098 

8040011086660 

8120005318193 

8340002625767 

8405001983747 

9135009268888 

9140002426751 

9150000019395 

9150001178791 

9150001414481 


9150001866668 

9150001866703 

9150001912772 

9150002345197 

9150002575370 

9150002618146 

9150002618317 

9150002698255 

9150002732389 

9150006574959 

9150006815999 

9150008238047 

9150009268963 

9150009351017 

9150009490323 

9150009997548 

9150010355392 

9150010355394 

9150010355395 

9150010527562 

9150010710740 

9150010796124 

9150011045227 

9150011524118 

9150011524119 

9150011784725 

9150011977693 

9150012602534 

9160002531173 

9160002638757 

9330006187216 

9330006841823 

9390001655988 

Total  NSN  No.  =  483 
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Table  AS-b 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  210  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

1630011149530 

INSULATOH, P ISTON, 8R 

2 

WT4J8L 

YSARSS 

EA 

29 

30 

2  320C0C  5 1 04  89 

TRUCK  WRECKER:  5  TON 

4 

WT4J8H 

W81FFL 

EA 

1 

1 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

W800AX 

W81FFL 

EA 

1 

1 

2 

WT4WTL 

W81FFL 

EA 

3 

3 

2 

WT4WSS 

W81FFM 

EA 

2 

2 

Total : 

6 

6 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

1 

WT4WR6 

WT4 J8P 

EA 

10 

10 

1 

W800AX 

WT4J8P 

EA 

21 

21 

1 

WT4WSS 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

Total : 

32 

32 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

51 

,51 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

1 

WT4WTL 

W807M8 

EA 

1 

6 

1 

WT4WTR 

W807M8 

EA 

7 

6 

1 

WT4XBS 

W807M8 

EA 

2 

6 

1 

W80PJE 

W807M8 

EA 

12 

12 

1 

WT4WSS 

W807M8 

EA 

30 

30 

1 

WT4WR4 

W807M8 

EA 

236 

138 

1 

WT4XBS 

WT4 J8P 

EA 

1 

6 

1 

W80RJ0 

WT4KDV 

EA 

4 

13 

Total: 

293 

217 

2925004441186 

EXCITER  ASSEMBLY, IG 

4 

WT4J8L 

YSARSS 

EA 

4 

4 

3439000092334 

DESOLDERING  WICK 

1 

W80YRX 

WT4J8P 

SL 

1 

1 

3439001634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

4 

WT4R44 

YC0000 

LB 

88 

88 

3439001654186 

ELECTRODE, WELDING 

2 

WT4XBS 

WT4J8P 

CN 

10, 

10 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

1 

WT4R44 

Y00000 

EA 

440 

440 

1 

WT4XBW 

WT4J8P 

EA 

4 

4 

1 

WT4WTF 

WT4J8P 

EA 

16 

16 

1 

WT4WTG 

WT4J8P 

EA 

8 

8 

Total : 

4  68 

468 

3439001886986 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

1 

WT4WSS 

W807M8 

SL 

10 

10 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

4 

W80AC6 

W807M8 

LB 

15 

15 

4 

WT4WTQ 

W807M8 

LB 

20 

20 

4 

WT4R44 

Y00000 

LB 

143 

155 

Total : 

178 

190 
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Tabla  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  HSM 
for  DEH  2X0  Xnatallations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

3 

WT4WTE 

W807M8 

LB 

100 

100 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

LB 

25 

25 

3 

W80AC6 

W807M8 

LB 

10 

10 

Total : 

135 

135 

343 90 02476921 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

1 

WT4R44 

Y00000 

LB 

39 

39 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

2 

WT4XBW 

W807M8 

CN 

10 

10 

2 

WT4J8P 

YYSARS 

CN 

94 

94 

2 

WT4WTF 

WT4J8P 

CN 

1 

1 

2 

WT4WTQ 

WT4J8P 

CN 

1 

1 

2 

WT4J8P 

YSARSS 

CN 

91 

91 

Total: 

197 

197 

3439002554568 

FLUX,  SOLDERING (  LIQ 

AX 

3 

WT4R44 

Y00000 

LB 

6 

3 

3439002554571 

FLUX,  SOLDERING (  PAS 

3 

WT4WTK 

W807M8 

CN 

1 

1 

3 

WT4XBW 

WT4 J8P 

CN 

7 

7 

Total : 

8 

8 

3439002554572 

FLUX,  BRAZING (  POWDE 

2 

WT4XBS 

WT4 J8P 

LB 

10 

10 

3  43  9002554576 

FLUX, WELD  INC 

2 

WT4 XBS 

WT4J8P 

LB 

2 

2 

3439002554580 

FLUX,  WELDING (  POWDE 

JJ 

1 

WT4XBS 

WT4J8P 

LB 

4 

4 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

LB 

3 

3 

Total: 

7 

7 

3439002559935 

FLUX, SOLDERING 

2 

WT4J8K 

WT4JSL 

LB 

3 

3 

3439002622648 

ELECTRODE,  WELDING ( 

1 

WT4WSS 

W807M8 

LB 

100 

100 

1 

WT4WTE 

W807M8 

LB 

100 

100 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

LB 

318 

244 

Total : 

518 

444 

3439002622652 

ELECTRODE,  WELDING ( 

3 

WT4WTE 

W807M8 

LB 

100 

100 

3439002622653 

ELECTRODE,  WELDING ( 

1 

WT4WSS 

W807M8 

LB 

100 

100 

1 

WT4WTE 

W807M8 

LB 

100 

100 

1 

WT4XBS 

W807M8 

LB 

40 

50 

Total : 

240 

250 

3439002622669 

ELECTRODE,  WELDING ( 

3 

WT4WTE 

W807M8 

LB 

100 

100 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING ( 

1 

WT4WSS 

W807M8 

LB 

100 

100 

1 

WT4XBS 

W807M8 

LB 

10 

10 

1 

WT4WTE 

W807M8 

LB 

100 

100 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

LB 

7  90 

750 

Total : 

1000 

960 
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Table  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  D«H  210  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3  4  3  DC  02  62267 1 

ELECTRODE,  WELDING' 

4 

W80AC6 

W807M8 

CO 

1 

1 

4 

WT4WTQ 

W807M8 

CO 

75 

75 

Total : 

76 

76 

3433002674787 

ELECTRODE,  WELDING' 

3 

WT4WTE 

WT4 J8P 

LB 

100 

100 

3439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

2 

WT4WTJ 

W807M8 

LB 

1 

1 

2 

WT4J72 

WT4J8P 

LB 

6 

6 

2 

WT4J8P 

YYSARS 

LB 

6 

6 

2 

WT4WTQ 

WT4J8P 

LB 

4 

4 

2 

WT4J8P 

YSARSS 

LB 

10 

10 

Total : 

27 

27 

3439005283882 

BRAZING  ALLOY, SILVE 

2 

WT4XBW 

W807M8 

TO 

4 

4 

2 

WT4WTF 

W807M8 

TO 

16 

16 

Total : 

20 

20 

3439005289064 

ELECTRODE,  WELDING ( 

3 

WT4WTE 

WT4J8P 

LB 

10 

10 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

2 

W807M8 

W807M8 

EA 

2 

2 

2 

W807M8 

YSARSS 

EA 

30 

30 

Total : 

32 

32 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

3 

WT4J8P 

Y00000 

LB 

8 

8 

3 

WT4TWX 

WT4KDR 

LB 

8 

8 

3 

WT4WTF 

WT4J8P 

LB 

2 

2 

3 

WT4WTX 

WT4J8P 

LB 

1 

1 

Total : 

19 

19 

3439007528728 

FLUX, SOLDERING 

BN 

1 

W81FTU 

WT4J8P 

GL 

24 

12 

3439008039498 

ELECTRODE, WELDING 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

SL 

101 

101 

3439008539276 

BRAZING  ALLOY, SILVE 

3 

WT4XBW 

WT4J8P 

TO 

10 

10 

3439009040814 

WELDING  POWDER  METOV 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

BT 

1 

1 

3439009224555 

SOLDER, TIN  ALLOY 

1 

WT4XBS 

WT4J8P 

LB 

3 

3 

4020002402185 

MARLINE 

1 

WT4WRV 

W807M8 

CL 

10 

10 

1 

WT4WRT 

W807M8 

CL 

10 

10 

1 

W80RJ0 

WT4KDR 

CL 

1 

1 

Total : 

21 

21 

4210002027858 

EXT  FIRE  C02  15  LB 

FH 

1 

WT4WTE 

W807M8 

EA 

24 

24 

1 

WT4J8H 

W807M8 

EA 

15 

15 

1 

WT4R44 

Y00000 

EA 

10 

10 

Total: 

49 

49 
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Tabla  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  NSH 
for  DEH  2 ID  Installations 


NSN 

Nomencl ature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

42130C2030341 

EXTINGUISHER  FIRE  CA 

FH 

2 

WT4R44 

Y00000 

EA 

1 

1 

4210005558837 

EXT  FIRE  RROM  2.75  L 

FH 

2 

WT4WTA 

W81FFG 

EA 

8 

8 

2 

W807M8 

YSARSS 

EA 

49 

49 

2 

WT4XZ1 

W81FFG 

EA 

16 

16 

2 

WT4WSR 

W81FFM 

EA 

16 

16 

2 

WT4WTF 

W81FFM 

EA 

18 

18 

2 

WT4WTK 

W81FFL 

EA 

1 

1 

Total : 

108 

108 

4210007314597 

CYLINDER, COMPRESSED 

FH 

4 

W80YRX 

WT4J8P 

EA 

28 

28 

4 

W81JR1 

WT4J8P 

EA 

24 

24 

Total : 

52 

52 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

W807M8 

YNOLOC 

EA 

49 

49 

1 

W807M8 

YSARSS 

EA 

108 

108 

1 

WT4XBS 

W807M8 

EA 

30 

30 

1 

WT4XZ1 

W807M8 

EA 

1 

1 

1 

W807M8 

W807M8 

EA 

20 

20 

1 

WT4WTL 

W807M8 

EA 

3 

3 

Total : 

211 

211 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

W807M8 

YNOLOC 

EA 

50 

50 

1 

W807M8 

YSARSS 

EA 

383 

383 

1 

W807M8 

W807M8 

EA 

36 

36 

1 

WT4R44 

Y00000 

EA 

96 

96 

Total : 

565 

565 

4210009651115 

DRY  CHEMICAL, H RE  7 

4 

WT4R44 

YOOOOO 

EA 

36 

36 

4210010887560 

EXTINGUISHER, FIRE, V 

FH 

3 

W81FD6 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

4220005436693 

CARTRIDGE, CARBON  DI 

EG 

3 

W81FUH 

W807M8 

EA 

47 

48 

3 

W81FTU 

W807M8 

EA 

100 

102 

Total : 

147 

150 

4730000459769 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

2 

WT4WSQ 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

4730000459835 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

1 

WT4WRX 

WT4J8P 

EA 

4 

4 

1 

WT4WRV 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

Total : 

6 

6 

4730009686129 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

4 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

60 

50 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

1 

W81FD1 

WT4J8P 

KT 

5 

5 

1 

WT4XBS 

WT4J8P 

KT 

6 

6 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

KT 

75 

75 

Total : 

86 

86 
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Table  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  2ID  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5330CC4792847 

GASKET 

BN 

2 

WT4WRX 

WT4J8P 

EA 

8 

8 

561000 1417838 

COATING  COMPOUND, NO 

2 

W81FTU 

W807M8 

GL 

4 

4 

2 

WT4WTL 

W807M8 

GL 

6 

6 

Total : 

10 

10 

56100C2330020 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4R44 

Y00000 

DR 

40 

20 

5610002744148 

FILLER, EXPANSION  JO 

4 

WT4R44 

Y00000 

BD 

1008 

754 

561C0064 10427 

COATING  COMPOUND, NO 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

10 

5 

5610007714684 

ASPHALT, PETROLEUM' 

3 

WT4R44 

Y00000 

CN 

221 

221 

5820002237433 

RADIO  SET:  AN/VRC-46 

3 

WT4WR2 

WT4 J8N 

EA 

1 

1 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

4 

W80AC6 

W807M8 

EA 

1 

1 

4 

WT4WR6 

W81FFL 

EA 

2 

2 

Total : 

3 

3 

5820004022263 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

3 

WT4WSY 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

2 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

89 

70 

5930006551514 

SWITCH 

AY 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

65 

65 

5930006551515 

SWITCH 

AY 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

38 

38 

5930006551582 

SWITCH, TOGGLE 

AY 

4 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

12 

12 

4 

WT4XBW 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

Total : 

13 

13 

5960006791791 

ELECT  TUBE 

AY 

1 

WT4J72 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

5965008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

2 

WT4WTL 

W81FFL 

EA 

5 

5 

2 

WT4WSY 

W81FFH 

EA 

13 

13 

2 

W81FUH 

W81FFM 

EA 

6 

6 

Total : 

24 

24 

5970005830401 

INSULATING  VARNISH, 

BN 

4 

WT4XBW 

WT4J8P 

QT 

13 

13 

5970009982800 

INSULATING  COMPOUND 

BN 

1 

W81FTU 

WT4 J8P 

KT 

4 

4 

6135000738939 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

835 

835 

6135002952619 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4WSR 

WT4J8P 

EA 

20 

20 

6135002996918 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

46 

46 
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Table  A5-b  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
Tor  DEH  2 ID  Installations 


NGN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135004613590 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4WSR 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

3 

WT4WSY 

WT4J8P 

EA 

40 

40 

Total : 

42 

42 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

W80RJ0 

WT4KDV 

EA 

15 

15 

2 

WT4J7Y 

WT4J8P 

EA 

65 

65 

2 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

11941 

0271 

Total : 

12021 

10351 

6135008351023 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4J8K 

WT4J8L 

EA 

12 

12 

6135009260827 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

75 

55 

6135009352532 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

32 

32 

6135009352533 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

57 

57 

6135009352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

PG 

7912 

7912 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

PG 

543 

543 

6135009613603 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

659 

659 

6  i  j  50  iC  34  22  j  3 

BATiLRY,  NGNkECHARvj 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

3945 

3945 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

13746 

2309 

1 

WT4J8P 

WT4J8P 

EA 

201 

201 

1 

WT4XZ1 

WT4J8P 

EA 

70 

70 

Total : 

14017 

12580 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4J8P 

YSARSS 

PG 

366 

366 

6135010882708 

BATTERY, DRY 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

4901 

4800 

6135010946536 

BATTERY  (1)  NONRECH 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

10 

10 

6140002501981 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

W80RJ0 

WT4J9C 

EA 

2 

2 

1 

W80RJ0 

WT4KDV 

EA 

3 

3 

Total : 

5 

5 

6140008816887 

BATTERY, STORAGE 

AX 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

PG 

29 

29 

6140010190687 

BATTERY, STORAGE 

GA 

4 

WT4R44 

Y00000 

EA 

2 

2 

6140010316879 

BATTERY, STORAGE 

GA 

4 

WT4J7Y 

WT4J8P 

EA 

4 

4 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

2 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

176 

176 

2 

WT4WRX 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

Total : 

178 

178 
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Tabla  X5-b  (Cont'd) 

ST90  Hazardous  Mata rial  Inventory  by  8SK 
for  DZH  2 ID  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

614G0L0316882 

BATTERY, STORAGE 

AX 

3 

WT4J8H 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

88 

88 

Total : 

89 

89 

6140010321326 

3ATTERY, STORAGE 

GA 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

35 

35 

6140010461116 

BATTERY, STORAGE 

4 

WT4J8L 

YSARSS 

EA 

5 

5 

6140010633918 

BATTERY, STORAGE 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

313 

280 

622000159176 2 

LIGHT, NAVIGATIONAL, 

2 

WT4J8L 

WT4J8L 

EA 

1 

1 

2 

WT4J8L 

YSARSS 

EA 

7 

7 

Total : 

8 

8 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

4 

WT4R44 

Y00000 

SE 

135 

135 

6240000996764 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4R44 

Y00000 

EA 

505 

428 

6240001522987 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

WT4XBW 

WT4J8P 

EA 

26 

30 

1 

WT4WTK 

WT4J8P 

EA 

32 

32 

Total : 

58 

62 

6240005513098 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4R44 

Y00000 

EA 

531 

4  68 

6240007583367 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

2 

WT4R44 

Y00000 

EA 

27 

29 

6240010043107 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

W81KC3 

WT4J8P 

EA 

24 

30 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

EA 

22680 

4160 

Total : 

22704 

14190 

6240010809620 

LAMP, SODIUM 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

EA 

570 

416 

6260001700430 

LANTERN, GASOLINE 

AY 

1 

W807M8 

YSARSS 

EA 

88 

88 

626C0C2704060 

MANTLE, GASOLINE  LAN 

AY 

4 

WT4J8P 

YSARSS 

CO 

390 

390 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

W807M8 

YNOLOC 

BX 

130 

130 

1 

WT4WR3 

W807M8 

BX 

150 

150 

1 

WT4WR4 

W807M8 

BX 

210 

210 

1 

WT4WS8 

W907M8 

BX 

50 

50 

1 

WT4WS9 

W807M8 

BX 

1000 

500 

1 

WT4WTW 

W807M8 

BX 

200 

200 

1 

WT4WSP 

W807M8 

BX 

30 

30 

1 

WT4WTD 

W807M8 

BX 

5 

5 

1 

WT4J8H 

W807M8 

BX 

25 

25 

1 

WT4WTV 

W807M8 

BX 

200 

200 

1 

W801ET 

W807M8 

BX 

36 

36 

1 

W807M8 

W807M8 

BX 

500 

500 
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Tabla  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Mata rial  Invnntory  by  HSM 
for  DEH  2 ID  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4WSX 

W807M8 

BX 

150 

150 

1 

WT4WTA 

W807M8 

BX 

100 

100 

1 

WT4WTT 

W807M8 

BX 

160 

160 

1 

WT4XZ1 

W807M8 

BX 

50 

50 

Total : 

2996 

2496 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4WR3 

W807M8 

BX 

150 

150 

1 

WT4WR4 

W807M8 

BX 

410 

210 

1 

W807M8 

W807M8 

BX 

100 

100 

Total : 

660 

4  60 

6505001150000 

COLLODION  FLEXIBLE  U 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

12 

12 

6505001325181 

OXYGEN  USP  99%  CYLIN 

3 

WT4F66 

W25MWY 

EA 

225 

225 

6505001352881 

CHARCOAL  ACTIVATED  U 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

312 

312 

6505001538480 

HYDROGEN  PEROXIDE  TO 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

113 

113 

6505002617256 

ISOPROPYL  ALCOHOL  US 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

113 

113 

6505002617257 

BENZOIN  TINCTURE  COM 

3 

WT4F66 

W25MWY 

CN 

113 

113 

6505002998279 

LINDANE  CREAM  USF  1M 

3 

WT4F66 

W25MWY 

TU 

672 

672 

6505002999672 

SILVER  NITRATE  APPLI 

3 

WT4F66 

W25MWY 

CO 

108 

108 

6505009269197 

IPECAC  SYRUP  USP  7% 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

204 

204 

6505011212336 

SUNSCREEN  PREPARATIO 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

173 

173 

660 5001515337 

COMPASS  MAGNETIC  UNM 

AY 

4 

WT4WTF 

W81FFM 

EA 

5 

5 

4 

WT4WTG 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

Total : 

6 

6 

6605005518187 

COMPASS, MAGNETIC, MOU 

4 

WT4J8L 

YSARSS 

EA 

1 

1 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

WT4WSU 

W81FFH 

EA 

1 

1 

1 

W81KC3 

W807M8 

EA 

48 

48 

1 

WT4WTB 

W807M8 

EA 

5 

5 

1 

WT4XZ6 

W807M8 

EA 

4 

4 

1 

WT4XZ8 

W807M8 

EA 

5 

5 

1 

WT4WRV 

WT4J8N 

EA 

5 

5 

1 

W80RJ0 

WT4KDR 

EA 

28 

28 

Total : 

96 

96 

6665000178903 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-2 

1 

W81GBG 

WT4KDR 

EA 

1 

1 
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Table  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DZH  2 ID  Inatallationa 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665C 1 1 055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W80AC6 

W81FFM 

EA 

6 

6 

1 

W80ADH 

W81FFM 

EA 

9 

9 

1 

W80AFQ 

W81FFM 

EA 

16 

6 

1 

W81FD3 

W81FFM 

EA 

13 

13 

1 

W81FD6 

W81FFH 

EA 

1 

1 

1 

W81FD7 

W81FFM 

EA 

13 

13 

1 

W81FUG 

W81FFM 

EA 

1 

1 

1 

WT4WS5 

W81FFH 

EA 

4 

4 

1 

WT4WS6 

W81FFH 

EA 

4 

4 

1 

WT4WS7 

W81FFH 

EA 

4 

4 

1 

WT4WS8 

W81FFH 

EA 

2 

2 

1 

WT4WS9 

W81FFH 

EA 

1 

1 

1 

WT4WSA 

W81FFM 

EA 

2 

2 

1 

WT4WSU 

W81FFH 

EA 

8 

4 

1 

WT4WSV 

W81FFH 

EA 

8 

4 

1 

WT4WSW 

W81FFH 

EA 

4 

4 

1 

WT4WSX 

W81FFH 

EA 

2 

2 

1 

WT4WSY 

W81FFH 

EA 

12 

6 

1 

W81FT0 

W81FFK 

EA 

3 

3 

1 

WT4WRZ 

W81FFL 

EA 

3 

3 

1 

W80AC7 

W81FFM 

EA 

9 

9 

1 

W80YRX 

W81FFL 

EA 

12 

6 

1 

W80RJ0 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

1 

WT4F65 

WT4J8N 

EA 

7 

7 

Total : 

147 

117 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

2 

WT4WRZ 

W81FFL 

SE 

1 

1 

6 /50001DJ8911 

DEVELOPER 

3 

WT4J7Y 

W807M8 

PG 

10 

12 

6750003448133 

SOLUTION 

3 

WT4J7Y 

W807M8 

PT 

32 

36 

6750005774624 

STOP  BATH, PHOTOGRAP 

3 

WT4J7Y 

W807M8 

PT 

5 

12 

6750006199946 

BATH  FIX 

CC 

3 

WT4J7Y 

W807M8 

KT 

5 

12 

6750008171364 

DEVELOPER 

3 

WT4J7Y 

W807M8 

PG 

10 

10 

6750011242587 

AMMONIUM  HYDROXIDE, 

AX 

1 

WT4J7Y 

W807M8 

GL 

10 

10 

6810001237047 

N-AMYL  ACETATE  REAGE 

FW 

4 

W807M8 

YSARSS 

PT 

520 

260 

6810001375000 

POTASSIUM  PHOSPHATE 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

15 

15 

6810002270410 

ISOPROPYL  ALCOHOL  AC 

BN 

4 

WT4WSR 

W807M8 

GL 

1 

1 

6810002331715 

SODIUM  CARBONATE  TEC 

3 

WT4R44 

Y00000 

DR 

4  70 

470 
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Tabla  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  NSM 
for  DEH  2 ID  Znatallattona 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002388119 

NAPHTHA  ALIPHATIC  TT 

BN 

4 

W807M8 

YSARSS 

GL 

81 

72 

68 1 C0C2424  770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

W807M8 

YSARSS 

BX 

12 

12 

2 

WT4XZ1 

W807M8 

BX 

1 

3 

2 

WT4WST 

W807M8 

BX 

4 

3 

2 

WT4WSY 

W807M8 

BX 

2 

3 

2 

WT4XVC 

W807M8 

BX 

2 

3 

2 

WT4WTR 

W807M8 

BX 

2 

3 

Total : 

23 

27 

6810002550471 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

2 

W807M8 

W807M8 

BT 

14 

14 

2 

W807M8 

YSARSS 

BT 

38 

38 

Total : 

52 

52 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

4 

W801ET 

W807M8 

LB 

10 

48 

4 

WT4J70 

WT4 J8P 

LB 

25 

48 

Total : 

35 

96 

6810002709384 

SODIUM  BISULFATE, AN 

EE 

3 

WT4WR3 

W807M8 

DR 

1 

1 

6810002756010 

METHANOL  TECHNICAL  5 

1 

W807M8 

YSARSS 

CN 

68 

34 

6810002812762 

METHYL  ETHYL  KEYTONE 

FX 

3 

WT4XZ8 

W807M8 

CN 

27 

27 

6810C02 817453 

MERCURY  ACS  1  LB  BT 

AX 

1 

WT4WTL 

W807M8 

BT 

2 

2 

6810002863783 

BATTERY  WATER 

4 

WT4WTE 

W807M8 

BX 

16 

16 

6810002929625 

1, 1, 1 -TRICHLOROETHAN 

CH 

1 

WT4WRT 

W807M8 

QT 

1 

1 

6810002979540 

BATTERY  WATER 

1 

W807M8 

YSARSS 

BT 

453 

453 

1 

WT4WTE 

W807M8 

BT 

3 

2 

Total : 

456 

455 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

4 

WT4R44 

Y00000 

BG 

300 

300 

6810005798431 

TOLUENE  TECHNICAL  1 

BN 

4 

WT4WTR 

W807M8 

QT 

1 

1 

6810006826867 

DISTILLED -DEI ON I ZED 

1 

W807M8 

YSARSS 

BX 

53 

53 

6810007534780 

ACETONE  ACS  LIQUID  1 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

12 

12 

681C007534786 

HYDROCHLORIC  ACID  AC 

FC 

3 

WT4F66 

YYAA 

PT 

1 

1 

6810007534787 

XYLENE  ACS  LIQUID  16 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

12 

12 

6810007534993 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

4 

W807M8 

YSARSS 

CN 

54 

54 
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Tibia  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  NSN 
for  DEH  210  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810007542813 

TRICHLOROETHYLENE, T 

2 

WT4XBS 

WT4J8P 

PT 

12 

24 

6810008556160 

ISOPROPLY  ALCOHOL  AC 

FS 

1 

WT4WTL 

W807M8 

CN 

4 

4 

681 C0C8 938138 

SULFURIC  ACID  ELECTR 

AX 

2 

W807M8 

YSARSS 

DR 

229 

229 

6330002920137 

ACETYLENE, TECHNICAL 

FQ 

1 

WT4WTD 

W807M8 

CY 

1 

1 

6830004958614 

DUSTER  ASSEMBLY 

EG 

1 

W81KC3 

WT4J8P 

EA 

4 

4 

1 

WT4TW2 

WT4J8P 

EA 

8 

8 

1 

WT4WRX 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

93 

93 

Total : 

106 

106 

6830005436623 

MONOBROMOTRIFLUOROM 

EG 

2 

W807M8 

YNOLOC 

CY 

20 

20 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

1 

W807M8 

YNOLOC 

EA 

3S0 

180 

1 

W807M8 

YSARSS 

EA 

2544 

1275 

1 

W807M8 

W807M8 

EA 

864 

432 

Total : 

3768 

1887 

6830010384517 

REFILL  GAS, DUSTER 

EG 

4 

WT4XZ8 

W807M8 

CN 

10 

10 

4 

WT4XZ9 

W807M8 

CN 

20 

20 

Total : 

30 

30 

6840001806069 

INSECTICIDE, BAYGON 

BN 

2 

W807M8 

YSARSS 

GL 

62 

64 

6840004025411 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CG 

3 

WT4R44 

Y00000 

CN 

2 

2 

6840005843129 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4WRT 

W807M8 

GL 

30 

30 

2 

WT4WTD 

W807M8 

GL 

100 

50 

2 

WT4WSR 

W807M8 

GL 

30 

30 

2 

WT4WTE 

W807M8 

GL 

300 

100 

Total : 

4  60 

210 

6840006646610 

DEODORANT, GENERAL  P 

Cl 

3 

W80ADH 

W807M8 

CO 

8 

8 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4WR2 

W807M8 

QT 

120 

60 

1 

WT4WR3 

W807M8 

QT 

392 

292 

1 

WT4WR4 

W807M8 

QT 

3080 

1180 

1 

WT4WRX 

W807M8 

QT 

48 

48 

1 

WT4WS8 

W807M8 

QT 

176 

88 

1 

WT4WS9 

W807M8 

QT 

192 

192 

1 

WT4WTX 

W807M8 

QT 

48 

48 

1 

WT4XZ1 

W807M8 

QT 

24 

24 

1 

WT4WTE 

W807M8 

QT 

384 

228 

1 

W0O7M8 

W807M8 

QT 

154 

77 

1 

WT4WRT 

W807M8 

QT 

24 

24 
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Tabla  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  210  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4WTA 

W807M8 

QT 

120 

120 

Total : 

4762 

2381 

6840007823925 

INSECTICIDE  DIAZINON 

CH 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

48 

48 

6840008106396 

DISINFECTANT  FOOD  SV 

4 

WT4XZ1 

W807M8 

BX 

20 

20 

6840009327297 

INSECTICIDE  CARBARYL 

Cl 

2 

WT4R44 

Y00000 

BX 

8 

8 

6840010672137 

INSECTICIDE, D -TRANS 

BN 

3 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

24 

24 

3 

WT4R44 

Y00000 

CN 

240 

240 

Total : 

264 

264 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4WRX 

W807M8 

CN 

3 

3 

4 

WT4WSQ 

W807M8 

CN 

12 

12 

4 

WT4WSR 

W807M8 

CN 

144 

144 

4 

WT4WSX 

W807M8 

CN 

200 

200 

4 

WT4WSY 

W807M8 

CN 

75 

75 

4 

WT4XZ1 

W807M8 

CN 

40 

40 

Total : 

4  74 

4  74 

6840010876672 

INSECTICIDE, FICAM 

Cl 

1 

WT4R44 

Y00000 

LB 

3 

3 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

4 

WT4J70 

W807M8 

BX 

1 

1 

6840011837244 

INSECTICIDE, FLY  BAI 

4 

WT4WR2 

W807M8 

CN 

10 

10 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

1 

W807M8 

YSARSS 

BX 

8 

8 

1 

WT4WSR 

W807M8 

BX 

1 

1 

Total : 

9 

9 

6850000035295 

CLEANING  AND  LUBRIC 

2 

WT4WTJ 

W807M8 

CN 

24 

24 

6850001395297 

RAIN  REPELLENT, WIND 

FS 

1 

W807M8 

YSARSS 

BT 

1734 

1007 

6850001817594 

CLEANING  COMPOUND, E 

2 

W807M8 

YSARSS 

CN 

81 

81 

6850002246656 

CLEANING  COMP  RIFLE 

4 

WT4J8H 

W807M8 

BT 

200 

200 

6850002271887 

CLEANING  COMPOUND  1 

BN 

1 

WT4WTE 

W807M8 

QT 

9 

9 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

1 

WT4WTX 

W807M8 

JR 

10 

10 

6850002811985 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

BN 

3 

W807M8 

YSARSS 

GL 

764 

433 

6850003685233 

INHIBITOR  CORROSION 

3 

W81C04 

WT4J8N 

LB 

2 

2 

3 

W807M8 

YSARSS 

LB 

522 

130 

Total : 

524 

132 
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Tabla  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  N8N 
for  DEH  2 ID  Installations 


N  SN' 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850005979765 

CLEANING  COMPOUND  SO 

4 

W807M8 

YSARSS 

GL 

326 

226 

6850005987311 

LEAK  PREVENTIVE  COMP 

2 

WT4WRX 

W807M8 

CN 

4 

4 

2 

WT4WRT 

W807M8 

CN 

4 

4 

Total : 

8 

8 

6350006640355 

ISOLATING  PASTE  NONT 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

GL 

1 

1 

6850006645685 

DRY  CLEAN  SOLVENT 

BN 

1 

WT4WTE 

W807M8 

QT 

546 

477 

1 

W80AC6 

W807M8 

QT 

6 

6 

Total : 

552 

483 

6850006959268 

CARBURIZING  COMPOUN 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

CN 

1 

1 

6850007534870 

DECONTAMINATING  AGE 

AX 

2 

W81C04 

WT4J8N 

CN 

2 

2 

6850007534967 

INHIBITOR  CORROSION 

2 

W807M8 

YSARSS 

CN 

24 

24 

6850007535000 

CLEANING  COMPOUND  HI 

AX 

3 

WT4XBS 

W807M8 

CN 

10 

10 

6850007535061 

INHIBITOR, ICING, FUE 

BN 

1 

W807M8 

YSARSS 

CN 

145 

89 

6850008350484 

DEICING  DEFROSTING  1 

EH 

4 

W807M8 

YSARSS 

CN 

3864 

1564 

6850008807616 

SILICONE  COMPOUND 

3 

WT4J8P 

Y00000 

TU 

13 

13 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

WT4WRX 

W807M8 

PT 

48 

48 

1 

WT4WS9 

W807M8 

PT 

200 

80 

1 

WT4WTE 

W807M8 

PT 

618 

234 

1 

WT4WRT 

W807M8 

PT 

10 

10 

1 

WT4XZ1 

W807M8 

PT 

24 

24 

Total : 

900 

396 

6850009279461 

SILICONE  COMPOUND  5 

1 

W807M8 

YSARSS 

TU 

621 

312 

6850009652332 

CARBON  REMOV  5  GL  CN 

2 

W807M8 

YSARSS 

CN 

660 

248 

6850009733122 

CLEANER  ELECTRIC  CON 

4 

WT4WRX 

W807M8 

CN 

20 

20 

4 

WT4WTG 

W807M8 

CN 

1 

1 

Total : 

21 

21 

6850010078073 

CLEANING  CONCENTRAT 

4 

WT4J73 

W807M8 

BT 

4 

4 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

1 

WT4J7Y 

W807M8 

QT 

14 

14 

1 

WT4WSY 

W8Q7M8 

QT 

4 

4 

1 

WT4WRX 

W807M8 

QT 

1 

1 

Total : 

19 

19 
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Tabla  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  NSN 
for  DEH  2ZD  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Mil- 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850010393841 

DEICING-DEFROSTING 

1 

WT4XZ1 

W807M8 

DR 

1 

1 

6850010457929 

CLEANING  COMPOUND, A 

4 

W807M8 

YSARSS 

CN 

110 

110 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

4 

W807M8 

YSARSS 

TU 

2082 

1069 

6850012143682 

DES ICCANT, ACTIVATED 

2 

WT4J8K 

W807M8 

CN 

2 

2 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

1 

WT4TW2 

W807M8 

EA 

104 

104 

1 

WT4WTD 

W807M8 

EA 

150 

150 

1 

WT4XZ7 

W807M8 

EA 

75 

75 

1 

WT4WTE 

W807M8 

EA 

80 

80 

1 

WT4WTT 

W807M8 

EA 

102 

102 

1 

WT4WR3 

W807M8 

EA 

30 

30 

1 

WT4WRT 

W807M8 

EA 

200 

200 

1 

WT4WTU 

W807M8 

EA 

130 

130 

Total : 

871 

871 

6910011132434 

REFILL  KIT, TRAINING 

3 

W807M8 

YSARSS 

BX 

1645 

1645 

7360001874757 

ACCESSORY  OUTFIT  GAS 

2 

WT4WTE 

W81FFH 

OT 

16 

8 

2 

WT4WTL 

W81FFL 

OT 

4 

4 

2 

WT4XZ1 

W81FFG 

OT 

2 

2 

Total : 

22 

14 

7510004697910 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

1 

WT4WSR 

W807M8 

PT 

12 

12 

7930000681669 

DETERGENT, GENERAL  P 

3 

WT4TWX 

WT4KDR 

CO 

14 

7 

7930001325265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

2 

W81FD1 

W807M8 

DR 

5 

5 

2 

WT4WR3 

W807M8 

DR 

6 

6 

Total : 

11 

11 

7930001415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN- 1 

2 

W81FD1 

W807M8 

CN 

20 

20 

2 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

15 

15 

Total : 

35 

35 

7  9300C 1  70  54  67 

SOAP, SADDLE 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

LB 

1 

1 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

1 

WT4WR2 

W807M8 

00 

150 

150 

1 

WT4WR3 

W807M8 

00 

240 

240 

1 

WT4WR4 

W807M8 

00 

500 

500 

1 

WT4WRX 

W807M8 

00 

96 

•96 

1 

WT4WS9 

W807M8 

00 

480 

480 

1 

WT4WSR 

W807M8 

00 

75 

75 

1 

WT4WTE 

W807M8 

00 

100 

100 

Total : 

1641 

1641 
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Table  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DEH  210  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930002052870 

WAX, FLOOR, WATER  EMU 

3 

W80ADH 

W807M8 

GL 

90 

90 

“’930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

3 

WT4WTE 

W807M8 

DR 

11 

11 

3 

WT4WTV 

W807M8 

DR 

7 

7 

Total : 

18 

18 

7930002498036 

DETERGENT-GP-WTR  SOL 

3 

WT4WSS 

W807M8 

CO 

2 

2 

7930002526797 

DETERGENT-LNDRY-PWDR 

3 

WT4WST 

W807M8 

BG 

1 

1 

793CC02 667128 

WAX, GENERAL  PURPOSE 

2 

WT4WTD 

W807M8 

LB 

25 

25 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

2 

W807M8 

YSARSS 

BG 

489 

163 

2 

WT4WR4 

W807M8 

BG 

3 

3 

2 

W807M8 

W807M8 

BG 

34 

34 

2 

W81FTU 

W807M8 

BG 

4 

4 

2 

WT4WTX 

W807M8 

BG 

5 

5 

. 

2 

WT4XBS 

W807M8 

BG 

180 

180 

2 

WT4R44 

Y00000 

BG 

50 

50 

Total : 

765 

439 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

3 

WT4J8H 

W807M8 

CO 

25 

25 

3 

W8C7M8 

W807M8 

CO 

15 

15 

Total : 

40 

40 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

3 

WT4WRX 

W807M8 

GL 

2 

2 

3 

WT4XBW 

W807M8 

GL 

2 

2 

Total : 

4 

4 

7930002981947 

WAX  GP-SOLVENT-PASTE 

BN 

2 

WT4J73 

W807M8 

CN 

4 

4 

2 

WT4WST 

W807M8 

CN 

6 

6 

2 

WT4WSU 

W807M8 

CN 

6 

6 

Total : 

16 

16 

7930003577386 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4WTA 

W807M8 

BT 

180 

180 

793C005262919 

DETERGENT  GENERAL  PU 

3 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

5 

5 

3 

WT4WTV 

W807M8 

CN 

10 

10 

Total : 

15 

15 

7930006343935 

SOAP  LNDRY-CHIP-WO  R 

4 

WT4XBS 

W807M8 

DR 

15 

15 

7930006646910 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

3 

WT4WSR 

W807M8 

BX 

10 

10 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WR2 

W807M8 

BX 

3 

3 

1 

WT4WRX 

W807M8 

BX 

2 

2 

1 

WT4WS8 

W807M8 

BX 

4 

4 

1 

WT4WS9 

W807M8 

BX 

5 

5 
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Tabla  XS-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Mata rial  Inventory  by  MSN 
for  DEH  2 ID  Installabiona 


NSN 

Nomenclature 

H  az 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL 

P 

1 

WT4WRT 

W807M8 

BX 

5 

5 

1 

WT4WSR 

W807M8 

BX 

10 

10 

1 

WT4WTE 

W807M8 

RX 

22 

22 

1 

WT4WR4 

W807M8 

BX 

33 

33 

1 

WT4X21 

W807M8 

BX 

15 

15 

1 

WT4R44 

Y00000 

BX 

2 

2 

Total : 

101 

101 

7930009353794 

POLISH, PLASTIC 

2 

WT4WTB 

W807M8 

BX 

1 

1 

2 

W81FTU 

W807M8 

BX 

1 

1 

Total : 

2 

2 

7930009856911 

DETERGENT  GENERAL 

PU 

1 

W81FTU 

W807M8 

CN 

9 

9 

7930009907391 

DETERGENT  LAUNDRY 

3 

W81GBG 

W807M8 

DR 

7 

7 

8010000555100 

PAINT, LATEX 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

352 

352 

8010000675434 

PRIMER  COATING 

2 

WT4XBS 

WT4J8P 

PT 

48 

48 

8010000675437 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4WSP 

W807M8 

PT 

130 

101 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4WR4 

W807M8 

PT 

100 

50 

2 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

252 

126 

Total : 

352 

176 

8010000793758 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4WTL 

W807M8 

PT 

19 

19 

8010000793764 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4WS8 

W807M8 

PT 

10 

5 

8010000810809 

ENAMEL 

1 

WT4XZ7 

W807M8 

QT 

1 

1 

8010000822439 

EPOXY  COATING  KIT 

3 

WT4WSP 

W807M8 

KT 

12 

12 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

1 

W81FD1 

W807M8 

KT 

4 

4 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

18 

18 

Total : 

22 

22 

8010001117998 

ENAMEL 

BN 

2 

W807M8 

YSARSS 

GL 

3 

3 

8010001118004 

ENAMEL 

2 

WT4WTJ 

W807M8 

GL 

10 

10 

8010001335901 

LACQUER 

EH 

1 

WT4WTW 

W807M8 

PT 

36 

36 

1 

WT4WSP 

W807M8 

PT 

130 

101 

Total : 

166 

137 

8010001335904 

ENAMEL 

2 

W80YRX 

W807M8 

GL 

1 

1 
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Table  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEH  2 ID  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001412951 

LACQUER 

EH 

4 

W807M8 

YSARSS 

PT 

332 

166 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

2 

W81FD4 

W807M8 

PT 

10 

10 

2 

WT4WST 

W807M8 

PT 

200 

100 

2 

WT4WTB 

W807M8 

PT 

6 

6 

Total : 

216 

116 

8010001429273 

REMOVER, PAINT 

AX 

2 

W800AX 

W807M8 

PT 

4 

4 

2 

WT4WRX 

W807M8 

PT 

2 

2 

Total : 

6 

6 

8010001605787 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

32 

16 

8010001605794 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

2 

W80YRX 

W807M8 

GL 

1 

1 

2 

WT4XBS 

W807M8 

GL 

5 

5 

2 

W81FTU 

W807M8 

GL 

12 

12 

Total : 

18 

18 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

176 

176 

8C10001 606911 

SHELLAC, CUT 

BN 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

QT 

1 

1 

8010001660746 

STAIN 

BN 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

16 

16 

8010001661667 

LACQUER 

BN 

1 

WT4XBS 

W807M8 

GL 

4 

4 

8010001817568 

REMOVER, PAINT 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

3 

3 

1 

WT4J8H 

W807M8 

GL 

200 

100 

Total: 

203 

103 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

3 

WT4J8H 

W807M8 

CN 

120 

120 

8010001818080 

THINNER, PAINT 

PRODU 

4 

W807M8 

YSARSS 

GL 

358 

206 

8010002422089 

THINNER, PAINT 

PRODU 

3 

WT4XBS 

W807M8 

GL 

22 

11 

3 

W80YRX 

W807M8 

GL 

1 

1 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

674 

575 

Total : 

697 

587 

8010002466443 

TURPENTINE 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

200 

124 

8010002614160 

TURPENTINE 

BN 

1 

WT4WSP 

W807M8 

QT 

20 

20 

8010002629171 

FILLER, WOOD, PLASTIC 

BN 

3 

WT4WTQ 

WT4J8P 

CN 

2 

2 

8010002812074 

STAIN 

BN 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010002812075 

STAIN 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

16 

16 

A70 


Tabla  X5-b  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  NSN 
for  DEH  2 ID  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

80  10002854870 

ENAMEL 

BN 

2 

W80YRX 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010002867731 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

20 

20 

801CC02867737 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

300 

300 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

696 

696 

Total : 

996 

996 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4R44 

Y00000 

QT 

36 

36 

801C0 02 902865 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4R44 

Y00000 

GL 

56 

56 

8010002904089 

PAINT, OIL 

BN 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

28 

28 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

4 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

104 

88 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

2 

W807M8 

YSARSS 

PT 

412 

287 

8010002970555 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

240 

240 

8010002970560 

ENAMEL  . 

BN 

1 

W807M8 

YSARSS 

GL 

28 

28 

8010002970563 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4R44 

Y00000 

GL 

8 

8 

8010002970570 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

16 

16 

8010002970584 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

200 

200 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

1172 

1062 

Total: 

1372 

1262 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

188 

188 

8010002970589 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4R44 

YOOOOO 

CN 

100 

20 

8010002970590 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

40 

40 

1 

WT4XBS 

W807M8 

GL 

4 

4 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

260 

212 

Total : 

304 

256 

8010002970591 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

100 

50 

1 

WT4R4  4 

YOOOOO 

GL 

104 

104 

Total : 

204 

154 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

W81FTU 

W807M8 

PT 

204 

174 

1 

W81FD1 

W807M8 

PT 

10 

10 

1 

WT4WR9 

W807M8 

PT 

9 

9 

Total : 

223 

193 
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Table  A5-b  (Cont'd) 

rY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  2ID  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9010002970800 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4R44 

Y00000 

GL 

16 

16 

8010002970809 

ENAMEL 

BN 

3 

W80ADH 

W807M8 

GL 

20 

10 

3 

WT4R44 

Y00000 

GI. 

8 

8 

Total  ; 

28 

18 

8010002970811 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

52 

52 

8010002972100 

ENAMEL 

2 

WT4R44 

Y00000 

GL 

120 

120 

8010002972111 

ENAMEL 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

12 

6 

8010002972116 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

300 

300 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

140 

140 

Total : 

440 

440 

8010002972122 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

16 

16 

8010002982287 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

40 

40 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

140 

70 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

132 

132 

Total : 

272 

202 

8010002983862 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4R44 

Y00000 

GL 

36 

36 

80  10004  338962 

PAINT, LATEX 

4 

WT4R44 

Y00000 

CN 

4 

4 

8010004825671 

POLYURETHANE  COATIN 

BN 

4 

W81FTU 

W807M8 

KT 

6 

6 

8010005151596 

ENAMEL 

4 

WT4WTQ 

W807M8 

QT 

1 

1 

8010005152208 

PRIMER  COATING 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

72 

42 

8010005152487 

LACQUER 

2 

WT4WTJ 

W807M8 

PT 

4 

4 

2 

WT4J73 

W807M8 

PT 

4 

4 

Total : 

8 

8 

8010005272050 

ENAMEL 

2 

WT4R44 

Y00000 

GL 

296 

296 

8010005272414 

PAINT, OIL 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

12 

6 

1 

WT4TW2 

W807M8 

GL 

20 

20 

1 

WT4WR3 

W807M8 

GL 

4 

4 

■  Total: 

36 

30 

8010005273192 

PAINT, OIL 

2 

WT4XBS 

WT4 J8P 

GL 

48 

48 

8010005273198 

ENAMEL 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

168 

168 
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Table  AS-b  (Cont'd) 

ST 90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSM 
for  OSH  2ID  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005273202 

ENAMEL 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

QT 

1 

1 

801 0005774130 

ENAMEL 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

188 

140 

80 100 05825318 

PRIMER  COATING 

1 

W81FD1 

W807M8 

GL 

13 

6 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

4 

1 

Total : 

17 

7 

8010005825382 

LACQUER 

4 

W807M8 

YSARSS 

PT 

3372 

2002 

8010005843148 

LACQUER 

1 

W81FD6 

W807M8 

PT 

12 

12 

1 

WT4XZ6 

W807M8 

PT 

10 

10 

Total : 

22 

22 

8010005843149 

LACQUER 

3 

W807M8 

YSARSS 

PT 

2270 

1135 

8010005843150 

LACQUER 

1 

W81FD6 

W807M8 

PT 

12 

12 

1 

WT4WS8 

W807M8 

PT 

5 

5 

1 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

120 

120 

1 

WT4WR3 

W807M8 

PT 

24 

24 

1 

WT4WST 

W807M8 

PT 

300 

100 

1 

WT4XZ6 

W807M8 

PT 

20 

20 

1 

WT4WSQ 

W807M8 

PT 

40 

20 

1 

WT4WTT 

W807M8 

PT 

4 

4 

Total : 

525 

305 

8010005843154 

LACQUER 

1 

W81FD6 

W807M8 

PT 

12 

12 

1 

W80YRX 

W807M8 

PT 

5 

5 

1 

WT4XZ6 

W807M8 

PT 

20 

20 

Total : 

37 

37 

8010005843155 

00000000000000000000 

00 

1 

W81FD6 

W807M8 

00 

12 

12 

1 

WT4XZ6 

W807M8 

00 

20 

20 

Total : 

32 

32 

8010005843353 

PAINT, LATEX 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

102 

102 

8010C05985458 

ENAMEL 

3 

W80ADH 

W807M8 

GL 

20 

10 

8010005985462 

ENAMEL 

3 

W80ADH 

W807M8 

GL 

20 

10 

3 

WT4XBS 

WT4J8P 

GL 

4 

4 

Total : 

24 

14 

8010005985464 

ENAMEL 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

224 

224 

1 

WT4XBS 

WT4J8P 

GL 

8 

20 

Total : 

232 

244 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

200 

200 
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Tabla  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  NSN 
for  DEH  2 ID  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

4800 

2960 

Total : 

5000 

3160 

8C100C5985737 

PAINT, LATEX 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

200 

200 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

828 

828 

Total : 

1028 

1028 

8010005985738 

PAINT, LATEX 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

200 

200 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

712 

620 

Total : 

912 

820 

801C0C5985936 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

60 

60 

8010005986581 

PIGMENT, PAINT 

PROOU 

1 

WT4R44 

Y00000 

QT 

10 

10 

8010005987212 

ENAMEL 

BN 

4 

W80YRX 

W807M8 

QT 

2 

2 

8010005989750 

PIGMENT, PAINT 

PRODU 

2 

WT4R44 

Y00000 

QT 

40 

20 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

4 

W81C04 

WT4 J8N 

PT 

24 

24 

4 

W807M8 

W807M8 

PT 

396 

198 

4 

W807M8 

YSARSS 

PT 

4236 

2208 

Total : 

4656 

2430 

80100C6 169144 

ENAMEL 

EH 

1 

W81FD6 

W807M8 

PT 

12 

12 

1 

WT4WTW 

W807M8 

PT 

36 

36 

1 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

120 

120 

1 

WT4XZ6 

W807M8 

PT 

20 

20 

1 

WT4WTE 

W807M8 

PT 

60 

60 

Total : 

248 

248 

80IC006644761 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WTV 

W807M8 

GL 

12 

12 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

248 

248 

Total : 

260 

260 

3010C06647465 

VARNISH, OIL 

BN 

3 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

4 

4 

8010007021053 

LACQUER 

1 

WT4WTW 

W807M8 

PT 

36 

36 

8010007219744 

LACQUER 

BN 

2 

W81FD4 

W807M8 

PT 

20 

20 

2 

W81FTU 

W807M8 

PT 

12 

12 

2 

WT4WTB 

W807M8 

PT 

6 

6 

Total : 

38 

38 

8010007219746 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WTB 

W807M8 

PT 

12 

12 

8010007219748 

LACQUER 

BN 

2 

W80YRX 

W807M8 

PT 

5 

5 
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Tsbla  A5-b  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  HSN 
for  DEH  2 ID  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010007219749 

LACQUER 

BN 

1 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

61 

61 

1 

W80YRX 

W807M8 

PT 

5 

5 

Total : 

66 

66 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

3 

WT4WTE 

W807M8 

PT 

24 

24 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

128 

128 

8010008238012 

PAINT  OIL 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

300 

300 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

176 

176 

Total : 

476 

476 

8010008465117 

ENAMEL 

2 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

150 

99 

8010008489272 

ENAMEL 

,4 

W81C04 

WT4J8N 

PT 

24 

24 

4 

W807M8 

W807M8 

PT 

80 

40 

4 

W807M8 

YSARSS 

PT 

954 

717 

Total : 

1058 

781 

8010003785761 

ENAMEL 

3 

fcdOlET 

W80 7Mb 

PT 

12 

12 

8010009002938 

PAINT, TRAFFIC 

1 

WT4R44 

Y00000 

CN 

24 

24 

8010009003648 

PAINT, TRAFFIC 

- 

WT4XBS 

WT4J8P 

CN 

2 

2 

8010009003650 

PAINT, TRAFFIC 

1 

WT4XBS 

W807M8 

CN 

2 

2 

8010009018085 

PAINT, LATEX 

3 

WT4R44 

Y00000 

CN 

77 

77 

8010009057133 

ENAMEL 

1 

W81FTU 

W807M8 

QT 

12 

12 

8010009262133 

FILLER, DENT, METAL  S 

2 

WT4XBS 

W807M8 

KT 

2 

2 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

2 

WT4XBS 

W807M8 

KT 

28 

28 

2 

WT4XVC 

W807M8 

KT 

127 

59 

Total : 

155 

87 

8010009357064 

LACQUER 

1 

WT4WTW 

W807M8 

PT 

36 

36 

1 

WT4WTU 

W807M8 

PT 

10 

10 

Total : 

46 

46 

8010009368366 

LACQUER 

1 

WT4WTW 

W807M8 

PT 

36 

36 

8010009368369 

LACQUER 

1 

WT4WTW 

W807M8 

PT 

36 

36 

8010011157984 

ENAMEL 

2 

WT4R44 

Y00000 

GL 

24 

24 

8010011208382 

ENAMEL 

2 

W807M8 

YSARSS 

GL 

1 

1 

A75 


Table  A5-b  (Cont'd) 

J*Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DEH  2ID  Znatallatlons 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010011221969 

ENAMEL 

1 

W81C04 

WT4 J8N 

QT 

2 

2 

8010011239273 

ENAMEL 

1 

W81FTU 

W807M8 

CN 

1 

1 

± 

W81KC3 

W807M8 

CN 

2 

2 

Total : 

3 

3 

8010011625578 

POLYURETHANE  COATIN 

1 

WT4WTL 

W807M8 

KT 

1 

1 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

1 

W81C04 

WT4 J8N 

KT 

3 

6 

8010012180856 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

3 

W81FD4 

W807M8 

KT 

2 

2 

3 

WT4TW2 

W807M8 

KT 

3 

3 

Total : 

5 

5 

8010012297540 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

W807M8 

YSARSS 

QT 

783 

331 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

WT4WSP 

W807M8 

GL 

3 

3 

2 

WT4WSR 

W807M8 

GL 

10 

5 

2 

W81FD4 

W807M8 

GL 

2 

2 

2 

WT4J8H 

W807M8 

GL 

1940 

970 

Total : 

1955 

980 

8010012297543 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

W807M8 

YSARSS 

QT 

1583 

637 

8030000095023 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4TW2 

W807M8 

KT 

2 

2 

3 

W81KC3 

WT4J8P 

KT 

1 

1 

Total : 

3 

3 

3030000625866 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

W81FTU 

W807M8 

GL 

4 

4 

8030000812326 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81FD1 

W807M8 

BX 

3 

3 

8030C0C812330 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

BT 

17 

17 

3030000812336 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

BT 

12 

12 

803000C8 12338 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4XBW 

W807M8 

BT 

38 

38 

803000C812339 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

BX 

1 

1 

803C000878630 

ANTISEIZE  COMPOUND 

4 

W807M8 

YSARSS 

LB 

30 

30 

8030001489833 

SEALING  COMPOUND 

1 

W807M8 

Y00000 

BX 

800 

160 

1 

WT4J73 

W807M8 

BX 

4 

4 

1 

WT4WT7 

W807M8 

BX 

1 

1 

1 

W807M8 

YSARSS 

BX 

320 

160 

Total : 

1125 

325 

A76 


Tabla  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  MSN 
for  OEH  2ID  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

S030CQ1742597 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

6 

6 

8030002312345 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

15 

8 

803C0C244 1297 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

10 

5 

8030002460931 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4WTF 

W807M8 

TU 

1 

1 

2 

WT4J8H 

^I807M8 

TU 

10 

10 

2 

WT4WTJ 

W807M8 

TU 

4 

4 

Total : 

15 

15 

8030002472524 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4XBS 

W807M8 

TU 

139 

139 

i 

WT4J7R 

W807M8 

TU 

20 

20 

1 

WT4WRX 

W807M8 

TU 

10 

10 

Total : 

169 

169 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4XBS 

W807M8 

TU 

34 

34 

1 

WT4WTK 

W807M8 

TU 

1 

1 

1 

WT4XBW 

W807M8 

TU 

2 

2 

1 

WT4J7R 

W807M8 

TU 

4 

4 

1 

WT4WRX 

W807M8 

TU 

10 

10 

1 

WT4R44 

Y00000 

TU 

138 

138 

Total : 

189 

189 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

2 

WT4WTX 

W807M8 

CN 

10 

10 

2 

W801ET 

W807M8 

CN 

5 

5 

2 

WT4WTT 

W807M8 

CN 

7 

7 

2 

WT4WTU 

W807M8 

CN 

2 

2 

2 

W80AFQ 

W807M8 

CN 

1 

1 

2 

WT4XBS 

W807M8 

CN 

367 

367 

Total : 

392 

3  92 

8030002851570 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

W81FTU 

W807M8 

CN 

78 

39 

8030002911787 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

PT 

2 

2 

3 

W80AC6 

W807M8 

PT 

1 

1 

Total : 

3 

3 

8030004081137 

SEALING  COMPOUND 

1 

W807M8 

YSARSS 

EA 

164 

164 

8030004334145 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81FD1 

W807M8 

RO 

3 

3 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81FD1 

W807M8 

CN 

15 

15 

3 

W81FTU 

W807M8 

CN 

46 

46 

Total : 

61 

61 

8030005512801 

SEALING  COMPOUND 

4 

W807M8 

Y00000 

CA 

2 

2 

A77 


Tabla  A5-b  (Cont'd) 

Df 90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSN 
for  DEH  2ZD  Installations 


NSN 

Nomer.cl 

at  ure 

Haz  Qt 

Code 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8  J30CC5755985 

COATING 

COMPOUND, ME 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

6 

6 

3 C  3CC 0 5  97  53  67 

antisei 

ZE  COMPOUND 

3 

W81FD1 

W807M8 

CN 

50 

30 

3 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

40 

20 

3 

WT4WR9 

W807M8 

CN 

2 

2 

Total : 

92 

52 

8030005997753 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

TU 

4 

4 

B03CC06 1691 91 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

13 

13 

1 

W81FUG 

W8C7M8 

KT 

5 

5 

Total : 

18 

18 

8030006561426 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4WSR 

W807M8 

PT 

1 

1 

1 

WT4WTX 

W807M8 

PT 

12 

12 

Total : 

13 

13 

6330036644019 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

DT» 

6 

6 

8  3  3  00C  6  64  4  9  68 

PUTTY 

1 

W81FTU 

W807M8 

CN 

14 

7 

1 

WT4WR9 

W807M8 

CN 

1 

1 

Total : 

15 

8 

8030006645146 

ANTISEI 

ZE  COMPOUND 

1 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

23 

23 

1 

WT4XZ1 

W807M8 

CN 

3 

3 

1 

WT4XBS 

W807M8 

CN 

2 

2 

Total : 

28 

28 

8030007232746 

SEALING 

COMPOUND 

3 

W81FUG 

W807M8 

KT 

5 

5 

3 

WT4WTR 

W807M8 

KT 

5 

5 

Total: 

10 

10 

3030C07534597 

SEALING 

COMPOUND 

4 

W81FTU 

W807M8 

KT 

12 

12 

6030007534599 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

10 

14 

1 

W81FD1 

W807M8 

KT 

10 

10 

Total : 

20 

•24 

8030007535008 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

CA 

24 

24 

8030007614040 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

50 

25 

B 0  3  0C  07  794  6  99 

COATING 

KIT,  ALUMINU 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

5 

5 

^030 00 8813933 

SEALING 

COMPOUND 

3 

WT4WTE 

W807M8 

KT 

4 

4 

6030009893535 

TAPE, AN' 

TI SEIZING 

1 

WT4XBS 

W807M8 

EA 

20 

20 

1 

WT4WRT 

W807M8 

EA 

30 

3C 

A78 


Table  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSH 
for  DZH  2 ID  Installations 


NSN 

Nomer-w-lature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030C08893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

WT4WRX 

W807M8 

EA 

6 

6 

1 

WT4R44 

Y00000 

EA 

3480 

2680 

Total : 

3536 

2736 

8030008918358 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81FD1 

W807M8 

BT 

4 

4 

8030009002373 

PRIMER, SEALING  COMP 

1 

W81FTU 

W807M8 

BT 

13 

13 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W81KC3 

W807M8 

PT 

2 

2 

1 

WT4WTE 

W807M8 

PT 

12 

12 

1 

WT4WT7 

W807M8 

PT 

10 

10 

Total : 

24 

24 

8030009056818 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WTR 

W807M8 

BX 

13 

13 

4 

WT4WTV 

W807M8 

BX 

20 

20 

Total : 

33 

33 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W81FTU 

W807M8 

CN 

32 

32 

1 

W81FD1 

W807M8 

CN 

10 

10 

Total : 

42 

42 

80300096524  37 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81FTU 

W807M8 

RO 

4 

4 

8030010411596 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81FD1 

W807M8 

CN 

21 

21 

3 

W81FTU 

W807M8 

CN 

30 

30 

Total : 

51 

51 

8030010540740 

SEALING  COMPOUND 

i 

WT4WT7 

W807M8 

BT 

3 

3 

8040000618303 

ADHESIVE 

i 

W81FTU 

W807M8 

KT 

6 

6 

8040001429193 

ADHESIVE 

4 

WT4J70 

W807M8 

BX 

10 

10 

8040001449774 

ADHESIVE 

4 

W81FTU 

W807M8 

CA 

24 

24 

8040001450019 

ADHESIVE 

4 

W81FTU 

W807M8 

KT 

4 

4 

8040001450450 

ADHESIVE 

3 

WT4WRX 

W807M8 

TU 

20 

20 

3 

WT4XBS 

W807M8 

TU 

100 

50 

Total : 

120 

70 

8040001450530 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

6 

6 

8040001487183 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

8 

8 

8040001520017 

ADHESIVE 

3 

W81FTU 

WT4 J8P 

KT 

7 

7 

8C4C00 1658614 

ADHESIVE 

4 

WT4J70 

W807M8 

QT 

10 

10 

A79 


Tabla  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Znvantozy  by  NSM 
for  DEB  2ID  Znatallationa 


N  SiN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040002254548 

ADHESIVE  SEALANT 

1 

WT4XBW 

W807M8 

KT 

3 

3 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

24 

24 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

KT 

92 

92 

Total : 

119 

119 

8040002512312 

ADHESIVE 

1 

W81ETU 

W807M8 

TU 

6 

6 

804  0002  5725  68 

CANADA  BALSAM 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

BX 

1 

1 

8C4CC02629002 

ADHESIVE 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

CN 

1 

1 

8040002629005 

ADHESIVE 

3 

WT4WRX 

W807M8 

GL 

65 

20 

8040002643848 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

CN 

3 

3 

1 

WT4WS7 

W807M8 

CN 

2 

2 

1 

WT4WTG 

W807M8 

CN 

7 

7 

1 

WT4WTT 

W807M8 

CN 

8 

8 

1 

WT4XZ8 

W807M8 

CN 

8 

8 

1 

WT4WR3 

W807M8 

CN 

4 

4 

1 

WT4WSP 

W807M8 

CN 

16 

16 

1 

WT4WTR 

W807M8 

CN 

2 

2 

1 

WT4WTQ 

W807M8 

CN 

8 

8 

1 

W80RJ0 

WT4KDR 

CN 

8 

8 

Total : 

66 

66 

8040002708150 

ADHESIVE 

2 

WT4XBW 

W807M8 

TU 

2 

2 

8040002738705 

ADHESIVE 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

1120 

760 

8040002758100 

ADHESIVE 

4 

WT4XBS 

W807M8 

GL 

43 

24 

8040002304301 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

QT 

6 

5 

8040003907959 

ADHESIVE 

BN 

1 

W81FT0 

W807M8 

QT 

2 

2 

8040004637042 

ADHESIVE 

4 

W81FTU 

W807M8 

KT 

3 

3 

9040005152250 

ADHESIVE 

1 

WT4WTD 

W807M8 

QT 

4 

4 

8040006560929 

ADHESIVE 

4 

WT4XBW 

WT4 J8P 

GL 

4 

4 

3G4C006640439 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

PT 

8 

8 

8040006644318 

ADHESIVE 

1 

WT4WTE 

W807M8 

PT 

6 

6 

1 

WT4WTA 

W807M8 

PT 

5 

5 

Total : 

11 

ii 

904000 '019546 

ADHESIVE 

4 

W81FD1 

W807M8 

KT 

31 

31 

A80 


Tabla  X5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  MSN 
for  OSH  2ID  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST  RCVN 

DODAAC  DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

80*5  CCO  7283088 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4XBW  W807M8 

KT 

3 

3 

804C007386429 

CEMENT, EPOXY, ALUMIN 

1 

W81FTU  W807M8 

KT 

3 

3 

8040008284936 

ADHESIVE 

1 

W91FTU  W807M8 

KT 

7 

7 

S04C008326173 

ADHESIVE 

4 

W81FTU  W807M8 

TU 

3 

3 

804C008339563 

ADHESIVE 

1 

W81FTU  W807M8 

KT 

15 

15 

1 

WT4WTT  W807M8 

KT 

10 

10 

1 

WT4WRX  W807M8 

KT 

5 

5 

Total : 

30 

30 

8040008430802 

ADHESIVE 

1 

WT4XBS  W807M8 

KT 

12 

12 

1 

WT4J73  W807M8 

KT 

2 

2 

1 

WT4WTE  W807M8 

KT 

974 

487 

1 

WT4XZ1  W807M8 

KT 

1650 

450 

# 

Total : 

2638 

951 

8040008510211 

ADHESIVE 

2 

WT4WRX  W807M8 

KT 

14 

14 

2 

WT4WSX  WT4J8P 

KT 

10 

10 

Total : 

24 

24 

804  0008658991 

ADHESIVE 

4 

WT4WTH  W807M8 

KT 

2 

2 

8040008779872 

ADHESIVE 

1 

WT4WTE  W807M8 

KT 

400 

400 

1 

WT4WR9  W807M8 

KT 

2 

2 

Total : 

402 

402 

8040008807332 

ADHESIVE 

3 

WT4WTE  W807M8 

KT 

200 

200 

8^40009023871 

ADHESIVE 

1 

W81FTU  W807M8 

KT 

46 

46 

8040009381535 

ADHESIVE 

4 

WT4J70  W807M8 

KT 

10 

10 

8040009419984 

ADHESIVE 

1 

W81FTU  W807M8 

KT 

12 

12 

8040009432502 

PRIMER  CLEANING 

1 

W81FTU  W807M8 

PT 

6 

6 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

4 

W81FTU  WT4J8P 

KT 

37 

37 

8040011022098 

ADHESIVE 

1 

W81FTU  W807M8 

KT 

12 

12 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

1 

WT4J8P  YSARSS 

KT 

185 

185 

8120005318193 

CYLINDER  COMPRESSED 

2 

W807M8  YNOLOG 

EA 

20 

20 

8340002625767 

REPAIR  KIT  TENTAGE: 

BN 

3 

WT4XZ1  W807M8 

EA 

5 

5 

AS  1 


Table  A5-b  (Coat'd) 

FY90  Barardoua  Material  Inventory  by  NSN 
for  DZH  2 ID  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8.')  40002  62  5767 

REPAIR  KIT  TENTAGE: 

BN 

3 

WT4J7Y 

W81FFH 

EA 

2 

2 

Total : 

7 

7 

8405001983747 

MAI NT  KIT  WET  WEATHE 

BN 

1 

W807M8 

YSARSS 

EA 

71 

74 

9135009268888 

PROPELLANT  PRESSURI 

EG 

1 

W807M8 

YSARSS 

CF 

12451 

2451 

9140002426751 

KEROSINE 

BN 

3 

WT4WTX 

W807M8 

DR 

4 

4 

9150000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4WR6 

W807M8 

CN 

3 

3 

1 

WT4J7R 

W807M8 

CN 

1 

1 

Total : 

4 

4 

9150C01 178791 

LUBRICATING  OIL, ENG 

3 

W807M8 

YSARSS 

PT 

318 

288 

9150001414481 

GREASE, GENERAL  PURPO 

3 

W807M8 

YSARSS 

CA 

79 

79 

9150001866668 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

2 

W807M8 

Y00000 

CN 

4380 

730 

2 

W807M8 

YSARSS 

CN 

928 

928 

Total : 

5308 

1658 

9150001866703 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

2 

W807M8 

YSARSS 

DR 

33 

33 

9150001912772 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

2 

W807M8 

YSARSS 

DR 

81 

81 

9150002345197 

LUB  OIL  VV-L-75 1  MS 

4 

WT4WTH 

W807M8 

CN 

4 

4 

9150002575370 

GREASE  GRAPHITE  1  LB 

1 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

6 

6 

915C002618146 

LUB  OIL  GP  W-L-820 

BN 

4 

WT4WTR 

W807M8 

OZ 

1 

1 

9150002618317 

ELUID  POWER  TRANSMIS 

3 

W80PJE 

W807M8 

CN 

12 

12 

9150002698255 

GREASE  PNEUMATIC  SYS 

1 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

5 

5 

9150002^2389 

LUB  OIL  GP  W-L-800 

FF 

4 

W807M8 

YSARSS 

CN 

481 

481 

9150006574959 

HYDRAULIC  ELUID, AUT 

4 

W807M8 

YSARSS 

CN 

91 

91 

9150006815999 

LUBOIL  AC FT  SYN  MIL- 

FF 

3 

W807M8 

YSARSS 

DR 

100 

68 

9150008238041’ 

GREASE  GENERAL  PURPO 

3 

WT4WSS 

W807M8 

CN 

20 

20 

915CC0 9268963 

LUBRICANT  COLLOIDAL 

2 

WT4WRX 

WT4J8P 

BT 

8 

8 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

WT4WRX 

W807M8 

CA 

25 

25 

4 

WT4WSY 

W807M8 

CA 

66 

75 

4 

WT4WTH 

W807M8 

CA 

24 

25 

A82 


Tabla  A5-b  (Cont'd) 

rY90  Hazardous  Material  Invantory  by  MSN 
for  DEH  2 ID  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  i 

4 

WT4WTK 

W807M8 

CA 

20 

25 

Total : 

135 

150 

9150009490323 

LUB  OIL  SEM  RIAPD-68 

2 

WT4WT7 

W807M8 

TU 

10 

10 

9150009997548 

LUBRICANT  INTERLOCKI 

4 

W807M8 

YSARSS 

BX 

32 

30 

9150010355392 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

W807M8 

YSARSS 

QT 

84 

84 

9150010355394 

LUBRICATING  OIL, GEA 

2 

W807M8 

YSARSS 

DR 

10 

10 

9150010355395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

3 

W807M8 

YSARSS 

CN 

52 

26 

9150010527562 

LUBRICATING  OIL, AIR 

BN 

2 

WT4XBW 

W807M8 

GL 

1 

1 

9150010710749 

GREASE, AIRCRAFT  ORD 

4 

W807M8 

YSARSS 

CN 

34 

32 

9150010796124 

CLEANER, LUBRICANT  A 

2 

WT4WR3 

W807M8 

BT 

1000 

1000 

2 

W80ADH 

W807M8 

BT 

100 

100 

Total : 

1100 

1100 

9150011045227 

LUBRICATING  OIL,WEA 

4 

WT4WTR 

W807M8 

QT 

6 

6 

9150011524118 

LUBRICATING  OIL, ENG 

1 

W807M8 

YSARSS 

CN 

717 

717 

9150011524119 

LUBRICATING  OIL, ENG 

1 

W807M8 

YSARSS 

DR 

74 

74 

9150011784725 

LUBRICATING  OIL, ENG 

1 

W807M8 

YSARSS 

QT 

4841 

4836 

9150011977693 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

W80YRX 

W807M8 

CA 

10 

10 

4 

WT4J73 

W807M8 

CA 

36 

36 

4 

WT4J8H 

W807M8 

CA 

20 

25 

Total : 

66 

71 

915CG12 602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

W807M8 

YSARSS 

CN 

4  97 

425 

1 

WT4WSV 

W807M8 

CN 

10 

10 

1 

WT4WT7 

W807M8 

CN 

47 

48 

1 

WT4WTX 

W807M8 

CN 

36 

24 

1 

WT4TW2 

W807M8 

CN 

6 

6 

Total : 

596 

513 

9160002531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

1 

WT4WRT 

W807M8 

CK 

1 

1 

1 

WT4WS7 

W807M8 

CK 

1 

1 

1 

WT4XBS 

W807M8 

CK 

10 

10 

1 

WT4WTQ 

W807M8 

CK 

1 

1 

1 

WT4WTR 

W807M8 

CK 

1 

1 

1 

WT4J70 

W807M8 

CK 

1 

1 

Total : 

15 

15 

A83 


Table  A5-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSM 
t or  DEB  2 ID  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3I6CCC2638757 

TALLOW, INEDI3LE 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

CN 

2 

6 

933C0C6I87216 

PLASTIC  SHT-PSA-CEL 

2 

W81FTU 

W807M8 

RO 

40 

20 

2 

WT4WTX 

W807M8 

RO 

40 

20 

Total : 

80 

40 

333C006841823 

PLASTIC  SHT-CELULSE 

2 

W81FTU 

W807M8 

SH 

1 

1 

939CC0 1655988 

TAPE, REFLECTIVE 

1 

WT4J8K 

WT4J8L 

RO 

1 

1 

A84 


Table  A5-o 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DZH  2ID  Installations 

DODAAC  :  W800AX 

3  CO  2D  SPT  BN  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

W800AX 

W81FFL 

EA 

1 

1 

254C010331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

2 

W800AX 

WT4J8P 

EA 

21 

21 

8010001429273 

REMOVER, PAINT 

AX 

2 

W800AX 

W807M8 

PT 

4 

4 

DODAAC  :  W801ET 

D  CO  5TH  BN  20TH  INF 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

4 

W801ET 

W807M8 

BX 

36 

36 

6810C02646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

4 

W801ET 

W807M8 

LB 

10 

48 

8010008785761 

ENAMEL 

3 

W801ET 

W807M8 

PT 

12 

12 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

3 

W801ET 

W807M8 

CN 

5 

5 

DODAAC  :  W807M8 

HHC 

2D  INF  DIV  MMC  DISCOM 

CL 

II  IV  VII  SRA 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

2 

W807M8 

W807M8 

EA 

2 

2 

2 

W807M8 

YSARSS 

EA 

30 

30 

Total : 

32 

32 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

3 

W807M8 

YSARSS 

EA 

49 

49 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

W807M8 

YKOLOC 

EA 

49 

49 

1 

W807M8 

YSARSS 

EA 

108 

108 

1 

W807M8 

W807M8 

EA 

20 

20 

Total : 

177 

177 

A85 


Tabla  A5-o  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Raquaatlng  DODAAC 
for  DEH  2 ID  Installation# 


DODAAC  :  W8C7M8 

HHC  2D  INF  DIV  MMC  DISCOM  CL  II  IV  VII  SRA 

TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha? 

Code 

Qr 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

42100 C 8892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

W807M8 

YNOLOC 

EA 

50 

50 

1 

W807M8 

YSARSS 

EA 

383 

383 

1 

W807M8 

W807M8 

EA 

36 

36 

Total : 

469 

469 

6?oC0C  I  700430 

LANTERN, GASOLINE 

AY 

1 

W807M8 

YSARSS 

EA 

88 

88 

6260010744229 

LIGHT,  CHEMILL'MINESC 

1 

W807M8 

YNOLOC 

BX 

130 

130 

1 

W807M8 

W807M8 

BX 

500 

500 

Total : 

630 

630 

62600 10744230 

LIGHT,  CHEMILL'MINESC 

4 

W807M8 

W807M8 

BX 

100 

100 

6810001237047 

N-AMYL  ACETATE  REAGE 

FW 

4 

W807M8 

YSARSS 

PT 

520 

,260 

68100023881 19 

NAPHTHA  ALIPHATIC  TT 

BN 

4 

W807M8 

YSARSS 

GL 

81 

72 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

W807M8 

YSARSS 

BX 

12 

12 

6910002550471 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

2 

W807M8 

W807M8 

BT 

14 

14 

2 

W807M8 

YSARSS 

BT 

38 

38 

Total : 

52 

52 

6810002  756010 

METHANOL  TECHNICAL  5 

1 

W807M8 

YSARSS 

CN 

68 

34 

6810002979540 

BATTERY  WATER 

1 

W807M8 

YSARSS 

BT 

453 

453 

6810006826867 

D  I STILLED -DEI ON  I ZED 

1 

W807M8 

YSARSS 

BX 

53 

53 

6810007534993 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

4 

W807M8 

YSARSS 

CN 

54 

54 

6910008938138 

SULFURIC  ACID  ELECTR 

AX 

2 

W807K3 

YSARSS 

DR 

229 

229 

6830005436623 

MONOBROMOTR IFLUOROM 

EG 

2 

W807M8 

YNOLOC 

CY 

20 

20 

6930005843041 

PROPANE 

HI 

1 

W807M8 

YNOLOC 

EA 

360 

180 

1 

W807M8 

YSARSS 

EA 

2544 

1275 

1 

W807M8 

W807M8 

EA 

864 

432 

Total : 

3768 

1887 

6940001806069 

INSECTICIDE, BAYGON 

BN 

2 

W807M8 

YSARSS 

GL 

62 

64 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

4 

W807M8 

W807M8 

QT 

154 

77 

A86 


Tabla  *5-o  (Cont'd) 

FY90  Eazardoua  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DEB  2 ZD  Znatallationa 


DODAAC  :  W807M8 

HHC  2D  INF  DIV  MMC  DISCOM  CL  II  IV  VII  SRA 

TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

1 

W807M8 

YSARSS 

BX 

8 

8 

6850001395297 

RAIN  REPELLENT, WIND 

FS 

1 

W807M8 

YSARSS 

BT 

1734 

1007 

6850001817594 

CLEANING  COMPOUND, E 

2 

W807M8 

YSARSS 

CN 

81 

81 

6850002811985 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

BN 

3 

W807M8 

YSARSS 

GL 

764 

433 

6850003685233 

INHIBITOR  CORROSION 

1 

W807M8 

YSARSS 

LB 

522 

130 

6850005979765 

CLEANING  COMPOUND  SO 

4 

W807M8 

YSARSS 

GL 

326 

226 

6850007534967 

INHIBITOR  CORROSION 

2 

W807M8 

YSARSS 

CN 

24 

24 

6850007 53 5061 

INHIBITOR, ICING, FUE 

BN 

1 

W807M8 

YSARSS 

CN 

145 

89 

6850008350484 

DEICING  DEFROSTING  1 

EH 

4 

W807M8 

YSARSS 

CN 

3864 

1564 

6850009279461 

SILICONE  COMPOUND  5 

1 

W807M8 

YSARSS 

TU 

621 

312 

6850009652332 

CARBON  REMOV  5  GL  CN 

2 

W807M8 

YSARSS 

CN 

660 

248 

6850010457929 

CLEANING  COMPOUND, A 

4 

W807M8 

YSARSS 

CN 

110 

110 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

4 

W807M8 

YSARSS 

TU 

2082 

1069 

0910011132434 

REFILL  KIT, TRAINING 

3 

W807M8 

YSARSS 

BX 

1645 

1645 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

2 

W807M8 

YSARSS 

BG 

489 

163 

2 

W807M8 

W807M8 

BG 

34 

34 

Total : 

523 

197 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

4 

W807M8 

W807M8 

CO 

15 

15 

8010001117998 

ENAMEL 

BN 

2 

W807M8 

YSARSS 

GL 

3 

3 

8010001412951 

LACQUER 

EH 

4 

W807MS 

YSARSS 

PT 

332 

166 

8010001818080 

THINNER, PAINT  PRODU 

4 

W807M8 

YSARSS 

GL 

358 

206 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

2 

W807M8 

YSARSS 

PT 

412 

287 

8010002970560 

ENAMEL 

BN 

1 

W807M8 

YSARSS 

GL 

28 

28 

A87 


Table  A5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  W807M8 

HHC  2D  INF  DIV  MMC  DISCOM  CL  II  IV  VII  SRA 

TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005825382 

LACQUER 

4 

W807M8 

YSARSS 

PT 

3372 

2002 

8010005843149 

LACQUER 

3 

W807M8 

YSARSS 

PT 

2270 

1135 

30  ICC 06169143 

ENAMEL 

BN 

2 

W807M8 

W807M8 

PT 

396 

198 

2 

W807M8 

YSARSS 

PT 

4236 

2208 

Total : 

4632 

2406 

8010008489272 

ENAMEL 

2 

W807M8 

W807M8 

PT 

80 

40 

2 

W807M8 

YSARSS 

PT 

954 

717 

Total : 

1034 

757 

8010011208382 

ENAMEL 

2 

W807M8 

YSARSS 

GL 

1 

1 

801 0012297540 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

W807M8 

YSARSS 

QT 

783 

331 

801001229754' 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

W807M8 

YSARSS 

QT 

1583 

637 

8030000878630 

ANTISEIZE  COMPOUND 

4 

W807M8 

YSARSS 

LB 

30 

30 

8030001489833 

SEALING  COMPOUND 

1 

W807M8 

Y00000 

BX 

800 

160 

1 

W807M8 

YSARSS 

BX 

320 

160 

Total : 

1120 

320 

8030004081 137 

SEALING  COMPOUND 

1 

W807M8 

YSARSS 

EA 

164 

164 

8030005512801 

SEALING  COMPOUND 

4 

W807M8 

Y00000 

CA 

2 

2 

8120005318193 

CYLINDER  COMPRESSED 

2 

W807M8 

YNOLOG 

EA 

20 

20 

8405001 983747 

MAINT  KIT  WET  WEATHE 

BN 

1 

W807M8 

YSARSS 

EA 

71 

74 

9135009268888 

PROPELLANT  PRESSURI 

EG 

1 

W807M8 

YSARSS 

CF 

12451 

2451 

9150001 178791 

LUBRICATING  OIL, ENG 

3 

W807M8 

YSARSS 

PT 

318 

288 

9 15C0C 1414481 

GREASE, GENERAL  PURPO 

3 

W807M8 

YSARSS 

CA 

79 

79 

9 ' 30  CO  1866668 

LUBOIL  MIL-L-2 104  OE 

2 

W807M8 

Y00000 

CN 

4380 

730 

2 

W807M8 

YSARSS 

CN 

928 

928 

Total : 

5308 

1658 

9 150CC 1866703 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

2 

W807M8 

YSARSS 

DR 

33 

33 

A88 


Table  A5-c  (Cont'd) 

ST 90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2ID  Installations 


DODAAC  :  W807M8 

HHC  2D  INF  DIV  MMC  DISCOM  CL  II  IV  VII  SRA 

T0NGDUCH0N  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150001912772 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

2 

W807M8 

YSARSS 

DR 

81 

81 

9150002732389 

LUB  OIL  GP  W-L-800 

FF 

4 

W807M8 

YSARSS 

CN 

481 

481 

9150006574959 

HYDRAULIC  FLUID, AUT 

4 

W807M8 

YSARSS 

CN 

91 

91 

915C006815999 

LUBOIL  ACFT  SYN  MIL- 

FF 

3 

W807M8 

YSARSS 

DR 

100 

68 

9150009997548 

LUBRICANT  INTERLOCKI 

4 

W807M8 

YSARSS 

BX 

32 

30 

915C010355392 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

W807M8 

YSARSS 

QT 

84 

84 

915CC10355394 

LUBRICATING  OIL, GEA 

2 

W807M8 

YSARSS 

DR 

10 

10 

9150010355395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

3 

W807M8 

YSARSS 

CN 

52 

26 

9150010710749 

GREASE, AIRCRAFT  ORD 

4 

W807M8 

YSARSS 

CN 

34 

32 

9150011524118 

LUBRICATING  OIL, ENG 

1 

W807M8 

YSARSS 

CN 

717 

717 

9150011524119 

LUBRICATING  OIL, ENG 

1 

W807M8 

YSARSS 

DR 

74 

74 

9150011784725 

LUBRICATING  OIL, ENG 

1 

W807M8 

YSARSS 

QT 

4841 

4836 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

W807M8 

YSARSS 

CN 

4  97 

425 

DODAAC  :  W80AC6 

PBO  HQ  AND  OP  CO  102D  MI 
TONGDUCHON  KOREA 

BN 

CAMP  HOVEY 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

4 

W80AC6 

W807M8 

LB 

15 

15 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

4 

W80ACS 

W807M8 

LB 

10 

10 

3 4  3 90 C2  62267 1 

ELECTRODE,  WELDING' 

4 

W80AC6 

W807M8 

CO 

1 

1 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

4 

W80AC6 

W807M8 

EA 

1 

1 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W80AC6 

W81FFM 

EA 

6 

6 

A89 


Tabla  A5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DEH  2Z0  Installations 


DODAAC  :  W80AC6 

?30  HQ  AND  OP  CC  1020  MI  BN  CAMP  HOVEY 

TONGDUCHON  KOREA 


NGN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6S5C 006645685 

DRY  CLEAN  SOLVENT 

BN 

2 

W80AC6 

W807M8 

QT 

6 

6 

80300029 1 1 787 

SEALING  COMPOUND 

4 

W80AC6 

W807M8 

PT 

1 

1 

DODAAC  :  W8CAC7 

?30  A  CO  1020  MI  BN 
TONGDUCHON  KOREA 

CAMP  HOVEY 

N5N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

4 

W80AC7 

W81FFM 

EA 

9 

9 

0JDAAC  :  W80ADH 

P 30  B  CO  1020  MI  BN 
TONGDUCHON  KOREA 

CAMP  HOVEY 

N3N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W80ADH 

W81FFM 

EA 

9 

9 

6840006 646610 

DEODORANT, GENERAL  P 

Cl 

3 

W80ADH 

W807M8 

CO 

8 

8 

7930002052870 

WAX, FLOOR, WATER  EMU 

3 

W80ADH 

W807M8 

GL 

90 

90 

8010002970809 

ENAMEL 

BN 

3 

W80ADH 

W807M8 

GL 

20 

10 

8 0 1 00 C 5  98  54  58 

ENAMEL 

3 

W80ADH 

W807M8 

GL 

20 

10 

8010005985462 

ENAMEL 

3 

W80ADH 

W807M8 

GL 

20 

10 

9150010796124 

CLEANER, LUBRICANT  A 

3 

W80ADH 

W807M8 

BT 

100 

100 

A90 


Tabls  A5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DCH  2ID  Installations 


DODAAC  :  W80AFQ 

P30  SVC  SPT  CO  102D  MI  BN  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W80AFQ 

W81FFM 

EA 

16 

6 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

4 

W80AFQ 

W807M8 

CN 

1 

1 

DODAAC  :  W80PJE 

PBO 

102D  MI  BN  CEWI 

COMP  HOVEY 

KWANG  AM  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

3 

W80PJE 

W807M8 

EA 

12 

12 

9150002618317 

FLUID  POWER  TRANSMIS 

3 

W80PJE 

W807M8 

CN 

12 

12 

DODAAC  :  W80RJ0 

CO  1 

B  44TH  ENGR  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

2910006469727 

CARTRIDGE,  ENGINE  ST 

EH 

3 

W80RJ0 

WT4KDV 

EA 

4 

13 

4020C02402185 

MARLINE 

4 

W80RJ0 

WT4KDR 

CL 

1 

1 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

W80RJ0 

WT4KDV 

EA 

15 

15 

6140002501981 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

W80RJ0 

WT4J9C 

EA 

2 

2 

1 

W80RJ0 

WT4KDV 

EA 

3 

3 

Total: 

5 

5 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

W80RJ0 

WT4KDR 

EA 

28 

28 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W80RJ0 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

8040002643848 

ADHESIVE 

3 

W80RJ0 

WT4KDR 

CN 

8 

8 

A91 


Table  AS-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  W8CYRX 

4TH  CHEMICAL  CO  NBC  DEFENSE  TONGDUCHON  KOREA 


N3N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

343 90 00C 92334 

DESCLDERING  WICK 

1 

W80YRX 

WT4J8P 

SL 

1 

1 

4210007314597 

CYLINDER, COMPRESSED 

FH 

4 

W80YRX 

WT4 J8P 

EA 

28 

28 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

4 

W80YRX 

W81FFL 

EA 

12 

6 

8010001335904 

ENAMEL 

2 

W80YRX 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

W80YRX 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

4 

W80YRX 

W807M8 

GL 

1 

1 

3010002854870 

ENAMEL 

BN 

2 

W80YRX 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010005843154 

LACQUER 

2 

W80YRX 

W807M8 

PT 

5 

5 

8010005987212 

ENAMEL 

BN 

4 

W80YRX 

W807M8 

QT 

2 

2 

8010007219748 

LACQUER 

BN 

2 

W80YRX 

W807M8 

PT 

5 

5 

8C10007219749 

LACQUER 

BN 

2 

W80YRX 

W807M8 

PT 

5 

5 

9150011977693 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

W80YRX 

W807M8 

CA 

10 

10 

DODAAC  :  W81C04 

177TH  FINANCE  SPT  UNIT 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850003685233 

INHIBITOR  CORROSION 

3 

W81C04 

WT4J8N 

LB 

2 

2 

6850007534870 

DECONTAMINATING  AGE 

AX 

2 

W81C04 

WT4J8N 

CN 

2 

2 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

4 

W81C04 

WT4J8N 

PT 

24 

24 

8010008489272 

ENAMEL 

4 

W81C04 

WT4J8N 

PT 

24 

24 

8010011221969 

ENAMEL 

1 

W81C04 

WT4J8N 

QT 

2 

2 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

1 

W81C04 

WT4J8N 

KT 

3 

6 

A92 


Tabla  AS-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Xnvantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  2X0  Installations 


DODAAC  :  W81FD1 

2D  AVN  CO  T0NGDUCH0N  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

1 

W81FD1 

WT4 J8P 

KT 

5 

5 

7930001325265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

2 

W81FD1 

W807M8 

DR 

5 

5 

7930001415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

2 

W81FD1 

W807M8 

CN 

20 

20 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

1 

W81FD1 

W807M8 

KT 

4 

4 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

W81FD1 

W807M8 

PT 

10 

10 

8010005825318 

PRIMER  COATING 

1 

W81FD1 

W807M8 

GL 

13 

6 

8030000812326 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81FD1 

W807M8 

BX 

3 

3 

8C3C004  334  14  5 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81FD1 

W807M8 

RO 

3 

3 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81FD1 

W807M8 

CN 

15 

15 

8030005975367 

ANTISEIZE  COMPOUND 

3 

W81FD1 

W807M8 

CN 

50 

30 

8030007534599 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81FD1 

W807M8 

KT 

10 

10 

8030008918358 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81FD1 

W807M8 

BT 

4 

4 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81FD1 

W807M8 

CN 

10 

10 

8030010411596 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81FD1 

W807M8 

CN 

21 

21 

8040007019546 

ADHESIVE 

4 

W81FD1 

W807M8 

KT 

31 

31 

DODAAC  :  W81FD3 

801  ST  MI  DET 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W81FD3 

W81FFM 

EA 

13 

13 

A93 


Tibia  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Mata rial  Invantory  by  Raquaatlng  DODAAC 
£ or  DEH  2ID  Inatallatlona 


DODAAC  :  W81FD4 

HHC  AVN  BDE  2D  INF  DIV  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

2 

W81FD4 

W807M8 

PT 

10 

10 

8010007219744 

LACQUER 

BN 

2 

W81FD4 

W807M8 

PT 

20 

20 

8010012180856 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

3 

W81FD4 

W807M8 

KT 

2 

2 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

W81FD4 

W807M8 

GL 

2 

2 

DODAAC  :  W81FD6 

2D  INF  DIV  BAND 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210010887560 

EXTINGUISHER, FIRE,  V 

FH 

3 

W81FD6 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W81FD6 

W81FFH 

EA 

1 

1 

8010005843148 

LACQUER 

1 

K81FD6 

W807M8 

PT 

12 

12 

8010005843150 

LACQUER 

1 

W81FD6 

W807M8 

PT 

12 

12 

8010005843154 

LACQUER 

1 

W81FD6 

W807M8 

PT 

12 

12 

8010005843155 

00000000000000000000 

00 

1 

W81FD6 

W807M8 

00 

12 

12 

8010006169144 

ENAMEL 

EH 

1 

W81FD6 

W807M8 

PT 

12 

12 

DODAAC  :  W81FD7 

705TH  MI  DET 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W81FD7 

W81FFM 

EA 

13 

13 

A94 


Table  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Barazdoua  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2 ZD  Installations 


DODAAC  :  W81FT0 

AVN  UNIT  MAINT  CO  D  166TH  AVN  TONGDUCHON  KOREA 


N  SN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL 

AGENT  FX 

2 

W81FT0 

W81FFK 

EA 

3 

3 

DODAAC  :  W81FTU 

HHC  166TH  CBT  AVN  BN  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439007528728 

FLUX, SOLDERING 

BN 

1 

W81FTU 

WT4 J8P 

GL 

24 

12 

4220005436693 

CARTRIDGE, CARBON  DI 

EG 

4 

W81FTU 

W807M8 

EA 

100 

102 

5610001417838 

COATING  COMPOUND,  NO 

2 

W81FTU 

W807M8 

GL 

4 

4 

5610006410427 

COATING  COMPOUND, NO 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

10 

5 

5970009982800 

INSULATING  COMPOUND 

BN 

1 

W81FTU 

WT4J8P 

KT 

4 

4 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

4 

W81FTU 

W807M8 

BG 

4 

4 

7930009353794 

POLISH, PLASTIC 

3 

W81FTU 

W807M8 

BX 

1 

1 

7930009856911 

DETERGENT  GENERAL  PU 

1 

W81FTU 

W807M8 

CN 

9 

9 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

18 

18 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

W81FTU 

W807M8 

GL 

12 

12 

8010001817568 

REMOVER, PAINT 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

3 

3 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

W81FTU 

W807M8 

PT 

204 

174 

8010002972111 

ENAMEL 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

12 

6 

8010004825671 

POLYURETHANE  COATIN 

BN 

4 

W81FTU 

W807M8 

KT 

6 

6 

8010005152208 

PRIMER  COATING 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

72 

42 

80100052724  14 

PAINT, OIL 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

12 

6 

8010005825318 

PRIMER  COATING 

2 

W81FTU 

W807M8 

GL 

4 

1 

A95 


Tabls  A5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invuntory  by  Rsqussting  DODAAC 
for  DEH  210  Installations 


DODAAC  :  W81FTU 

HHC  166TH  CBT  AVN  BN  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenci, 

ature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3010007219744 

LACQUER 

BN 

2 

W81FTU 

W807M8 

PT 

12 

12 

8010009057133 

ENAMEL 

1 

W81FTU 

W807M8 

QT 

12 

12 

8010011239278 

ENAMEL 

1 

W81FTU 

W807M8 

CN 

1 

1 

8030000625866 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

W81FTU 

W807M8 

GL 

4 

4 

8030000812330 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

BT 

17 

17 

80300C0812J36 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

BT 

12 

12 

8030000812339 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

BX 

1 

1 

8030001742597 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

6 

6 

8C30002312345 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

15 

8 

8030002441297 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W81FTU 

W807M8 

GL 

10 

5 

8030002851570 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

W81FTU 

W807M8 

CN 

78 

39 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

W81FTU 

W807M8 

CN 

46 

46 

8030005755985 

COATING 

COMPOUND, ME 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

6 

6 

8030005997753 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

TU 

4 

4 

8030006169191 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

13 

13 

8030006644019 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

PT 

6 

6 

8030006644968 

PUTTY 

1 

W81FTU 

W807M8 

CN 

14 

7 

8030007534597 

SEALING 

COMPOUND 

4 

W81FTU 

W807M8 

KT 

12 

12 

8030007534599 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

10 

14 

8030007535008 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

CA 

24 

24 

8030007614040 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

50 

25 

8030007794699 

COATING 

KIT, ALUMINU 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

5 

5 

A96 


TaJbl*  A5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEB  2ZD  Installation* 


DODAAC  :  W81FTU 

HHC  166TH  CBT  AVN  BN  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

803  C'  0  9002  3  7 1 

PRIMER, SEALING  COMP 

1 

W81FTU 

W807M8 

BT 

13 

13 

803000938X947 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W81FTU 

W807M8 

CN 

32 

32 

803C0096524  37 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81FTU 

W807M8 

RO 

4 

4 

8030010411596 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

W81FTU 

W807M8 

CN 

30 

30 

804 CC00 618303 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

6 

6 

8040001449774 

ADHESIVE 

4 

W81FTU 

W807M8 

CA 

24 

24 

8040001450019 

ADHESIVE 

4 

W81FTU 

W807M8 

KT 

4 

4 

8040001450530 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

6 

6 

8040001487183 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

8 

8 

8040001520017 

ADHESIVE 

3 

W81FTU 

WT4J8P 

KT 

7 

7 

8040002254548 

ADHESIVE  SEALANT 

4 

W81FTU 

W807M8 

KT 

24 

24 

8040002512312 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

TU 

6 

6 

8040002643848 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

CN 

3 

3 

8040002904301 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

QT 

6 

6 

8040003907959 

ADHESIVE 

BN 

1 

W81FTU 

W807M8 

QT 

2 

2 

8040004637042 

ADHESIVE 

4 

W81FTU 

W807M8 

KT 

3 

3 

8040006640439 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

PT 

8 

8 

8040007386429 

CEMENT, EPOXY, ALUMIN 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

3 

3 

8040008284936 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

7 

7 

8040008326173 

ADHESIVE 

4 

W81FTU 

W807M8 

TU 

3 

3 

8040008339563 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

15 

15 

8040009023371 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

46 

46 

A97 


Tabla  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DZH  2ID  Installations 


DODAAC  :  W81FTU 

HHC  166TH  C8T  AVN  BN  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040009419984 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

12 

12 

804C009432502 

PRIMER  CLEANING 

1 

W81FTU 

W807M8 

PT 

6 

6 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

4 

W81FTU 

WT4J8P 

KT 

37 

37 

8040011022098 

ADHESIVE 

1 

W81FTU 

W807M8 

KT 

12 

12 

9030006187216 

PLASTIC  SHT-PSA-CEL 

2 

W81FTU 

WR07M8 

RO 

40 

20 

9330006841823 

PLASTIC  SHT-CELULSE 

2 

W81FTU 

W807M8 

SH 

1 

1 

DODAAC  :  W81FUG 

E  TRP  5TH  SQDN  17TH  CAV 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

666501  '.055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W81FUG 

W81FFM 

EA 

1 

1 

8030006169191 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81FUG 

W807M8 

KT 

5 

5 

8C30C0'1232746 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81FUG 

W807M8 

KT 

5 

5 

DODAAC  :  W81FUH 

LRS  DET  CAV  SQDN  102D  MI 

BN 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4220005436693 

CARTRIDGE, CARBON  DI 

EG 

3 

W81FUH 

W807M8 

EA 

47 

48 

5965008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

4 

W81FUH 

W81FFM 

EA 

6 

6 

A98 


Tabls  A5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  W81GBG 

509TH  AG  CO  PERS  SVC  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665000178903 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-2 

1 

W81GBG 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

7930009907391 

DETERGENT  LAUNDRY 

3 

W81GBG 

W807M8 

DR 

7 

7 

DODAAC  :  W81JR1 

24TH  CHEMICAL  CO  SMOKE  GEN 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210007314597 

CYLINDER, COMPRESSED 

FH 

4 

W81JR1 

WT4J8P 

EA 

24 

24 

DODAAC  :  W81KC3 

C  CO  302D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

624C010043107 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

W81KC3 

WT4J8P 

EA 

24 

30 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

W91KC3 

W807M8 

EA 

48 

48 

6830004958614 

DUSTER  ASSEMBLY 

EG 

I 

W81KC3 

WT4J8P 

EA 

4 

4 

8010011239278 

ENAMEL 

I 

W81KC3 

W807M8 

CN 

2 

2 

8030000095023 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81KC3 

WT4J8P 

KT 

1 

1 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W81KC3 

W807M8 

PT 

2 

2 

A99 


Table  X5-o  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2 ZD  Installations 


DODAAC  :  WT4F65 

AUG  2D  INF  DIV  HKC  TONGDUCHON  KOREA 


\  SN’ 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011C55623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

3 

WT4F65 

WT4J8N 

EA 

7 

7 

DODAAC  :  WT4F66 

C  CO  MED  7C2D  SPT  3N  DIV 

MED  S 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6505001150000 

COLLODION  FLEXIBLE  U 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

12 

12 

6505001 325181 

OXYGEN  USP  99%  CYLIN 

3 

WT4F66 

W25MWY 

EA 

225 

225 

6505001352881 

CHARCOAL  ACTIVATED  U 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

312 

312 

65050C1 538480 

HYDROGEN  PEROXIDE  TO 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

113 

113 

650 5002 617256 

ISOPROPYL  ALCOHOL  US 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

113 

113 

65C5C02617257 

BENZOIN  TINCTURE  COM 

3 

WT4F66 

W2SMWY 

CN 

113 

113 

6505002998279 

LINDANE  CREAM  USP  1M 

3 

WT4F66 

W25MWY 

TU 

672 

672 

6505002999672 

SILVER  NITRATE  APPLI 

3 

WT4F66 

W25MWY 

CO 

108 

108 

6505009269197 

IPECAC  SYRUP  USP  7% 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

204 

204 

6505011212336 

SUNSCREEN  PREPARATIO 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

173 

173 

6810001375000 

POTASSIUM  PHOSPHATE 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

15 

15 

63100C7534780 

ACETONE  ACS  LIQUID  1 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

12 

12 

6810007534786 

HYDROCHLORIC  ACID  AC 

FC 

3 

WT4F66 

YYAA 

PT 

1 

1 

6810007534787 

XYLENE  ACS  LIQUID  16 

3 

WT4F66 

W25MWY 

BT 

12 

12 

A100 


Tabla  X5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Haquasting  DODAAC 
for  DZH  2 ID  Installations 


DCDAAC  :  WT4J70 

20  MP  CO  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Hat 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

68103 02646618 

SOD  1 CM  BICARBONATE  T 

3 

WT4J70 

WT4J8P 

LB 

25 

48 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

4 

WT4J70 

W807M8 

BX 

1 

1 

804000 1429193 

ADHESIVE 

4 

WT4J70 

W807M8 

BX 

10 

10 

8040001658614 

ADHESIVE 

4 

WT4J70 

W837M8 

QT 

10 

10 

8  04  C  OC 538 153  5 

ADHESIVE 

4 

WT4J70 

W807M8 

KT 

10 

10 

9160002531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

4 

WT* J70 

W807M8 

CK 

1 

1 

DODAAC  :  WT4J72 

122D  SC  3N 

TO’ 

GDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

3 

WT4J72 

WT4J8P 

LB 

6 

6 

5960006791791 

ELECT  TUBE 

AY 

1 

WT4J72 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

DODAAC  :  WT4J73 

2D  BDE  CD  INF  DIV  HHC 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

685C010078073 

CLEANING  CONCENTRAT 

4 

WT4J73 

W807M8 

BT 

4 

4 

7930002981947 

WAX  GP-SOLVENT-PASTE 

BN 

d. 

WT4J73 

W807M8 

CN 

4 

4 

C010005152487 

LACQUER 

4 

WT4J73 

W807M8 

PT 

4 

4 

8030001489833 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4J73 

W807M8 

BX 

4 

4 

8040008430802 

ADHESIVE 

2 

WT4J73 

W807M8 

KT 

2 

2 

9150011977693 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

WT4J73 

W807M8 

CA 

36 

36 

A101 


Table  A5-c  (Cont'd) 

FT  90  Harardoua  Material.  Inventory  by  Requesting  DO’jAAC 
for  DEH  2 ID  Inatallationa 


DODAAC  :  NT4J7P 

1ST  BCE  2D  INF  DIV  HHC  TONGDUCHON  KOREA 


NSS 

Xoner^c.ar  ure 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030002472524 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4T7R 

W307M8 

TU 

20 

20 

803  0CC2523391 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4J7R 

W807M8 

TU 

4 

4 

9:50000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

4 

WT4J7R 

W807M8 

CN 

1 

1 

OCDAAC  ■  W71 

2D 

T7v 

INF  l,IV  HHC 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomer.c  1  at  u  re 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

FCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4J7Y 

WT4 J8P 

EA 

65 

65 

6140010316879 

BATTERY, STORAGE 

GA 

4 

WT4J7Y 

WT4J8T 

EA 

4 

4 

6750001538911 

DEVELOPER 

3 

WT4J7Y 

W807M8 

PG 

10 

12 

67 5000344b 133 

SOLUTION 

3 

WT4J7Y 

W807M8 

PT 

32 

36 

6750005774624 

STOP  BATH, PKOTOGRAP 

3 

WT4J7Y 

W807M8 

PT 

5 

12 

6750006199946 

BATH  FIX 

CC 

3 

WT4J7Y 

W807M8 

KT 

5 

12 

6750008171364 

DEVELOPER 

3 

WT4J7Y 

W807M8 

PG 

10 

10 

6  7-500  1 1  242587 

AMMONIUM  HYDROXIDE, 

AX 

1 

WT4 J7Y 

W807M8 

GL 

10 

10 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

1 

WT4J7Y 

W807M8 

QT 

14 

14 

93400 C2 62 5767 

REPAIR  KIT  TENTAGE: 

BN 

4 

WT4J7Y 

W81FFH 

EA 

2 

2 

A102 


Table  A5-o  (Cont'd) 

S*Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  2 ID  Installations 


OODAAC  :  WT4J8H 

HHC  2D  INF  DIV  MMC  DISCOM  PBO 


TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000510489 

TRUCK  WRECKER:  5  TON 

4 

WT4J8H 

W81FFL 

EA 

1 

1 

4210002027858 

EXT  FIRE  C02  15  LB 

FH 

4 

WT4J8H 

W807M8 

EA 

15 

15 

6140C1C316882 

BATTERY, STORAGE 

AX 

3 

WT4J8H 

WT4 J8P 

EA 

1 

1 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

3 

WT4J8H 

W807M8 

BX 

25 

25 

6850002246656 

CLEANING  COMP  RIFLE 

4 

WT4 J8H 

WS07M8 

BT 

200 

200 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

3 

WT4J8H 

W807M8 

CO 

25 

25 

8010001817568 

REMOVER, PAINT 

3 

WT4J8H 

W807M8 

GL 

200 

100 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

3 

WT4J8H 

W807M8 

CN 

120 

120 

8010012297541 

POLYURETHANE.  COATIN 

4 

WT4J8H 

W807M8 

GL 

1940 

970 

8030002460931 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4J8H 

W807M8 

TU 

10 

10 

9150011977693 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

WT4J8H 

W807M8 

CA 

20 

25 

DODAAC  :  WT4J8K 

2D  AVN  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002559935 

FLUX, SOLDERING 

2 

WT4J8K 

WT4J8L 

LB 

3 

3 

6135008351023 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4J8K 

WT4J8L 

EA 

12 

12 

6850012143682 

DESICCANT, ACTIVATED 

2 

WT4J8K 

W807M8 

CN 

2 

2 

939000 1 655988 

TAPE, REFLECTIVE 

1 

WT4J8K 

WT4J8L 

RO 

1 

1 

A103 


Table  X5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
£ or  DEH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  WT4J8L 

C  CO  AVIM  2D  AVN  REGT  ASL  KOSANDONG  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

ROST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

1630011149530 

INSULATOR, PISTON, BR 

2 

WT4J8L 

YSARSS 

EA 

29 

30 

2925004441186 

EXCITER  ASSEMBLY, IG 

4 

WT4J8L 

YSARSS 

EA 

4 

4 

6140010461116 

BATTERY, STORAGE 

4 

WT4J8L 

YSARSS 

EA 

5 

5 

6220001591762 

LIGHT, NAVIGATIONAL, 

2 

WT4J8L 

WT4 J8L 

EA 

1 

1 

2 

WT4J8L 

YSARSS 

EA 

7 

7 

Total : 

8 

8 

6 60 5005518187 

COMPASS, MAGNETIC, MOU 

4 

WT4J8L 

YSARSS 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  WT4J8P 

702D  COMBAT  SPT  BN  STK  REC  ACC 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

51 

51 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

3 

WT4J8P 

YYSARS 

CN 

94 

94 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

CN 

91 

91 

Total : 

185 

185 

3439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

3 

WT4J8P 

YYSARS 

LB 

6 

6 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

LB 

10 

10 

' 

Total: 

16 

16 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

3 

WT4J8P 

Y00000 

LB 

8 

8 

3439008039498 

ELECTRODE, WELDING 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

SL 

101 

101 

4730009686129 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

4 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

60 

50 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

KT 

75 

75 

5  93CC06  5  5 1 5 13 

SWITCH 

AY 

2 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

89 

70 

3930006551514 

SWITCH 

AY 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

65 

65 

5930006551515 

SWITCH 

AY 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

38 

38 

A104 


Tabla  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Harardoua  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DKB  2 ZD  Inatallationa 


DODAAC  :  WT4J8P 

702D  COMBAT  SPT  BN  STK  REC  ACC  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

593C006551582 

SWITCH, TOGGLE 

AY 

4 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

12 

12 

6135000738939 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

835 

835 

6135002996918 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

46 

46 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

11941 

0271 

6135009260827 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

75 

55 

6135009352532 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

32 

32 

6135009352533 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

57 

57 

6135009352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

PG 

7912 

7912 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

PG 

543 

543 

6135009613603 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

659 

659 

6135010342239 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

3945 

3945 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

13746 

2309 

1 

WT4J8P 

WT4J8P 

EA 

201 

201 

Total : 

13947 

12510 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4J8P 

YSARSS 

PG 

366 

366 

6135010882708 

BATTERY, DRY 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

4901 

4800 

6135010946536 

BATTERY  (1)  NONRECH 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

10 

10 

6140008816887 

BATTERY, STORAGE 

AX 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

PG 

29 

29 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

2 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

176 

176 

6140010316882 

BATTERY, STORAGE 

AX 

4 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

88 

88 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

35 

35 

6140010633918 

BATTERY, STORAGE 

3 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

313 

280 

6260002704060 

MANTLE, GASOLINE  LAN 

AY 

4 

WT4J8P 

YSARSS 

CO 

390 

390 

A105 


Table  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  OSH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  WT4J8P 

702D  COMBAT  SPT  BN  STK  REC  ACC  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6830004  958614 

DUSTER  ASSEMBLY 

EG 

4 

WT4J8P 

YSARSS 

EA 

93 

93 

6850008807616 

SILICONE  COMPOUND 

3 

WT4J8P 

Y00000 

TU 

13 

13 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

1 

WT4J8P 

YSARSS 

KT 

185 

185 

DODAAC  ;  WT4R44 

ACCT  OFF  DFE  2D  INF  DIV 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439001634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

4 

WT4R44 

Y00000 

LB 

88 

88 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

1 

WT4R44 

Y00000 

EA 

440 

440 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

3 

WT4R44 

Y00000 

LB 

143 

155 

3439002476921 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

1 

WT4R44 

Y00000 

LB 

39 

39 

3439002554568 

FLUX,  SOLDERING (  LIQ 

AX 

3 

WT4R44 

Y00000 

LB 

6 

3 

3439002554580 

FLUX,  WELDING <  POWDE 

JJ 

3 

WT4R44 

Y00000 

LB 

3 

3 

3439CC2622648 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

3 

WT4R44 

Y00000 

LB 

318 

244 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4R44 

Y00000 

LB 

790 

750 

4210002027858 

EXT  FIRE  C02  15  LB 

FH 

1 

WT4R44 

Y00000 

EA 

10 

10 

4210002030341 

EXTINGUISHER  FIRE  CA 

FH 

2 

WT4R44 

Y00000 

EA 

1 

1 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4R44 

Y00000 

EA 

96 

96 

4210009651115 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

4 

WT4R44 

Y00000 

EA 

36 

36 

56100023 30020 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4R44 

Y00000 

DR 

40 

20 

5610002744148 

FILLER, EXPANSION  JO 

4 

WT4R44 

Y00000 

BD 

1008 

754 

5610007714684 

ASPHALT, PETROLEUM 

3 

WT4R44 

Y00000 

CN 

221 

221 

A106 


Tabla  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Mata rial  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  WT4R44 

ACCT  OFF  DFE  2D  INF  DIV  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

614C0101 90687 

BATTERY, STORAGE 

GA 

4 

WT4R44 

Y00000 

EA 

2 

2 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

4 

WT4R44 

Y00000 

SE 

135 

135 

6240000996764 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4R44 

Y00000 

EA 

505 

428 

624  0C0  5  5 1 30  98 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4R44 

Y00000 

EA 

531 

468 

6240007583367 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

2 

WT4R44 

Y00000 

EA 

27 

29 

6240010043107 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

WT4R44 

Y00000 

EA 

22680 

4160 

6240010809620 

LAMP, SODIUM 

1 

WT4R44 

Y00000 

EA 

570 

416 

6810002331715 

SODIUM  CARBONATE  TEC 

3 

WT4R44 

Y00000 

DR 

470 

470 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

4 

WT4R44 

Y00000 

BG 

300 

300 

6840004025411 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CG 

3 

WT4R44 

Y00000 

CN 

2 

2 

6840007823925 

INSECTICIDE  DIAZINON 

CH 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

48 

48 

6840009327297 

INSECTICIDE  CARBARYL 

Cl 

2 

WT4R44 

Y00000 

BX 

8 

8 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

1 

WT4R44 

Y00000 

CN 

240 

240 

6840010876672 

INSECTICIDE, FICAM 

Cl 

1 

WT4R44 

Y00000 

LB 

3 

3 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

1 

WT4R44 

Y00000 

BG 

50 

50 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4R44 

Y00000 

BX 

2 

2 

8010000555100 

PAINT, LATEX 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

352 

352 

8010001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

32 

16 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

176 

176 

8010001660746 

STAIN 

BN 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

16 

16 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4R44 

Y00000 

GL 

674 

575 

8010002466443 

TURPENTINE 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL  • 

200 

124 

A107 


Table  X5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
Tor  DEB  2 ZD  Installations 


DODAAC  :  WT4R44 

ACCT  OFF  DFE  2D  INF  DIV  TONGDUCHON  KOREA 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002812074 

STAIN 

BN 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010002812075 

STAIN 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

16 

16 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010002867731 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

20 

20 

801GC02867737 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4R44 

Y0 0000 

GL 

696 

696 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4R44 

Y00000 

QT 

36 

36 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4R44 

Y00000 

GL 

56 

56 

8010002904049 

PAINT, 0 IL 

BN 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

28 

28 

8010C02 970555 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

240 

240 

8010002970563 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4R44 

Y00000 

GL 

8 

8 

80100C2970570 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

16 

16 

8010002970584 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

1172 

1062 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

188 

188 

8010002970589 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4R44 

YOOOOO 

CN 

100 

20 

8010002970590 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

260 

212 

8010002970591 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

104 

104 

8010002970800 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

16 

16 

8010002970809 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

8 

8 

8010002970811 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

52 

52 

8010002972100 

ENAMEL 

2 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

120 

120 

8010002972116 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

140 

140 

8010002972122 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

16 

16 

AI08 


Table  X5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  OOOAAC 
for  DZH  2 ZD  Installations 


DODAAC  :  WT4R44 

ACCT  OFF  DFE  2D  INF  DIV  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002982287 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

40 

40 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

132 

132 

8010002983862 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4R44 

Y00000 

GL 

36 

36 

8010004338962 

PAINT, LATEX 

4 

WT4R44 

Y00000 

CN 

4 

4 

801C005272050 

ENAMEL 

2 

WT4R44 

Y00000 

GL 

296 

296 

8010005273198 

ENAMEL 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

168 

168 

8010005774130 

ENAMEL 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

188 

140 

801C005843353 

PAINT, LATEX 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

102 

102 

8010005985464 

ENAMEL 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

224 

224 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

3 

WT4R44 

Y00000 

GL 

4800 

2960 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

4 

WT4R44 

Y00000 

GL 

828 

828 

8010005985738 

PAINT, LATEX 

3 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

712 

620 

8010005986581 

PIGMENT, PAINT 

PRODU 

1 

WT4R44 

Y00000 

QT 

10 

10 

8010005989750 

PIGMENT, PAINT 

PRODU 

2 

WT4R44 

YOOOOO 

QT 

40 

20 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

248 

248 

8010006647465 

VARNISH, OIL 

BN 

3 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

4 

4 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

128 

128 

8010008238012 

PAINT  OIL 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

176 

176 

8010009002938 

PAINT, TRAFFIC 

1 

WT4R44 

YOOOOO 

CN 

24 

24 

8010009018085 

PAINT, LATEX 

3 

WT4R44 

YOOOOO 

CN 

77 

77 

8010011157984 

ENAMEL 

2 

WT4R44 

YOOOOO 

GL 

24 

24 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4R4  4 

YOOOOO 

TU 

138 

138 

A109 


Tabls  A5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  210  Installation* 


DODAAC  :  WT4R44 

ACCT  OFF  DFE  2D  INF  DIV  TONGDUCHON  KOREA 


ns>; 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

80300C8893535 

TAPE, ANTISEIZING 

4 

WT4R44 

Y00000 

EA 

3480 

2680 

8040C02254548 

ADHESIVE  SEALANT 

3 

WT4R44 

Y00000 

KT 

92 

92 

8040002738705 

ADHESIVE 

1 

WT4R44 

Y00000 

GL 

1120 

760 

DODAAC  :  WT4TW2 

B  CO  302D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6830004958614 

DUSTER  ASSEMBLY 

EG 

2 

WT4TW2 

WT4 J8P 

EA 

8 

8 

6310011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

1 

WT4TW2 

W807M8 

EA 

104 

104 

8010005272414 

PAINT, OIL 

3 

WT4TW2 

W807M8 

GL 

20 

20 

8010012180856 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

4 

WT4TW2 

W807M8 

KT 

3 

3 

803000C095023 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4TW2 

W807M8 

KT 

2 

2 

915C012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

3 

WT4TW2 

W807M8 

CN 

6 

6 

DODAAC  :  WT4TWX 

SSSC  305TH  S  AND  S  CO 
TONGDUCHON  KOREA 

CAMP  MOBILE 

NSN 

Nomenclature  • 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

3 

WT4TWX 

WT4KDR 

LB 

8 

8 

7930000681669 

DETERGENT, GENERAL  P 

3 

WT4TWX 

WT4KDR 

CO 

14 

7 

A110 


Table  A5-c  (Cont'd) 

FT 90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DSH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  WT4WR2 

PR  C  CO  MED  702D  SPT  BN  PB  ACC  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5820002237433 

RADIO. SET:  AN/VRC-46 

3 

WT4WR2 

WT4J8N 

EA 

1 

1 

684C006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4WR2 

W807M8 

QT 

120 

60 

684C011837244 

INSECTICIDE, ELY  BAI 

4 

WT4WR2 

W807M8 

CN 

10 

10 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

1 

WT4WR2 

W807M8 

00 

150 

150 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WR2 

W807M8 

BX 

3 

3 

DODAAC  :  WT4WR3 

CO  A  S  AND  S  702D  SPT  BN 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4WR3 

W807M8 

BX 

150 

150 

626C0 10744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4WR3 

W8C7M8 

BX 

150 

150 

6810002709984 

SODIUM  BI SULFATE, AN 

EE 

3 

WT4WR3 

W807M8 

DR 

1 

1 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4WR3 

W807M8 

QT 

3  92 

292 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

3 

WT4WR3 

W807M8 

EA 

30 

30 

7930001325265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

4 

WT4WR3 

W807M8 

DR 

6 

6 

793C002050442 

00000000000000000000 

00 

1 

.  WT4WR3 

W807M8 

00 

240 

240 

8010005272414 

PAINT, OIL 

3 

WT4WR3 

W807M8 

GL 

4 

4 

8010005843150 

LACQUER 

2 

WT4WR3 

W807M8 

PT 

24 

24 

8040002643848 

ADHESIVE 

3 

WT4WR3 

W807M8 

CN 

4 

4 

9150010796124 

CLEANER, LUBRICANT  A 

2 

WT4WR3 

W807M8 

BT 

1000 

1000 

Alll 


Table  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DKH  210  Installations 


DODAAC  :  WT4WR4 

B  CO  TMT  702D  SPT  BN  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2  9 1 C0064  69727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

4 

WT4WR4 

W807M8 

EA 

236 

138 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4WR4 

W807M8 

BX 

210 

210 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4WR4 

W807M8 

BX 

410 

210 

6840C06877904 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4WR4 

W807M8 

QT 

3080 

1180 

793C002050442 

00000000000000000000 

00 

1 

WT4WR4 

W807M8 

00 

500 

500 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

2 

WT4WR4 

W807M8 

BG 

3 

3 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4WR4 

W807M8 

BX 

33 

33 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4WR4 

W807M8 

PT 

100 

50 

DODAAC  :  WT4WR6 

HHD  2D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

1 

WT4WR6 

WT4J8P 

EA 

10 

10 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

4 

WT4WR6 

W81FFL 

EA 

2 

2 

9150000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4WR6 

W807M8 

CN 

3 

3 

DODAAC  :  WT4WR9 

C  TRP  5  1 7TH  CAV 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

WT4WR9 

W807M8 

PT 

9 

9 

8030005975367 

ANTISEIZE  COMPOUND 

4 

WT4WR9 

W807M8 

CN 

2 

2 

8C30006644968 

PUTTY 

4 

WT4WR9 

W807M8 

CN 

1 

1 

A112 


Table  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2ID  Installations 


DODAAC  :  WT4WR9 

C  TRP  5  17TH  CAV  TONGDUCHON  KOREA 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040008779872 

ADHESIVE 

3 

WT4WR9 

W807M8 

KT 

2 

2 

DODAAC  :  WT4WRT 

A  CO  20  ENGR 

TONGDUCHON  KOREA 

MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4020002402185 

MARLINE 

2 

WT4WRT 

W807M8 

CL 

10 

10 

681C002929625 

1,1, i-TRICHLOROETHAN 

CH 

1 

WT4WRT 

W807M8 

QT 

1 

1 

8840005843129 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4WRT 

W807M8 

GL 

30 

30 

684  C0068  7  7904 

DISINFECTANT  DETERG 

4 

WT4WRT 

W807M8 

QT 

24 

24 

6850005987311 

LEAK  PREVENTIVE  COMP 

4 

WT4WRT 

W807M8 

CN 

4 

4 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

4 

WT4WRT 

W807M8 

PT 

10 

10 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

3 

WT4WRT 

W807M8 

EA 

200 

200 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

2 

WT4WRT 

W807M8 

BX 

5 

5 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

2 

WT4WRT 

W807M8 

EA 

30 

30 

91 6C002 531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

1 

WT4WRT 

W807M8 

CK 

1 

1 

DODAAC  :  WT4WRV 

C  CO  2D  ENGR 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4020002402185 

MARLINE 

1 

WT4WRV 

W807M8 

CL 

10 

10 

4730000459835 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

3 

WT4WRV 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

WT4WRV 

WT4J8N 

EA 

5 

5 

A113 


Taubla  A5-e  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Mata rial  Inventory  by  Ra questing  DODAAC 
for  DEH  2 ZD  Installations 


DODAAC  :  WC4WRX 

HHC  2D  ENGR  TONGDUCHON  KOREA 


Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

473C000459835 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

1 

WT4WRX 

WT4 J8P 

EA 

4 

4 

533C0C4792847 

GASKET 

BN 

2 

WT4WRX 

WT4 J8P 

EA 

8 

8 

6 14001031 6881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

3 

WT4WRX 

WT4 J8P 

EA 

2 

2 

6  8  3  0  0  C  4  958614 

DUSTER  ASSEM3LY 

EG 

3 

WT4WRX 

WT4 J8P 

EA 

1 

1 

6  8  4  0  0  0  6  8  7  7  9  C  4 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4WRX 

W807M8 

QT 

48 

48 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4WRX 

W807M8 

CN 

3 

3 

6850005987311 

LEAK  PREVENTIVE  COMP 

2 

WT4WRX 

W807M8 

CN 

4 

4 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

WT4WRX 

W807M8 

PT 

48 

48 

6850009733122 

CLEANER  ELECTRIC  CON 

4 

WT4WRX 

W807M8 

CN 

20 

20 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

4 

WT4WRX 

W807M8 

QT 

1 

1 

7930002050442 

OOOCOCCOOOOOOOOOOOOO 

00 

1 

WT4WRX 

W807M8 

00 

96 

96 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

3 

WT4WRX 

W807M8 

GL 

2 

2 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WRX 

W807M8 

BX 

2 

2 

8010001429273 

REMOVER, PAINT 

AX 

2 

WT4WRX 

W807M8 

PT 

2 

2 

8030002472524 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WRX 

W807M8 

TU 

10 

10 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WRX 

W807M8 

TU 

10 

10 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

4 

WT4WRX 

W807M8 

EA 

6 

6 

8040001450450 

ADHESIVE 

3 

WT4WRX 

W807M8 

TU 

20 

20 

8040002629005 

ADHESIVE 

3 

WT4WRX 

W807M8 

GL 

65 

20 

8040008339563 

ADHESIVE 

4 

WT4WRX 

W807M8 

KT 

5 

5 

8040008510211 

ADHESIVE 

2 

WT4WRX 

W807M8 

KT 

14 

14 

9150009268963 

LUBRICANT  COLLOIDAL 

2 

WT4WRX 

WT4 J8P 

BT 

8 

8 

AIM 


Table  A5-c  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2ID  Installations 


DODAAC  :  WT4WRX 

HHC  2D  ENGR  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

□nit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

WT4WRX 

W807M8 

CA 

25 

25 

DODAAC  :  WT4WRZ 

H.4D  302D  SPT  BN 


TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Coae 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

3 

WT4WRZ 

W81FFL 

EA 

3 

3 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

2 

WT4WRZ 

W81FFL 

SE 

1 

1 

DODAAC  :  WT4WS5 

A  CO  2D  BN  50 3D  INF  KWANG  AM  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL 

AGENT  FX 

1 

WT4WS5 

W81FFH 

EA 

4 

4 

DODAAC  :  WT4WS6 

B  CO  2D  BN  50 3D  INF  KWANG  AM  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Ur  it 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL 

AGENT  FX 

1 

WT4WS6 

W81FFH 

EA 

4 

4 

A115 


T«bl«  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardoua  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DEH  2ID  Installation* 


DODAAC  :  WT4WS7 

C  CO  2D  3N  5C3D  INF  KWANG  AM  KOREA 


nsn 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DCDAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6  6  ti  ^  0  1 1  3  d  5  6  2  3 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WS7 

W81FFH 

EA 

4 

4 

3040002643848 

ADHES I VE 

1 

WT4WS7 

W807M8 

CN 

2 

2 

3  1  6  0  ,,02531  173 

BEESWAX  TECHNIC'.’,  2 

1 

WT4WS7 

W807M8 

CK 

1 

1 

r  :v  .>  A  A  -  !  W  ;  4  WS8 

CSC  2D  BN  5C3D  INF 

KWANG  AM  : 

KOREA 

NON 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

626C01C744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4WS8 

W807M8 

BX 

50 

50 

6  u  6  «  C  1  10  5  5623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WS8 

W81FFH 

EA 

2 

2 

•o  o  4  0  0  C  6  3  7  7  9  0  4 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4WS8 

W807M8 

QT 

176 

88 

7 330309265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WS8 

W807M8 

BX 

4 

4 

80:^000793764 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4WS8 

W807M8 

PT 

10 

5 

5010005843150 

LACQUER 

1 

WT4WS8 

W807M8 

PT 

5 

5 

DODAAC  :  WT4WS9 

HHC  2D  BN  5C3D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6 7g001C 7 44229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4WS9 

W807M8 

BX 

1000 

500 

6  6  6  5  C  1  10  5  5623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WS9 

W81FFH 

EA 

1 

1 

684C006377904 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4WS9 

W807M8 

QT 

192 

192 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

WT4WS9 

W807M8 

PT 

200 

80 

’  9  3  0  C  0  2  0  5  0  4  4  2 

00000000000000000000 

00 

1 

WT4WS9 

W807M8 

00 

480 

•80 

A 1 1  6 


Table  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Repeating  DODAAC 
for  DZH  2 ZD  Installations 


DODAAC  :  WT4WS9 

HHC  2D  BN  503D  INF  KWANG  AM  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7 93CQ 09265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WS9 

W807M8 

BX 

5 

5 

8010C02867737 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

300 

300 

8010002970584 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

200 

200 

8010002970590 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

40 

40 

8010002970591 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

10Q 

50 

801CC02 972116 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

300 

300 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

140 

70 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

200 

200 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

200 

200 

8010005985738 

PAINT, LATEX 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

200 

200 

8010008238012 

PAINT  OIL 

1 

WT4WS9 

W807M8 

GL 

300 

300 

DODAAC  :  WT4WSA 

D  TRP  5  17TH  CAV 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WSA 

W81FFM 

EA 

2 

2 

A117 


Tabla  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
fox  D2H  2ID  Installations 


DODAAC  :  WT4WSP 

A  BTRY  1ST  BN  15TH  FA  TONGDUCHON  KOREA 


N3N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

62600 1074  4229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

WT4WSP 

W807M8 

BX 

30 

30 

80100CC675437 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4WSP 

W807M8 

PT 

130 

101 

8  0 1 000C8224  39 

EPOXY  COATING  KIT 

3 

WT4WSP 

W807M8 

KT 

12 

12 

8010001335901 

LACQUER 

EH 

2 

WT4WSP 

W807M8 

PT 

130 

101 

8010002614160 

TURPENTINE 

BN 

1 

WT4WSP 

W807M8 

QT 

20 

20 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

WT4WSP 

W807M8 

GL 

3 

3 

8040002643848 

ADHESIVE 

3 

WT4WSP 

W807M8 

CN 

16 

16 

DODAAC  :  WT4WSQ 

B  BTRY  1ST  BN  15TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

473000C459769 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

2 

WT4WSQ 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4WSQ 

W807M8 

CN 

12 

12 

8010005843150 

LACQUER 

4 

WT4WSQ 

W807M8 

PT 

40 

20 

DODAAC  :  WT4WSR 

C  BTRY  1ST  BN  15TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

4 

WT4WSR 

W81FFM 

EA 

16 

16 

6135002952619 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4WSR 

WT4J8P 

EA 

20 

20 

6135004613590 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4WSR 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

6810002270410 

ISOPROPYL  ALCOHOL  AC 

BN 

4 

WT4WSR 

W807M8 

GL 

1 

1 

A118 


Table  AS-e  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  210  Installations 


DODAAC  :  WT4WSR 

C  BTRY  1ST  BN  15TH  FA  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840005843129 

DISINFECTANT  DETERG 

3 

WT4WSR 

W807M8 

GL 

30 

30 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4WSR 

W807M8 

CN 

144 

144 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

4 

WT4WSR 

W807M8 

BX 

1 

1 

7510004697910 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

1 

WT4WSR 

W807M8 

PT 

12 

12 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

3 

WT4WSR 

W807M8 

00 

75 

75 

7930006646910 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

3 

WT4WSR 

W807M8 

BX 

10 

10 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

3 

WT4WSR 

W807M8 

BX 

10 

10 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

WT4WSR 

W807M8 

GL 

10 

5 

803C006561426 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4WSR 

W807M8 

PT 

1 

1 

DODAAC  :  WT4WSS 

SVC  BTRY  1ST  BN  15TH  FA 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

4 

WT4WSS 

W81FFM 

EA 

2 

2 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

4 

WT4WSS 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

3 

WT4WSS 

W807M8 

EA 

30 

30 

3439001886986 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

1 

WT4WSS 

W807M8 

SL 

10 

10 

3439002622648 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

1 

WT4WSS 

W807M8 

LB 

100 

100 

3439002622653 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

1 

WT4WSS 

W807M8 

LB 

100 

100 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING ( 

1 

WT4WSS 

W807M8 

LB 

100 

100 

7930002498036 

DETERGENT-GP-WTR  SOL 

3 

WT4WSS 

W807M8 

CO 

2 

2 

9150008238047 

GREASE  GENERAL  PURPO 

3 

WT4WSS 

W807M8 

CN 

20 

20 

A119 


Takla  X5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raguaating  DODAAC 
for  DEH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  WT4WST 

HH3  1ST  BN  1 5TH  FA  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6310002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

3 

WT4WST 

W807M8 

BX 

4 

3 

7930002526797 

DETERGENT-LNDRY-PWDR 

3 

WT4WST 

W807M8 

BG 

1 

1 

7930002981947 

WAX  GP-SOLVENT-PASTE 

BN 

3 

WT4WST 

W807M8 

CN 

6 

6 

8C1000 1412952 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WST 

W807M8 

PT 

200 

100 

8010005843150 

LACQUER 

2 

WT4WST 

W807M3 

PT 

300 

100 

DODAAC  :  WT4WSU 

A  CO  1ST  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

WT4WSU 

W81FFH 

EA 

1 

1 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WSU 

W81FFH 

EA 

8 

4 

7930002981947 

WAX  GP-SOLVENT-PASTE 

BN 

3 

WT4WSU 

W807M8 

CN 

6 

6 

DODAAC  :  WT4WSV 

B  CO  1ST  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WSV 

W81FFH 

EA 

8 

4 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

WT4WSV 

W807M8 

CN 

10 

10 

A120 


Table  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  WT4WSW 

C  CO  1ST  BN  503D  INF  KWANG  AM  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WSW 

W81FFH 

EA 

4 

4 

DODAAC  :  WT4WSX 

CSC  1ST  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

4 

WT4WSX 

W807M8 

BX 

150 

150 

66650110556 23 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WSX 

W81FFH 

EA 

2 

2 

6840010676674 

INSECTICIDE,D-PHENO 

EG 

4 

WT4WSX 

W807M8 

CN 

200 

200 

8040008510211 

ADHESIVE 

1 

WT4WSX 

WT4J8P 

KT 

10 

10 

DODAAC  :  WT4WSY 

HHC  1ST  BN  503D  INF 

KWANG  AM  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5820004022263 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

3 

WT4WSY 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

5965008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

3 

WT4WSY 

W81FFH 

EA 

13 

13 

6135004613590 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4WSY 

WT4J8P 

EA 

40 

40 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WSY 

W81FFH 

EA 

12 

6 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

3 

WT4WSY 

W807M8 

BX 

2 

3 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4WSY 

W807M8 

CN 

75 

75 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

1 

WT4WSY 

W807M8 

QT 

4 

4 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

WT4WSY 

W807M8 

CA 

66 

75 

A12 1 


Table  A5-o  (Cont'd) 

TO90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  210  Installations 


DODAAC  :  WT4WT7 

B  BTRY  5TH  BN  5TH  ADA  MOTOR  PO  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4WT7 

W807M8 

BX 

1 

1 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4WT7 

W807M8 

PT 

10 

10 

8030010540740 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4WT7 

W807M8 

BT 

3 

3 

9150009490323 

LU3  OIL  SEM  RIAPD-68 

2 

WT4WT7 

W807M8 

TU 

10 

10 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

WT4WT7 

W807M8 

CN 

47 

48 

DODAAC  :  WT4WTA 

A  CO  1  72  ARMOR 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

2 

WT4WTA 

W81FFG 

EA 

8 

8 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

4 

WT4WTA 

W807M8 

BX 

100 

100 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

4 

WT4WTA 

W807M8 

QT 

120 

120 

7930003577386 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4WTA 

W807M8 

BT 

180 

180 

8040006644318 

ADHESIVE 

2 

WT4WTA 

W807M8 

PT 

5 

5 

DODAAC  :  WT4WTB 

B  CO  1  72  ARMOR 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature, 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

4 

WT4WTB 

W807M8 

EA 

5 

5 

7930009353794 

POLISH, PLASTIC 

2 

WT4WTB 

W807M8 

BX 

1 

1 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WTB 

W807M8 

PT 

6 

6 

8010007219744 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WTB 

W807M8 

PT 

6 

6 

A122 


Table  A5-e  (Cont'd) 

r 5f90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Requesting  DODAAC 
for  DBH  2 ZD  Installations 


DGDAAC  :  WT4WTB 

3  CO  1  72  ARMOR  POSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010007219746 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WTB 

W807M8 

PT 

12 

12 

DODAAC  :  WT4WTD 

D  CO  1  72  ARMOR 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

WT4WTD 

W807M8 

BX 

5 

5 

6830002920137 

ACETYLENE, 

TECHNICAL 

FQ 

1 

WT4WTD 

W807M8 

CY 

1 

1 

6840005843129 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4WTD 

W807M8 

GL 

100 

50 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

1 

WT4WTD 

W807M8 

EA 

150 

150 

7930002667128 

WAX, GENERAL  PURPOSE 

2 

WT4WTD 

W807M8 

LB 

25 

25 

8040005152250 

ADHESIVE 

1 

WT4WTD 

W807M8 

QT 

4 

4 

DODAAC  :  WT4WTE 

HHC  1  72  ARMOR 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

3 

WT4WTE 

W807M8 

LB 

100 

100 

3439002622648 

ELECTRODE, 

WELDING ( 

3 

WT4WTE 

W807M8 

LB 

100 

100 

3439002622652 

ELECTRODE, 

WELDING ( 

3 

WT4WTE 

W807M8 

LB 

100 

100 

3439002622653 

ELECTRODE, 

WELDING ( 

3 

WT4WTE 

W807M8 

LB 

100 

100 

3439002622669 

ELECTRODE, 

WELDING ( 

3 

WT4WTE 

W807M8 

LB 

100 

100 

3439002622670 

ELECTRODE, 

WELD ING ( 

3 

WT4WTE 

W807M8 

LB 

100 

100 

3439002674787 

ELECTRODE, 

WELDING' 

3 

WT4WTE 

WT4J8P 

LB 

100 

100 

A123 


Tabla  X5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DEH  210  Installations 


DODAAC  :  WT4WTE 

HHC  1  72  ARMOR  POSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2  4  3  9CC  528  90  64 

ELECTRODE,  WELL l NG ( 

3 

WT4WTE 

WT4 J8P 

LB 

10 

10 

4210002027858 

EXT  FIRE  C02  15  LB 

FH 

1 

WT4WTE 

W807M8 

EA 

24 

24 

6810002863783 

BATTERY  WATER 

4 

WT4WTE 

W807M8 

BX 

16 

16 

6810002979540 

BATTERY  WATER 

3 

WT4WTE 

W807M8 

BT 

3 

2 

6840CC5843129 

DISINFECTANT  DETERG 

4 

WT4WTE 

W807M8 

GL 

300 

100 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

3 

WT4WTE 

W807M8 

QT 

384 

228 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

3 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

24 

24 

6850002271887 

CLEANING  COMPOUND  1 

BN 

1 

WT4WTE 

W807M8 

QT 

9 

9 

6850006645685 

DRY  CLEAN  SOLVENT 

BN 

1 

WT4WTE 

W807M8 

QT 

546 

477 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

3 

WT4WTE 

W807M8 

PT 

618 

234 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

2 

WT4WTE 

W807M8 

EA 

80 

80 

7360001874757 

ACCESSORY  OUTFIT  GAS 

2 

WT4WTE 

W81FFH 

OT 

16 

8 

7930001415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

3 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

15 

15 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

3 

WT4WTE 

W807M8 

00 

100 

100 

■7930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

3 

WT4WTE 

W807M8 

DR 

11 

11 

7930005262919 

DETERGENT  GENERAL  PU 

3 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

5 

5 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

3 

WT4WTE 

W807M8 

BX 

22 

22 

8010006169144 

ENAMEL 

EH 

4 

WT4WTE 

W807M8 

PT 

60 

60 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

3 

WT4WTE 

W807M8 

PT 

24 

24 

8030005975367 

ANTISEIZE  COMPOUND 

3 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

40 

20 

8030006646146 

ANTISEIZE  COMPOUND 

1 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

23 

23 

8030008813933 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4WTE 

W807M8 

KT 

4 

4 

A124 


Tabla  A5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEB  2ID  Installation* 


DODAAC  :  WT4WTE 

HHC  1  72  ARMOR  POSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4WTE 

W807M8 

PT 

12 

12 

8040006644318 

ADHESIVE 

1 

WT4WTE 

W807M8 

PT 

6 

6 

8040008430802 

ADHESIVE 

2 

WT4WTE 

W807M8 

KT 

974 

487 

8040008779872 

ADHESIVE 

1 

WT4WTE 

W807M8 

KT 

400 

400 

8040008807332 

ADHESIVE 

3 

WT4WTE 

W807M8 

KT 

200 

200 

9150002575370 

GREASE  GRAPHITE  1  LB 

1 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

6 

6 

9150002698255 

GREASE  PNEUMATIC  SYS 

1 

WT4WTE 

W807M8 

CN 

5 

5 

DODAAC  :  WT4WTF 

A  CO  122D  S1G 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

4 

WT4WTF 

WT4J8P 

EA 

16 

16 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

3 

WT4WTF 

WT4J8P 

CN 

1 

1 

3439005283882 

BRAZING  ALLOY, SILVE 

3 

WT4WTF 

W807M8 

TO 

16 

16 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

3 

WT4WTF 

WT4J8P 

LB 

2 

2 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

4 

WT4WTF 

W81FFM 

EA 

18 

18 

6605001515337 

COMPASS  MAGNETIC  UNM 

AY 

4 

WT4WTF 

W81FFM 

EA 

5 

5 

8030002460931 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4WTF 

W807M8 

TU 

1 

1 

A125 


Table  A5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  WT4WTG 

B  CO  122D  SIG  POSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

4 

WT4WTG 

WT4J8P 

EA 

8 

8 

6605001515337 

COMPASS  MAGNETIC 

UNM 

AY 

2 

WT4WTG 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

6350009733122 

CLEANER  ELECTRIC 

CON 

4 

WT4WTG 

W807M8 

CN 

1 

1 

8040002643848 

ADHESIVE 

2 

WT4WTG 

W8Q7M8 

CN 

7 

7 

DODAAC  :  WT4WTH 

C  CO  122D  SIG 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3040008658991 

ADHESIVE 

4 

WT4WTH 

W807M8 

KT 

2 

2 

915C002345197 

LUB  OIL  VV-L-751 

MS 

4 

WT4WTH 

W807M8 

CN 

4 

4 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE 

& 

4 

WT4WTH 

W807M8 

CA 

24 

25 

DODAAC  :  WT4WTJ 

HHC  122D  SIG 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

2 

WT4WTJ 

W807M8 

LB 

1 

1 

68500C0035295 

CLEANING  AND  LUBRIC 

2 

WT4WTJ 

W807M8 

CN 

24 

24 

801C001  118004 

ENAMEL 

2 

WT4WTJ 

W807M8 

GL 

10 

10 

8010005152487 

LACQUER 

2 

WT4WTJ 

W807M8 

PT 

4 

4 

8030002460931 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WTJ 

W807M8 

TU 

4 

4 

A12  6 


Tafcla  X5-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invan to ry  by  Raqtiasting  OOOAAC 
for  DEH  2ID  Installations 


DODAAC  :  WT4WTK 

D  CO  LT  MAINT  702D  SPT  BN  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002554571 

FLUX,  SOLDERING (  PAS 

3 

WT4WTK 

W807M8 

CN 

1 

1 

421C005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

4 

WT4WTK 

W81FFL 

EA 

1 

1 

6240001522987 

LAMP, FLUORESCENT 

4 

WT4WTK 

WT4 J8P 

EA 

32 

32 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4WTK 

W807M8 

TU 

1 

1 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

WT4WTK 

W807M8 

CA 

20 

25 

DODAAC  :  WT4WTL 

A  CO  2D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

WT4WTL 

W81FFL 

EA 

3 

3 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

1 

WT4WTL 

W807M8 

EA 

1 

6 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

4 

WT4WTL 

W807M8 

EA 

3 

3 

5610001417838 

COATING  COMPOUND, NO 

2 

WT4WTL 

W807M8 

GL 

6 

6 

5965008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

2 

WT4WTL 

W81FFL 

EA 

5 

5 

6810002817453 

MERCURY  ACS  1  LB  BT 

AX 

1 

_  WT4WTL 

W807M8 

BT 

2 

2 

6810008556160 

ISOPROPLY  ALCOHOL  AC 

FS 

1 

WT4WTL 

W807M8 

CN 

4 

4 

7360001874757 

ACCESSORY  OUTFIT  GAS 

4 

WT4WTL 

W81FFL 

OT 

4 

4 

8010000793758 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4WTL 

W807M8 

PT 

19 

19 

8010011625578 

POLYURETHANE  COAT IN 

1 

WT4WTL 

W807M8 

KT 

1 

1 

A127 


Table  X5-c  (Cont'd) 

ITS 0  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DKH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  W74WTQ 

E  CO  HV  MAINT  702D  SPT  BN  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

at 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

343 9CC2 444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

4 

WT4WTQ 

W807M8 

LB 

20 

20 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

LB 

25 

25 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

3 

WT4WTQ 

WT4J8P 

CN 

1 

1 

343 90C2 622671 

ELECTRODE,  WELDING' 

4 

WT4WTQ 

W807M8 

CO 

75 

75 

3439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

3 

WT4WTQ 

WT4 J8P 

LB 

4 

4 

3439009040814 

WELDING  POWDER  METOV 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

BT 

1 

1 

6850006640355 

ISOLATING  PASTE  NONT 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

GL 

1 

1 

6850C0695  9268 

CARBURIZING  COMPOUN 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

CN 

1 

1 

7930001705467 

SOAP, SADDLE 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

LB 

1 

1 

8010C0 160 6911 

SHELLAC, CUT 

BN 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

QT 

1 

1 

8010002629171 

FILLER, WOOD, PLASTIC 

BN 

3 

WT4WTQ 

WT4J8P 

CN 

2 

2 

8010005151596 

ENAMEL 

4 

WT4WTQ 

W807M8 

QT 

1 

1 

8010005273202 

ENAMEL 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

QT 

1 

1 

8030002911787 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

PT 

2 

2 

8040002572568 

CANADA  BALSAM 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

BX 

1 

1 

8040002629002 

ADHESIVE 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

CN 

1 

1 

9040002643848 

ADHESIVE 

4 

WT4WTQ 

W807M8 

CN 

8 

8 

9160002531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

CK 

1 

1 

9160002638757 

TALLOW, INEDIBLE 

3 

WT4WTQ 

W807M8 

CN 

2 

6 

A128 


Tabla  X5-o  (Cont'd) 

J*Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DEH  2ZD  Znstallationa 


DODAAC  :  .-:T4WTR 

N  CO  MSL  SPT  702D  SPT  BN  CL  IX  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

1 

WT4WTR 

W807M8 

EA 

7 

6 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

4 

WT4WTR 

W807M8 

BX 

2 

3 

6810005798431 

TOLUENE  TECHNICAL  1 

BN 

4 

WT4WTR 

W807M8 

QT 

1 

1 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WTR 

W807M8 

KT 

5 

5 

8030009056818 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WTR 

W807M8 

BX 

13 

13 

8040002643848 

ADHESIVE 

3 

WT4WTR 

W807M8 

CN 

2 

2 

9150002618146 

LUB  OIL  GP  W-L-820 

BN 

4 

WT4WTR 

W807M8 

02 

1 

1 

9150011045227 

LUBRICATING  OIL,W£A 

4 

WT4WTR 

W807M3 

QT 

6 

6 

9160002531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

3 

WT4WTR 

W807M8 

CK 

1 

1 

DODAAC  :  WT4WTT 

A  CO  5TH  BN  20TH  INF 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RORT 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

4 

WT4WTT 

W807M8 

BX 

160 

160 

6910011011 768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

2 

WT4WTT 

W807M8 

EA 

102 

102 

8010005843150 

LACQUER 

4 

WT4WTT 

WSO^MR 

PT 

4 

4 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

3 

WT4WT 

W807M8 

CN 

7 

7 

8040002643848 

ADHESIVE 

2 

WT4WTT 

W807M8 

CN 

8 

8 

8040008339563 

ADHESIVE 

2 

WT4WTT 

W807M8 

KT 

10 

10 

A129 


Table  A5-c  (Cont ' d) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2ID  Installations 


A  T  4  fi  1  U 

a  CO  5TH  BN  20TH  INF  POSAN  KOREA 


N5N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6  3.  :c : .  01 17  63 

TRAINING  AID, SKIN  D 

4 

WT4WTU 

W807M8 

EA 

130 

130 

801C009357064 

LACQUER 

3 

WT4WTU 

W807M8 

PT 

10 

10 

903CCC2812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

3 

WT4WTU 

W807M8 

CN 

2 

2 

DODAAC  :  WT4WTV 

c  cc 

)  5TH  3N  20TH  INF 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Kaz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

626C01C 744229 

LIGHT, CHEMILUMI NESC 

3 

WT4WTV 

W807M8 

BX 

200 

200 

’9310C2247901 

SOAP, LAUNDRY 

3 

WT4WTV 

W807M8 

DR 

7 

7 

’9300032627'- 19 

DETERGENT  GENERAL  PU 

3 

WT4WTV 

W807M8 

CN 

10 

10 

9010006644761 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WTV 

W807M8 

GL 

12 

12 

8030009056818 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WTV 

W807M8 

BX 

20 

20 

DODAAC  :  WT4WTW 

E  CC 

i  5TH  3N  20TH  INF 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

62600  1074  4229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4WTW 

W807M8 

BX 

200 

200 

80 1000 1335 901 

LACQUER 

EH 

1 

WT4WTW 

W807M8 

PT 

36 

36 

80 100 06169144 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4WTW 

W807M8 

PT 

36 

oC 

8010007021053 

LACQUER 

1 

WT4WTW 

W807M8 

PT 

36 

36 

80100C9357064 

LACQUER 

1 

WT4WTW 

W807M8 

PT 

3  6 

36 

8010009368366 

LACQUER 

1 

WT4WTW 

K807M8 

PT 

36 

36 

AI30 


Table  A5-c  (Cont ' d) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  2ID  Installations 


DODAAC  :  WT4WTW 

E  CO  5TH  8N  20TH  INF  POSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

801CG09368369 

LACQUER 

1 

WT4WTW 

W807M8 

PT 

36 

36 

DODAAC  :  WT4WTX 

HHC  5TH  BN  20TH  INF 

POSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY {  W 

3 

WT4WTX 

WT4J8P 

LB 

1 

1 

684C006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4WTX 

WS07M8 

QT 

48 

48 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

1 

WT4WTX 

W807M8 

JR 

10 

10 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

4 

WT4WTX 

W807M8 

BG 

5 

5 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

2 

WT4WTX 

W807M8 

CN 

10 

10 

8030006561426 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4WTX 

W807M8 

PT 

12 

12 

9140002426751 

KEROSINE 

BN 

3 

WT4WTX 

W807M8 

DR 

4 

4 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

WT4WTX 

W807M8 

CN 

36 

24 

9330006187216 

PLASTIC  SHT-PSA-CEL 

2 

WT4WTX 

W807M8 

RO 

40 

20 

DODAAC  :  WT4XBS 

E  CO  HV  MAINT  702D  SPT  BN 

t  DS 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

2 

WT4XBS 

W807M8 

EA 

2 

6 

2 

WT4XBS 

WT4J8P 

EA 

1 

6 

Total : 

3 

12 

3439001654186 

ELECTRODE, WELDING 

2 

WT4XBS 

WT4J8P 

CN 

10 

10 

3439002554572 

FLUX,  BRAZING (  POWDE 

2 

WT4XBS 

WT4J8P 

LB 

10 

10 

A131 


Tabl*  A5-o  (Cont'd) 

j*Y90  flaurdoui  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  WTJXB^  7Q2D  gpT  ^  Dg  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002554576 

FLUX, WELDING 

2 

WT4XBS 

WT4 J8P 

LB 

2 

2 

3439002554580 

FLUX,  WELDING (  POWDE 

JJ 

1 

WT4XBS 

WT4J8P 

LB 

4 

4 

3439002622653 

ELECTRODE,  WELDING ( 

3 

WT4XBS 

W807M8 

LB 

40 

50 

3439002 622670 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

1 

WT4XBS 

W807M8 

LB 

10 

10 

3439009224555 

SOLDER, TIN  ALLOY 

1 

WT4XBS 

WT4J8P 

LB 

3 

3 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE,  D 

FH 

3 

WT4XBS 

W807M8 

EA 

30 

30 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

1 

WT4XBS 

WT4J8P 

KT 

6 

6 

6810007542813 

TRICHLOROETHYLENE,  T 

2 

WT4XBS 

WT4J8P 

PT 

12 

24 

6850007535000 

CLEANING  COMPOUND  HI 

AX 

3 

WT4XBS 

W807M8 

CN 

10 

10 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

4 

WT4XBS 

W807M8 

BG 

180 

180 

7930006343935 

SOAP  LNDRY-CHIP-WO  R 

4 

WT4XBS 

W807M8 

DR 

15 

15 

8010000675434 

PRIMER  COATING 

2 

WT4XBS 

WT4J8P 

PT 

48 

48 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

252 

126 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

3 

WT4XBS 

W807M8 

GL 

5 

5 

8010001661667 

LACQUER 

BN 

1 

WT4XBS 

W807M8 

GL 

4 

4 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

3 

WT4XBS 

W807M8 

GL 

22 

11 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

4 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

104 

88 

8010002970590 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4XBS 

W807M8 

GL 

4 

4 

8010005273192 

PAINT, OIL 

2 

WT4XBS 

WT4J8P 

GL 

48 

48 

801C005843150 

LACQUER 

1 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

120 

120 

8010005985462 

ENAMEL 

1 

WT4XBS 

WT4J8P 

GL 

4 

4 

8010005985464 

ENAMEL 

1 

WT4XBS 

WT4J8P 

GL 

8 

20 

A132 


Table  A5-c  (Coat'd) 

FY90  Basardous  Material  Inventory  by  Requesting  OOOAAC 
for  DEB  2 ZD  Installations 


DODAAC  :  WT4XBS 

E  CO  HV  MAINT  702D  SPT  BN  DS  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005985936 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

60 

60 

8010006169144 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

120 

120 

8010007219749 

LACQUER 

BN 

1 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

61 

61 

8010008465117 

ENAMEL 

2 

WT4XBS 

W807M8 

PT 

150 

99 

8010009003648 

PAINT, TRAFFIC 

1 

WT4XBS 

WT4J8P 

CN 

2 

2 

8010009003650 

PAINT, TRAFFIC 

1 

WT4XBS 

W807M8 

CN 

2 

2 

8010009262133 

FILLER, DENT, METAL  S 

2 

WT4XBS 

W807M8 

KT 

2 

2 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

2 

WT4XBS 

W807M8 

KT 

28 

28 

8030002472524 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4XBS 

W807M8 

TO 

139 

139 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4XBS 

W807M8 

TU 

34 

34 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

4 

WT4XBS 

W807M8 

CN 

367 

367 

8030006646146 

ANTISEIZE  COMPOUND 

3 

WT4XBS 

W807M8 

CN 

2 

2 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

WT4XBS 

W807M8 

EA 

20 

20 

8040001450450 

ADHESIVE 

4 

WT4XBS 

W807M8 

TU 

100 

50 

8040002758100 

ADHESIVE 

4 

WT4XBS 

W807M8 

GL 

43 

24 

8040008430802 

ADHESIVE 

1 

WT4XBS 

W807M8 

KT 

12 

12 

9160002531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

2 

WT4XBS 

W807M8 

CK 

10 

10 

A133 


Tabl*  A5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquastin?  DODAAC 
for  OSH  2ZD  Installations 


DODAAC  :  WT4XBW 

D  CO  LT  MAI NT  702D  SPT  BN  DS  TONCDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

2 

WT4XBW 

WT4J8P 

EA 

4 

4 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

2 

WT4XBW 

W807M8 

CN 

10 

10 

3439002554571 

FLUX,  SOLDERING (  PAS 

4 

WT4XBW 

WT4J8P 

CN 

7 

7 

3439005283882 

BRAZING  ALLOY, SILVE 

2 

WT4XBW 

W807M8 

TO 

4 

4 

3439008539276 

BRAZING  ALLOY, SILVE 

1 

WT4XBW 

WT4J8P 

TO 

10 

10 

5930006551582 

SWITCH, TOGGLE 

AY 

4 

WT4XBW 

WT4 J8P 

EA 

1 

1 

5970005830401 

INSULATING  VARNISH, 

BN 

4 

WT4XBW 

WT4J8P 

QT 

13 

13 

6240001522987 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

WT4XBW 

WT4J8P 

EA 

26 

30 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

3 

WT4XBW 

W807M8 

GL 

2 

2 

8030000812338 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4XBW 

W807M8 

BT 

38 

38 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4XBW 

W807M8 

TU 

2 

2 

8040002254548 

ADHESIVE  SEALANT 

1 

WT4XBW 

W807M8 

KT 

3 

3 

8040C02708150 

ADHESIVE 

2 

WT4XBW 

W807M8 

TU 

2 

2 

8040006560929 

ADHESIVE 

4 

WT4XBW 

WT4J8P 

GL 

4 

4 

8040007283088 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4XBW 

W807M8 

KT 

3 

3 

9 1 50C 10  527  5  62 

LUBRICATING  OIL, AIR 

BN 

2 

WT4XBW 

W807M8 

GL 

1 

1 
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Tabla  A5-o  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 
for  OEH  210  Installations 


DODAAC  :  WT4XVC 

DEPUTY  CDR  INSTL  PBO  2D  INF  DI  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

3 

WT4XVC 

W807M8 

BX 

2 

3 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

2 

WT4XVC 

W807M8 

KT 

127 

59 

DODAAC  :  WT4XZ1 

2  72  ARMOR  BN  HHC  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

3 

WT4XZ1 

W81FFG 

EA 

16 

16 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

3 

WT4XZ1 

W807M8 

EA 

1 

1 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

4 

WT4XZ1 

WT4J8P 

EA 

70 

70 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

4 

WT4XZ1 

W807M8 

BX 

50 

50 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

WT4XZ1 

W807M8 

BX 

1 

3 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4XZ1 

W807M8 

QT 

24 

24 

6840008106396 

DISINFECTANT  FOOD  SV 

4 

WT4XZ1 

W807M8 

BX 

20 

20 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4XZ1 

W807M8 

CN 

40 

40 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

4 

WT4XZ1 

W807M8 

PT 

24 

24 

6850010393841 

DEICING-DEFROSTING 

1 

WT4XZ1 

W807M8 

DR 

1 

1 

7360001874757 

ACCESSORY  OUTFIT  GAS 

4 

WT4XZ1 

W81FFG 

OT 

2 

2 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4XZ1 

W807M8 

BX 

15 

15 

8030006646146 

ANTISEIZE  COMPOUND 

2 

WT4XZ1 

W807M8 

CN 

3 

3 

8040008430802 

ADHESIVE 

4 

WT4XZ1 

W807M8 

KT 

1650 

4  50 

8340002625767 

REPAIR  KIT  TENTAGE: 

BN 

3 

WT4XZ1 

W807M8 

EA 

5 

5 
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Table  A5-e  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  2 ID  Installations 


DODAAC  :  WT4XZ6 

2  72  ARMOR  3N  CO  A  TONGDUCHON  KOREA 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

4 

WT4XZ6 

W807M8 

EA 

4 

4 

8010005843148 

LACQUER 

3 

WT4XZ6 

W807M8 

PT 

10 

10 

8010005843150 

LACQUER 

3 

WT4XZ6 

W807M8 

PT 

20 

20 

8010005843154 

LACQUER 

3 

WT4XZ6 

W807M8 

PT 

20 

20 

8010C05843155 

OOOOOOOCOOOOOOOOOOOO 

00 

3 

WT4XZ6 

W807M8 

00 

20 

20 

8C 100 06169144 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4XZ6 

W807M8 

PT 

20 

20 

DODAAC  :  WT4XZ7 

2  72  ARMOR  BN  CO  B 

TONGDUCHON  KOREA 

MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

1 

WT4XZ7 

W807M8 

EA 

75 

75 

8010000810809 

ENAMEL 

1 

WT4XZ7 

W807M8 

QT 

1 

1 

DODAAC  :  WT4XZ8 

2  72  ARMOR  BN  CO  C 

TONGDUCHON  KORgA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

4 

WT4XZ8 

W807M8 

EA 

5 

5 

6810002812762 

METHYL  ETHYL  KEYTONE 

FX 

3 

WT4XZ8 

W807M8 

CN 

27 

27 

6830010384517 

REFILL  GAS, DUSTER 

EG 

4 

WT4XZ8 

W807M8 

CN 

10 

10 

8040002643848 

ADHESIVE 

2 

WT4XZ8 

W807M8 

CN 

8 

8 
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Table  A5-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  2ID  Installations 


DODAAC  :  WT4XZ9 

2  72  ARMOR  BN  CO  D 


TONGDUCHON  KOREA 


NSN 


Nomenclature 


6830010384517  REFILL  GAS, DUSTER 


Haz  Qt  RQST  RCVN  Unit  RQSTD  DLVRD 
Code  DODAAC  DODAAC  Total  Total 

EG  4  WT4XZ9  W807M8  CN  20  20 
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Table  A6-a 

NSNs  Identified  in  the  DfflO  Hazardous  Materiel  Inventory 
for  DZH  Weatern  Corridor  Installations 


2320000509006 

2320000771616 

2320 000771617 

2320009260873 

3439001459132 

3439001634347 

3439001886982 

3439001886986 

3439002042555 

3439002383077 

3439002444540 

3439002460565 

3439002554572 

3439002554580 

3439002622648 

3439002622649 

3439002622652 

3439002622653' 

3439002622669 

3439002622670 

3439002622671 

3439002674787 

3439005420531 

3439005554629 

3439006402351 

3439010075494 

4020002402185 

4130008600042 

4210002027858 

4210002575343 

4210005558837 

4210006249597 

4210007529343 

4210008892491 

4210009651115 

4210010874989 

4210010887560 

4210010890875 

4730000459769 

4730000459833 

4730000459835 

4730002786335 

5330002222468 

5610001417838 

5610002364946 

5610002744148 

5640007223276 

5815002248129 

5820002237548 

5820004022263 


5965008762375 

5975010177380 

6135002669762 

6135009352582 

6135009352587 

6135010363495 

6230002833237 

6240005513098 

6240010043107 

6260010744229 

6260010744230 

6605001515337 

6645009523767 

6665011055623 

6665011139530 

6675006413610 

6685008897444 

6810001844796 

6810002331715 

6810002411143 

6810002424770 

6810002646618 

6810005798431 

6810007534990 

6810007542813 

6810007634397 

6810010701847 

6830002645913 

6830002904377 

6830005436623 

6830005843041 

6830006560815 

6840000894664 

6840004025411 

6840006877904 

6840007823925 

6840009327297 

6840010672137 

6840010676674 

6840010876672 

6840011040780 

6840011800167 

6840011837244 

6840012103392 

6850000014193 

6850002246656 

6850002646574 

6850002705526 

6850003685233 

6850005080076 


6850005987311 

6850007534998 

6850007542671 

6850008526569 

6850009262275 

6850009733122 

6850009739091 

6850010114937 

6850010393842 

6850011843182 

6850011847453 

6910011011768 

7360001874757 

7930000681669 

7930001325265 

7930001415888 

7930001775243 

7930002050442 

7930002052871 

7930002052874 

7930002247901 

7930002498036 

7930002691272 

7930002829699 

7930003577386 

7930006342785 

7930006647483 

7930009265280 

7930009291220 

7930009856945 

7930010739870 

7930011455797 

8010000555181 

8010000793752 

8010001117938 

8010001412950 

8010001412952 

8010001429273 

8010001605787 

8010001605800 

8010001605852 

8010001615718 

8010001617419 

8010001617425 

8010001658560 

8010001660746 

8010001806274 

8010002257961 

8010002422089 

8010002466443 


8010002812074 

8010002867727 

8010002867731 

8010002867737 

8010002869072 

8010002921127 

8010002970547 

8010002970555 

8010002970561 

8010002970568 

8010002970570 

8010002970583 

8010002970584 

8010002970585 

8010002970593 

8010002972005 

8010002972116 

8010002982287 

8010002982292 

8010002983859 

8010005272050 

8010005273198 

8010005825382 

8010005843150 

8010005843329 

8010005843353 

8010005977862 

8010005985462 

8010005985464 

8010005985733 

8010005985737 

8010005985740 

8010005985927 

8010006167486 

8010006644761  . 

8010006647656 

8010007219746 

8010007219749 

8010007534549 

8010007542610 

8010007828047 

8010008152692 

8010008238012 

8010008489272 

8010009003648 

8010009011705 

8010009262133 

8010009262135 

8010009323354 

8010009368366 
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Table  A6-a  (Cont'd) 

USKa  Identified  in  the  nr 90  Hazardoue  Material  Inventory 
for  DEB  Noatom  Corridor  Inatallationa 


8010009368369 

8010009368370 

8010010606461 

8010011239278 

8030000574109 

8030000812335 

8030000812338 

8030001489833 

8030002312353 

8030002472524 

8030002523391 

8030002812346 

8030002812726 

8030002911787 

8030005468637 

8030006169191 

8030007232746 

8030008893535 

8030009996313 

8030010777674 

8030011717628 

8040001178510 

8040001429193 

8040001450450 

8040002254548 

8040002629002 

8040002629028 

8040002643848 

8040002708150 

8040002738705 

8040002738708 

8040002738717 

8040006644134 

8040007283088 

8040007644424 

8040008326173 

8040008339563 

8040008430802 

8040008658991 

8040008779872 

8040009386860 

8040009419984 

8040009447292 

8040011022098 

8405001983747 

9150001199291 

9150002575370 

9150002617091 

9150005437220 

9150008237905 


9150008345608 

9150009351017 

9150009490323 

9150009857247 

9150009857248 

9150010151542 

9150010955512 

9150012602534 

9160002531173 

9330006187216 

Total  NSN  No.  =  260 
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Tabla  A6-b 

TY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  NSH 
for  DEH  Waatam  Corridor  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320C00509C06 

TRUCK  VAN:  EXPANS IBL 

1 

W81KC4 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

232C000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

1 

W81KC4 

W81FFJ 

EA 

6 

6 

1 

W81KC5 

W81FFJ 

EA 

3 

3 

1 

WT4WT2 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

1 

WT4WTM 

W81FFJ 

EA 

5 

3 

1 

WT4WUK 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

Total : 

16 

14 

2320000771617 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

W81FUE 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

2 

W81KC5 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

Total : 

2 

2 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

1 

W81FUE 

W81FFJ 

EA 

3 

3 

1 

W81KC5 

W81FFJ 

EA 

2 

2 

1 

WT4WTM 

W81FFJ 

EA 

10 

10 

Total : 

15 

15 

3439001459132 

FLUX, SOLDERING 

AX 

2 

W80MTK 

Y00 000 

PT 

10 

10 

3439001634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

1 

W80MTK 

YSE311 

LB 

50 

50 

1 

W80MTK 

YW7K1A 

LB 

1600 

1050 

Total : 

1650 

1100 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

2 

W80MTK 

YUR618 

EA 

300 

300 

2 

W80MTK 

YW7B3B 

EA 

116 

116 

Total: 

416 

416 

3439001886986 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

SL 

28 

6 

3439002042555 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

1 

W80MTK 

Y00000 

LB 

30 

30 

1 

W80MTK 

YW7N4G 

LB 

120 

120 

1 

W80MTK 

YW7W4D 

LB 

20 

20 

Total : 

170 

170 

3439002383077 

BRAZING  ALLOY,  SILVE 

2 

WT4XBP 

WT4J8P 

TO 

2 

2 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

4 

W80MTK 

YW7W1A 

LB 

30 

30 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

2 

W80MTK 

YW7W7G 

LB 

50 

50 

34  39002554572 

FLUX,  BRAZING (  POWDE 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

LB 

10 

10 

3439002554580 

FLUX,  WELDING (  POWDE 

JJ 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

LB 

1 

1 
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Tabla  X6-b  (Cont'd) 

FY 90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  HSH 
for  OKH  Waatarn  Corridor  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3  4  3  90C2  622  64  8 

ELECTRODE,  WELDING ( 

1 

W80MTK 

YRS201 

LB 

1950 

650 

1 

WT4GB5 

WT4KDR 

LB 

50 

60 

1 

W80MTK 

YW7S2A 

LB 

2600 

1600 

Total : 

4600 

2310 

3439002622649 

ELECTRODE,  WELDING < 

3 

WT4XBP 

W807M8 

LB 

50 

50 

3439002622652 

ELECTRODE,  WELDING ( 

3 

WT4XBP 

W807M8 

LB 

100 

100 

3 

WT4WSC 

W807M8 

LB 

2 

2 

Total : 

102 

102 

3439002622653 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

3 

WT4XBP 

W807M8 

LB 

60 

60 

3439002622669 

ELECTRODE,  WELDING ( 

3 

WT4XBP 

W807M8 

LB 

150 

150 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

3 

WT4XBP 

W807M8 

LB 

30 

50 

3 

WT4WSC 

W807M8 

LB 

2 

2 

Total : 

32 

52 

3439002622671 

ELECTRODE,  WELDING' 

4 

W80MTK 

YW7H1E 

CO 

404 

204 

3439002674787 

ELECTRODE,  WELDING' 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

LB 

100 

100 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

2 

W80MTK 

Y00000 

EA 

3 

3 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

2 

WT4WSC 

WT4J8P 

LB 

2 

2 

2 

WT4WSH 

WT4J8P 

LB 

5 

5 

2 

WT4XBP 

WT4J8P 

LB 

4 

4 

2 

WT4XBQ 

WT4J8P 

LB 

10 

10 

Total : 

21 

21 

3439006402351 

ELECTRODE,  WELDING { 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

CN 

1 

1 

3439010075494 

FLUX, SOLDERING 

BN 

2 

WT4WTM 

WT4J8P 

PT 

6 

6 

2 

WT4XBP 

WT4 J8P 

PT 

5 

5 

Total : 

11 

11 

4020002402185 

MARLINE 

2 

WT4WRU 

W807M8 

CL 

11 

11 

4130008600042 

COATER, FILTER, AIR  C 

3 

WT4XBQ 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

4210002027858 

EXT  FIRE  C02  15  LB 

FH 

1 

WT4WRW 

W81FFL 

EA 

1 

1 

1 

W80MTK 

YSR175 

EA 

4 

4 

Total : 

5 

5 

4210002575343 

EXTINGUISHER,  FIRE,  D 

FH 

2 

W80MTK 

YSR175 

EA 

5 

5 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

1 

WT4WRW 

W81FFL 

EA 

1 

1 
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Table  A6-b  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Western  Corridor  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

421000624  9597 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

FH 

2 

W80MTK 

Y00000 

CN 

20 

20 

4210007529343 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

FH 

4 

W80MTK 

Y00000 

CN 

34 

34 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE,D 

FH 

1 

W80MTK 

Y00000 

EA 

60 

60 

1 

W80MTK 

YW7N1F 

EA 

4 

4 

1 

W80MTK 

YW7U1F 

EA 

50 

50 

Total : 

114 

114 

4210009651115 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

3 

W80MTK 

YS3A1G 

EA 

12 

12 

4210010874989 

EXTINGUISHER,  FIRE 

FH 

2 

W80MTK 

YSR176 

EA 

1 

1 

2 

W80MTK 

YTH148 

EA 

3 

3 

Total : 

4 

4 

4210010887560 

EXTINGUISHER,  FIRE,V 

FH 

1 

W80MTK 

Y00000 

EA 

21 

21 

4210010890875 

EXTINGUISHER, FIRE,V 

FH 

1 

WT4WSC 

W807M8 

EA 

15 

15 

4730000459769 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

4 

W801EU 

WT4J8P 

EA 

4 

4 

4730000459833 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

4 

WT4WUP 

WT4J8P 

EA 

13 

75 

4730000459835 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

2 

WT4WRW 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

4730002786335 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

2 

WT4WUM 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

5330002222468 

OAKUM 

4 

W80MTK 

YW7S1A 

LB 

20 

20 

5610001417838 

COATING  COMPOUND, NO 

2 

WT4XBQ 

W807M8 

GL 

20 

10 

5610002364946 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

W80MTK 

YW4CFL 

CN 

60 

60 

5610002744148 

FILLER, EXPANSION  JO 

3 

W80MTK 

YY1D1A 

BD 

200 

200 

5640007223276 

INSULATION  FELT  THE 

2 

W80MTK 

YS2B1A 

RO 

144 

97 

5815002248129 

RADIO  TELETYPEWRITER 

1 

WT4WSH 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

1 

W81FUE 

W81FFJ 

EA 

5 

5 

1 

W81KC4 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

1 

WT4WTM 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

Total : 

7 

7 

5820004022263 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

1 

WT4WSC 

W81FFM 

EA 

1 

1 

1 

W81KC4 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

1 

WT4WTM 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

Total: 

3 

3 

A143 


Tabla  A6-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  NSN 
for  DEH  Wastam  Corridor  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5965CG8 762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

I 

WT4WSH 

W81FFJ 

EA 

16 

10 

1 

WT4WTM 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

Total : 

17 

11 

5  9  7  5  0  1 0  I  7  7  3  8  C 

CEMENT, CONDUIT 

GK 

4 

W80MTK 

YW2A1G 

QT 

39 

39 

6  1 3  5CQ2 66 9  7 62 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4WTY 

WT4J8P 

EA 

50 

50 

6 1 3  50C9352  582 

3ATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4WUQ 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

6 1 350C93o2587 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4WUR 

WT4 J8P 

PG 

96 

48 

6  1  350  .  *363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

3 

WT4WUL 

WT4J8P 

EA 

5 

5 

3 

WT4WT2 

WT4  J8P 

EA 

200 

200 

Total : 

205 

205 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

1 

W80MTK 

YL7J3D 

SE 

40 

40 

624  CO  0  5  5  1  30  98 

LAMP, SODIUM 

1 

W80MTK 

YSL768 

EA 

40 

20 

1 

W80MTK 

YW3A2J 

EA 

190 

152 

Total : 

230 

172 

6240C1C043107 

LAMP, FLUORESCENT 

2 

WT4WR8 

WT4J8P 

EA 

24 

24 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

WT4WT2 

W807M8 

BX 

225 

225 

2 

WT4WR8 

W807M8 

BX 

10 

10 

2 

WT4WSH 

W807M8 

BX 

100 

100 

2 

WT4WTY 

W807M8 

BX 

50 

50 

2 

WT4WR7 

W807M8 

BX 

139 

139 

2 

WT4WSF 

W807M8 

BX 

20 

20 

Total : 

544 

544 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

WT4WT2 

W807M8 

BX 

400 

200 

6605001515337 

COMPASS  MAGNETIC  UNM 

AY 

2 

WT4WRU 

W81FFL 

EA 

2 

2 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

WT4WUR 

W81FFK 

EA 

6 

6 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W81KC4 

W81FFJ 

EA 

8 

4 

1 

W81KC5 

W81FFJ 

EA 

4 

2 

1 

WT4WR8 

W81FFM 

EA 

5 

5 

1 

WT4WSC 

W81FFM 

EA 

5 

5 

1 

W81FUE 

W81FFJ 

EA 

6 

6 

I 

WT4WSF 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

1 

WT4WSG 

W81FFJ 

EA 

2 

2 

1 

WT4WUH 

W81FFJ 

EA 

2 

2 

1 

WT4WSH 

W81FFJ 

EA 

3 

3 

1 

WT4WTY 

W81FFJ 

EA 

3 

3 

A144 


Table  A6-b  (Cont'd) 

S*Y90  Eazardoua  Material  Inventory  by  HSN 
for  DEB  Western  Corridor  Installationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WTZ 

W81FFJ 

EA 

4 

4 

1 

WT4GB5 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

Total : 

44 

38 

6665011139530 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-5 

2 

WT4WTM 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

1 

W81KC4 

W81FFJ 

SE 

2 

2 

1 

WT4WUR 

W81FFK 

SE 

1 

1 

Total : 

3 

3 

6685008897444 

THERMOMETER, SELF-IN 

2 

WT4J8C 

WT4GG5 

EA 

10 

10 

6810001844796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

3 

WT4WSC 

W807M8 

CN 

6 

6 

6810002331715 

SODIUM  CARBONATE  TEC 

4 

W80MTK 

YS5A1A 

DR 

376 

188 

6810C02411143 

SODIUM  BICARBONATE  A 

3 

WT4GB5 

W807M8 

LB 

5 

5 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

W81FUE 

W807M8 

BX 

1 

3 

2 

WT4WR8 

W807M8 

BX 

10 

5 

2 

WT4WUK 

W807M8 

BX 

2 

3 

2 

WT4WR7 

W807M8 

BX 

1 

3 

2 

WT4WT6 

W807M8 

BX 

2 

3 

2 

WT4WUL 

W807M8 

BX 

5 

5 

2 

WT4GB5 

YZCT 

BX 

1 

3 

Total : 

22 

25 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

3 

WT4WUJ 

WT4J8P 

LB 

5 

48 

6810005798431 

TOLUENE  TECHNICAL  1 

BN 

3 

WT4WR7 

W807MS 

QT 

1 

1 

6810007534990 

PETROLEUM  ETHER  ACS 

HV 

4 

WT4J77 

W807M8 

PT 

24 

24 

6810007542813 

TRICHLOROETHYLENE, T 

3 

WT4WUJ 

WT4J8P 

PT 

13 

25 

6810007634397 

CAMPHOR  TECHNICAL  1 

BO 

2 

WT4WTY 

W807M8 

LB 

2 

2 

6810010701847 

POTASSIUM  HYDROXIDE 

AX 

2 

W80MTK 

Y00000 

BT 

2 

2 

2 

W80MTK 

YW7S3B 

BT 

5 

5 

Total : 

7 

7 

6830002645913 

D ICHLOROD IFLUOROMETH 

EG 

3 

WT4XBP 

W807M8 

CY 

10 

1 

6830002904377 

D ICHLOROD IFLUOROMET 

EG 

3 

WT4XBP 

W807M8 

LB 

10 

9 

6830005436623 

MONOBROMOTR I F  LUOROM 

EG 

2 

WT4XBP 

W807M8 

CY 

3 

3 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

2 

W80MTK 

Y00000 

EA 

100 

50 

A14  5 


Table  A6-b  (Cont'd) 

nf 90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSH 
for  DEH  Waatarn  Corridor  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

68330065608 15 

PROPANE 

HI 

2 

WT4WT2 

W807M8 

EA 

10 

10 

6840000894664 

RODENTICIDE  BAIT  BLO 

2 

W80MTK 

Y00000 

BX 

10 

10 

6840004025411 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CG 

3 

W80MTK 

YS3A1K 

CN 

3 

3 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4WT2 

W807M8 

QT 

400 

200 

2 

WT4WR8 

W807M8 

QT 

72 

36 

2 

WT4WT1 

W807M8 

QT 

200 

100 

Total : 

672 

336 

6840007823925 

INSECTICIDE  DIAZINON 

CH 

2 

W80MTK 

YS3A2K 

GL 

89 

89 

2 

W80MTK 

YS3A3K 

GL 

20 

20 

Total : 

109 

109 

6840009327297 

INSECTICIDE  CARBARYL 

Cl 

4 

W80MTK 

YS3A2K 

BX 

4 

4 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

3 

WT4WT2 

W807M8 

CN 

1000 

1000 

3 

W80MTK 

Y00000 

CN 

480 

480 

3 

W80MTK 

YW7UFL 

CN 

480 

480 

Total : 

1960 

1960 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

W81FUE 

W807M8 

CN 

144 

144 

4 

WT4WUP 

W807M8 

CN 

120 

120 

Total: 

264 

264 

6840010876672 

INSECTICIDE, FICAM 

Cl 

4 

W80MTK 

YW7H2C 

LB 

3 

3 

6840011040780 

INSECTICIDE 

CH 

1 

W80MTK 

Y00000 

GL 

50 

50 

1 

W80MTK 

YS3A1K 

GL 

40 

40 

Total : 

90 

90 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

2 

W80MTK 

Y00000 

BX 

2 

1 

6840011837244 

INSECTICIDE, FLY  BAI 

2 

W80MTK 

Y00000 

CN 

10 

10 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

3 

WT4WRW 

W807M8 

BX 

5 

5 

3 

WT4WUL 

W807M8 

BX 

18 

18 

Total : 

23 

23 

6850000014193 

WATER  INDICATING  PA 

2 

WT4WUK 

W807M8 

BX 

1 

1 

6850002246656 

CLEANING  COMP  RIFLE 

2 

WT4WUK 

W807M8 

BT 

36 

36 

6850002646574 

DESICCANT  ACTIV  500- 

2 

WT4J8C 

WT4GG5 

DR 

1 

1 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

4 

WT4GB5 

W807M8 

JR 

4 

4 

A146 


Table  A6-b  (Cont'd) 

I*Y90  Hazardous  Material  Znvantozy  by  NSN 
for  DEH  Weatem  Corridor  Znstallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850003685233 

INHIBITOR  CORROSION 

1 

WT4WUR 

W807M8 

LB 

1 

1 

6850005080076 

PENETRATING  FLUID 

EG 

2 

WT4WTM 

W807M8 

CO 

12 

12 

6850005987311 

LEAK  PREVENTIVE  COMP 

2 

WT4J77 

W807M8 

CN 

24 

24 

2 

WT4WT2 

W807M8 

CN 

36 

36 

Total : 

60 

60 

6850007534998 

CLEANING  COMPOUND, H 

AX 

2 

WT4WTM 

W807M8 

DR 

2 

2 

6850007542671 

ANTIFOGGING  COMPOUN 

3 

WeOMTK 

Y00000 

CO 

50 

50 

6850008526569 

ANT I -SEAT  &  CLEAN  CO 

FS 

3 

WT4WUJ 

W807M8 

QT 

3 

3 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

WT4WR1 

W807M8 

PT 

24 

24 

1 

WT4WRW 

W807M8 

PT 

100 

50 

1 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

36 

36 

1 

WT4WT2 

W807M8 

PT 

36 

36 

1 

WT4WUJ 

W807M8 

PT 

20 

20 

Total : 

216 

166 

6850009733122 

CLEANER  ELECTRIC  CON 

1 

W81FUE 

W807M8 

CN 

8 

8 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

2 

WT4J77 

W807M8 

CN 

96 

96 

2 

WT4WTM 

W807M8 

CN 

6 

6 

2 

WT4WUP 

W807M8 

CN 

3 

3 

Total : 

105 

105 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

3 

WT4GB5 

W807M8 

QT 

10 

10 

6850010393842 

DEICING-DEFROSTING 

1 

WT4WSC 

W807M8 

CN 

1 

1 

6850011843182 

CLEANING  COMPOUND, A 

1 

W81KC5 

W807M8 

DR 

1 

1 

1 

WT4WTM 

W807M8 

DR 

4 

4 

Total : 

5 

5 

6850011847453 

CLEANING  COMPOUND, A 

CH 

2 

WT4WTM 

W807M8 

CN 

10 

10 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

1 

WT4WSH 

W807M8 

EA 

17 

17 

1 

WT4WUG 

W807M8 

EA 

50 

50 

1 

WT4WUJ 

W807M8 

EA 

36 

36 

1 

WT4WUQ 

W807M8 

EA 

80 

80 

Total : 

183 

183 

7360001874757 

ACCESSORY  OUTFIT  GAS 

1 

W81KC5 

W81FFJ 

OT 

1 

1 

7930000681669 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WRW 

W807M8 

CO 

50 

25 

1 

W801EU 

W807M8 

CO 

30 

30 

A147 


Tabla  A6-b  (Cont'd) 

rY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  NSN 
for  DEH  Wastarn  Corridor  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

^930000681669 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WR8 

W807M8 

CO 

18 

18 

Total : 

98 

73 

7930001325265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

1 

WT4WRW 

W807M8 

DR 

20 

10 

1 

WT4WR8 

W807M8 

DR 

103 

103 

Total : 

123 

113 

7930001415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

2 

WT4WT6 

W807M8 

CN 

5 

5 

2 

WT4WTY 

W807M8 

CN 

10 

10 

2 

WT4WT1 

W807M8 

CN 

5 

5 

2 

WT4WT2 

W807M8 

CN 

5 

5 

Total : 

25 

25 

7930001775243 

DETERGENT, GENERAL  P 

3 

W80MTK 

Y00000 

GL 

80 

40 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

2 

WT4WT2 

W807M8 

00 

600 

600 

2 

WT4WR7 

W807M8 

00 

96 

96 

2 

WT4WT1 

W807M8 

00 

100 

100 

Total : 

796 

796 

7930002052871 

WAX  FLR-WATER  EMULSN 

2 

WT4WUH 

W807M8 

DR 

2 

2 

7930002052874 

POLISH  SHOE 

1 

WT4WUH 

W807M8 

DZ 

3 

3 

7930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

1 

WT4WRW 

W807M8 

DR 

5 

5 

1 

WT4WR8 

W807M8 

DR 

2 

2 

1 

WT4WT2 

W807M8 

DR 

10 

10 

Total : 

17 

17 

7930002498036 

DETERGENT-GP-WTR  SOL 

2 

W801EU 

W807M8 

CO 

200 

16 

2 

WT4J8C 

WT4GG5 

CO 

3 

3 

2 

WT4WUQ 

WT4GG5 

CO 

1 

1 

Total : 

204 

20 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

1 

WT4XBQ 

W807M8 

BG 

9 

9 

1 

WT4XBP 

W807M8 

BG 

4 

4 

1 

W80MTK 

YOOOOO 

BG 

20 

20 

Total : 

33 

33 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

2 

WT4XBQ 

W807M8 

GL 

52 

42 

2 

WT4XBP 

W807M8 

GL 

2 

2 

Total : 

54 

44 

7930003577386 

DETERGENT, GENERAL  P 

2 

W801EU 

W807M8 

BT 

60 

60 

2 

WT4WR7 

W807M8 

BT 

632 

436 

Total : 

692 

496 

'’930006342785 

SOAP  LAUNDRY 

1 

WT4GB5 

WT4KDR 

DR 

50 

50 

A14  8 


TaJbl*  A6-b  (Coat'd) 

TY90  Btuzdoua  Material  Inventory  by  H8N 
for  DEB  Waetarn  Corridor  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7  9300C  664  74  83 

CLEANING  SOLUTION, PO 

2 

W801EU 

W807M8 

QT 

40 

20 

2 

W81KC5 

W807M8 

QT 

3 

3 

Total : 

43 

23 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WRW 

W807M8 

BX 

3 

3 

1 

WT4WT2 

W807M8 

BX 

15 

15 

1 

WT4WUQ 

W807M8 

BX 

6 

6 

Total : 

24 

24 

7930009291220 

DETERGENT, LAUNDRY 

4 

WT4WR7 

W807M8 

DR 

20 

20 

7930009856945 

DETERGENT  GENERAL  PU 

2 

W801EU 

W807M8 

GL 

6 

6 

7930010739870 

CLEANING  SOLUTION, P 

EG 

2 

W801EU 

W807M8 

CN 

40 

20 

7930011455797 

COMPOUND, ADSORBENT 

2 

WT4XBQ 

W807M8 

BG 

96 

96 

8010000555181 

PRIMER  COATING 

1 

W80MTK 

YW2A1C 

GL 

28 

28 

8010000793752 

ENAMEL  ' 

EH 

2 

WT4WUG 

W807M8 

PT 

120 

120 

8010001 i 17938 

ENAMEL 

2 

W80MTK 

YW2A1R 

GL 

104 

104 

8010001412950 

LACQUER 

EH 

2 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

60 

20 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

1 

W80MTK 

YW2A3G 

PT 

120 

120 

8010001429273 

REMOVER, PAINT 

AX 

2 

WT4WUG 

W807M8 

PT 

1 

1 

2 

WT4WRW 

W807M8 

PT 

5 

5 

Total : 

6 

6 

8010001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

W80MTK 

YW2A1R 

GL 

160 

80 

8010001605800 

REMOVER, PAINT 

BN 

1 

W80MTK 

Y00000 

GL 

12 

12 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

3 

W80MTK 

YW2A1K 

GL 

188 

188 

8010001615718 

PRIMER  COATING 

3 

W80MTK 

YS2A4A 

CN 

60 

12 

8010001617419 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

W80MTK 

YW2A1F 

GL 

240 

240 

8010001617425 

PRIMER  COATING 

1 

W80MTK 

YW2A4A 

GL 

120 

120 

8010001658560 

PRIMER  COATING 

2 

W80MTK 

YTQ897 

KT 

10 

10 

8010001660746 

STAIN 

BN 

1 

W80MTK 

Y00000 

GL 

12 

12 

8010001806274 

ENAMEL 

1 

W80MTK 

YW4AFL 

CN 

31 

31 

A149 


Tabla  A6-b  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  tutorial  Invantory  by  NSN 
for  DXH  Noatom  Corridor  Znatallations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8G10002257961 

ENAMEL 

1 

W80MTK 

Y00000 

GL 

120 

120 

8  0 1 0C02  422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

3 

W80MTK 

YW2A1A 

GL 

1800 

1800 

9010002466443 

TURFENTINE 

1 

W80MTK 

YW2A1B 

GL 

170 

130 

8010002812074 

STAIN 

BN 

4 

W80MTK 

YW2A4D 

GL 

8 

8 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

2 

W80MTK 

YW2B1D 

GL 

88 

88 

8010002867731 

ENAMEL 

BN 

4 

W80MTK 

YW2B1H 

GL 

48 

31 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4WT2 

W807M8 

GL 

20 

20 

3 

W80MTK 

YW2A3N 

GL 

64  0 

640 

3 

WT4GB5 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

Total : 

672 

672 

8010002869072 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

3 

W80MTK 

YTB231 

GL 

4 

4 

8010002921127 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

W80MTK 

YTB231 

GL 

44 

44 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

1 

W80MTK 

YW2A2H 

GL 

68 

68 

8010002970555 

ENAMEL 

BN 

1 

W80MTK 

YRJ134 

GL 

8 

8 

8010002970561 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4GB5 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

8010002970568 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4GB5 

WT4KDR 

GL 

39 

39 

8010002970570 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4GB5 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

1 

W80MTK 

YW2B2E 

GL 

12 

12 

Total : 

20 

20 

8010002970583 

ENAMEL 

BN 

1 

W80MTK 

YW2A2B 

GL 

8 

8 

8010002970584 

ENAMEL 

BN 

3 

W80MTK 

YW2A3G 

GL 

360 

360 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

4 

W80MTK 

YW2A3D 

GL 

180 

180 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

4 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

2 

2 

8010002972005 

ENAMEL 

2 

WT4GB5 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

8010002972116 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4WUJ 

W807M8 

GL 

45 

15 

2 

WT4WRU 

W807M8 

GL 

20 

10 

2 

W80MTK 

YW2A2A 

GL 

20 

20 

Total : 

85 

45 

A150 


Table  A6-b  (Cent'd) 

FY90  Harardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Western  Corridor  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz  Qt 

Code 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002982287 

ENAMEL 

BN  1 

W8QMTK 

YW2B1F 

GL 

72 

36 

8010002982292 

ENAMEL 

BN  3 

WT4GB5 

WT4KDR 

GL 

52 

42 

801C002983859 

ENAMEL 

BN  4 

W80MTK 

YW2A3M 

GL 

596 

478 

8010005272050 

ENAMEL 

2 

WT4XBQ 

W807M8 

GL 

12 

12 

2 

WT4WT2 

W807M8 

GL 

20 

20 

2 

W80MTK 

YW2A4B 

GL 

4 

4 

2 

W80MTK 

YW2B2K 

GL 

480 

480 

Total : 

516 

516 

8010005273198 

ENAMEL 

3 

W80MTK 

YW2B1D 

GL 

360 

360 

8010005825382 

LACQUER 

4 

WT4WUQ 

WT4GG5 

PT 

2 

2 

4 

W80MTK 

YW2A3G 

PT 

720 

720 

Total : 

722 

722 

80100058-53150 

LACQUER 

2 

W81FUE 

W807M8 

PT 

24 

24 

2 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

60 

30 

Total : 

84 

54 

8010005843329 

PAINT, OIL 

2 

W80MTK 

YW2A3D 

GL 

40 

40 

8010005843353 

PAINT, LATEX 

2 

W80MTK 

Y00000 

GL 

10 

10 

2 

W80MTK 

YW2B1F 

GL 

12 

12 

Total : 

22 

22 

8010005977862 

ENAMEL 

2 

WT4WUH 

W807M8 

GL 

40 

20 

8010005985462 

ENAMEL 

1 

W80MTK 

YW2A1R 

GL 

60 

60 

8010005985464 

ENAMEL 

2 

WT4WUH 

W807M8 

GL 

20 

20 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

1 

W80MTK 

YW2B2G 

GL 

480 

480 

1 

WT4GB5 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

Total : 

4  92 

4  92 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

1 

W80MTK 

YW2A1K 

GL 

80 

80 

8010005985740 

PAINT, LATEX 

1 

W80MTK 

YW2B1G 

GL 

40 

40 

8010005985927 

ENAMEL 

1 

W80MTK 

YUY422 

GL 

128 

64 

1 

W80MTK 

YW2A3J 

GL 

292 

292 

Total : 

420 

356 

8010006167486 

ENAMEL 

BN  2 

WT4GB5 

WT4KDR 

GL 

16 

16 

A151 


Tabla  A6-b  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSN 
for  DEH  Waatam  Corridor  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

2 

W80MTK 

YW2B1C 

GL 

120 

120 

8010006647656 

ENAMEL 

2 

WT4WUH 

W807M8 

CN 

4 

4 

801 0C0721 97  46 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

40 

20 

8010007219749 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

40 

20 

8010007534549 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4WRU 

W807M8 

GL 

20 

10 

4 

W80MTK 

Y00 000 

GL 

2 

2 

4 

W80MTK 

YW2A1L 

GL 

60 

60 

Total : 

82 

72 

8010007542610 

PRIMER  COATING 

1 

W80MTK 

YW2A3N 

GL 

140 

140 

1 

W80MTK 

YW2A3R 

GL 

40 

40 

Total : 

180 

180 

8010007828047 

ENAMEL 

1 

W80MTK 

Y00000 

GL 

120 

120 

1 

W80MTK 

YW2A2D 

GL 

1680 

1680 

1 

W80MTK 

YW1A2D 

GL 

240 

240 

Total : 

2040 

2040 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

1 

W80MTK 

YW2A3K 

GL 

300 

300 

8010008238012 

PAINT  OIL 

1 

W80MTK 

Y00000 

GL 

60 

60 

8010008489272 

ENAMEL 

2 

WT4GB5 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

8010009003648 

PAINT, TRAFFIC 

4 

WT4GB5 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

8010009011705 

ENAMEL 

3 

W80MTK 

YW2A2D 

CN 

120 

24 

8010009262133 

FILLER, DENT, METAL  S 

3 

WT4XBP 

W807M8 

KT 

10 

10 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

3 

WT4XBP 

W807M8 

KT 

1 

1 

8010009323354 

ENAMEL 

3 

WT4WT2 

W807M8 

GL 

20 

20 

3 

W80MTK 

YRL768 

GL 

240 

240 

3 

W80MTK 

YW4A1C 

GL 

3040 

3040 

Total: 

3300 

3300 

8010009368366 

LACQUER 

4 

WT4WR7 

W807M8 

PT 

20 

20 

8010009368369 

LACQUER 

3 

WT4WR7 

W807M8 

PT 

40 

20 

3 

WT4WSF 

W807M8 

PT 

24 

24 

3 

WT4WT2 

W807M8 

PT 

120 

120 

3 

W80MTK 

YW2A3G 

PT 

432 

432 

Total : 

616 

596 

A152 


Tabla  A6-b  (Cont'd) 

TY 90  Bazar doua  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Waatarn  Corridor  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010C09368370 

LACQUER 

3 

WT4WR7 

W807M8 

PT 

600 

300 

8010010606461 

ENAMEL 

2 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

40 

20 

8010011239278 

ENAMEL 

2 

WT4WRU 

W807M8 

CN 

5 

5 

8030000574109 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4XBQ 

WT4 J8P 

TU 

40 

40 

8030000812335 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4XBP 

W807M8 

BX 

1 

1 

8030000812338 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4J8C 

WT4GG5 

BT 

3 

3 

2 

WT4WUQ 

WT4GG5 

BT 

3 

3 

Total : 

6 

6 

8030001489833 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4J8C 

WT4GG5 

BX 

3 

3 

8030002312353 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4WSC 

W807M8 

CN 

24 

24 

8030002472524 

SEALING 

COMPOUND 

3 

WT4XBP 

W807M8 

TU 

3 

3 

8030002523391 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4WRU 

W807M8 

TU 

10 

10 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

3 

WT4WSF 

W807M8 

CN 

2 

2 

3 

WT4WT2 

W807.M8 

CN 

10 

10 

Total : 

12 

12 

8030002812726 

COATING 

COMPOUND, ME 

2 

W80MTK 

YTQ897 

KT 

10 

10 

8030002911787 

SEALING 

COMPOUND 

3 

WT4XBP 

W807M8 

PT 

4 

4 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4WSC 

W807M8 

CN 

70 

40 

8030006169191 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4WSC 

W807M8 

KT 

25 

25 

8030007232746 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4WSC 

W807M8 

KT 

59 

59 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

2 

WT4XBP 

W807M8 

EA 

18 

18 

2 

W80MTK 

YW7R3L 

EA 

3000 

2000 

2 

W80MTK 

YW7R3M 

EA 

1000 

500 

Total: 

4018 

2518 

8030009996313 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W80MTK 

Y00000 

TU 

60 

60 

1 

WT4XBQ 

WT4J8P 

TU 

36 

36 

Total : 

96 

96 

8030010777674 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4WSC 

W807M8 

TU 

20 

20 

8030011717628 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4XBQ 

W807M8 

BT 

2 

2 

A153 


Tabls  A6-b  (Cont'd) 

ST 90  Hazardous  Material  Znvantory  by  NSH 
for  DEH  Wastazn  Corridor  Installations 


MSN  Nomenclature  Haz  Qt  RQST  RCVN  Unit  RQSTD  DLVRD 

Code  DODAAC  DODAAC  Total  Total 


80 30C 1 1 7 17628  SEALING  COMPOUND 

8040001178510  ADHESIVE 
8040001429193  ADHESIVE 
8040001450450  ADHESIVE 

8040002254548  ADHESIVE  SEALANT 
8040002629002  ADHESIVE 
8040002629028  ADHESIVE 
8040002643848  ADHESIVE 


8040002708150  ADHESIVE 
8040002738705  ADHESIVE 

8040002738708  ADHESIVE 


8040002738717  ADHESIVE 
8040006644134  GASKET  SHELLAC  COMP 
9040007283088  SEALING  COMPOUND 
8040007644424  ADHESIVE 
8040008326173  ADHESIVE 
8040008339563  ADHESIVE 


2 

WT4XBQ 

WT4J8P 

BT 

3 

3 

Total : 

5 

5 

3 

WT4WSF 

W807M8 

TU 

1 

1 

4 

W80MTK 

YSL282 

BX 

10 

10 

1 

WT4XBQ 

W807M8 

TU 

1 

1 

1 

WT4J77 

W807M8 

TU 

24 

24 

Total : 

25 

25 

4 

WT4XBP 

W807M8 

KT 

1 

1 

2 

W80MTK 

YW2A1K 

CN 

30 

30 

1 

WT4XBQ 

WT4J8P 

PT 

3 

3 

1 

WT4WSC 

W807M8 

CN 

8 

8 

1 

WT4WUG 

W807M8 

CN 

5 

5 

1 

WT4WSG 

W807M8 

CN 

8 

8 

1 

WT4WSF 

W807M8 

CN 

8 

8 

1 

WT4WUJ 

W807M8 

CN 

8 

8 

Total : 

37 

37 

4 

WT4WSD 

W807M8 

TU 

4 

4 

3 

WT4WR8 

W807M8 

GL 

10 

5 

3 

W80MTK 

YW2A1E 

GL 

600 

600 

Total : 

610 

605 

3 

W80MTK 

Y00000 

GL 

60 

60 

3 

W80MTK 

YTX254 

GL 

20 

10 

3 

W80MTK 

YUF704 

GL 

20 

10 

3 

W80MTK 

YUP739 

GL 

20 

20 

3 

W80MTK 

YW2A1M 

GL 

140 

140 

Total : 

260 

240 

2 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

5 

5 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

PT 

5 

5 

4 

WT4XBP 

W807M8 

KT 

25 

25 

1 

WT4XBP 

W807M8 

TU 

10 

10 

1 

WT4WSC 

W807M8 

TU 

24 

24 

1 

WT4XBQ 

W807M8 

KT 

160 

80 

A154 


Table  A6-b  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DKH  Western  Corridor  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040008339563 

ADHESIVE 

1 

WT4GB5 

WT4KDR 

KT 

20 

20 

Total : 

180 

100 

804  C0084  30802 

ADHESIVE 

2 

WT4J77 

W807M8 

KT 

24 

24 

2 

WT4WT2 

W807M8 

KT 

266 

194 

2 

WT4XBP 

W807M8 

KT 

32 

32 

Total : 

322 

250 

8040008658991 

ADHESIVE 

2 

WT4WTM 

W807M8 

KT 

100 

100 

2 

W81FUE 

WT4J8P 

KT 

1 

1 

2 

WT4XBP 

WT4 J8P 

KT 

1 

1 

2 

WT4XBQ 

WT4 J8P 

KT 

80 

40 

Total : 

182 

142 

8040008779872 

ADHESIVE 

2 

WT4WSC 

W807M8 

KT 

136 

80 

8040009386860 

ADHESIVE 

4 

WT4WSD 

W807M8 

CN 

4 

4 

8040009419984 

ADHESIVE 

4 

WT4WSC 

W807M8 

KT 

12 

12 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

4 

WT4XBP 

WT4J8P 

KT 

12 

12 

8040011022098 

ADHESIVE 

2 

WT4WSC 

W807M8 

KT 

4 

2 

8405001983747 

MAINT  KIT  WET  WEATHE 

BN 

4 

WT4XBP 

W807M8 

EA 

3 

3 

9150001199291 

GREASE, AIRCRAFT 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

TU 

3 

3 

9150002575370 

GREASE  GRAPHITE  1  LB 

4 

WT4WUL 

W807M8 

CN 

5 

5 

9150002617891 

LUBRICATING  OIL, EXP 

2 

WT4WTM 

W807M8 

CN 

15 

15 

9150005437220 

LUB  OIL  MOLY/SIL  MIL 

1 

WT4WSC 

W807M8 

LB 

40 

40 

9150008237905 

LUB  OIL  REF  VV-L-825 

BN 

2 

WT4GB5 

W807M8 

GL 

2 

2 

9150008345608 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

2 

WT4WUK 

W807M8 

PT 

2 

2 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

WT4WTM 

W807M8 

CA 

10 

25 

9150009490323 

LUB  OIL  SEM  RIAPD-68 

2 

WT4WT6 

W807M8 

TU 

90 

88 

9150009857247 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

1 

WT4WUK 

W807M8 

CN 

22 

20 

1 

WT4WUQ 

W807M8 

CN 

90 

88 

Total : 

112 

108 

9150009857248 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

2 

WT4WUQ 

W807M8 

CN 

6 

6 

A155 


Tablu  A6-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  MSN 
for  DCH  Waatar n  Corridor  Inatallationa 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150010151542 

GREASE, MOLYBDENUM  D 

2 

WT4J77 

W807M8 

CA 

24 

24 

9 15CC 10955512 

GREASE, BALL  AND  ROL 

2 

WT4J77 

W807M8 

CN 

24 

24 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

2 

WT4WT2 

W807M8 

CN 

96 

96 

2 

W81FUE 

W807M8 

CN 

80 

82 

2 

WT4WSF 

W807M8 

CN 

10 

10 

Total : 

186 

188 

9160002531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

4 

WT4WT2 

W807M8 

CK 

1 

1 

9330006187216 

PLASTIC  SHT-PSA-CEL 

4 

WT4WSF 

W807M8 

RO 

48 

24 

A156 


TaJbltt  A6-o 

TY90  Hautrdout  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DZH  Kaatarn  Corridor  Inatallationa 


DODAAC  :  W801EU 

D  CO  1ST  BN  5TH  INF  MUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Cede 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4730000459769 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

4 

W801EU 

WT4J8P 

EA 

4 

4 

7930000681669 

DETERGENT, GENERAL  P 

2 

W801EU 

W807M8 

CO 

30 

30 

7930002498036 

DETERGENT-GP-WTR  SOL 

2 

W801EU 

W807M8 

CO 

200 

16 

7930003577386 

DETERGENT, GENERAL  P 

2 

W801EU 

W807M8 

BT 

60 

60 

7930006647483 

CLEANING  SOLUTION, PO 

2 

W801EU 

W807M8 

QT 

40 

20 

7930009856945 

DETERGENT  GENERAL  PU 

2 

W801EU 

W807M8 

GL 

6 

6 

7930010739870 

CLEANING  SOLUTION, P 

EG 

2 

W801EU 

WL07M8 

CN 

40 

20 

DODAAC  :  W80MTK 

ACCT  OFF  DFE  WESTERN  CORRIDOR 

MUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

D1 VRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439001459132 

FLUX, SOLDERING 

AX 

2 

W80MTK 

Y00000 

PT 

10 

10 

3439001634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

1 

W80MTK 

YSE311 

LB 

50 

50 

1 

W80MTK 

YW7K1A 

LB 

1600 

1050 

Total : 

1650 

1100 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

2 

W80MTK 

YUR618 

EA 

300 

300 

2 

W80MTK 

YW7B3B 

EA 

116 

116 

Total : 

416 

416 

3439002042555 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

1 

W80MTK 

Y00000 

LB 

30 

30 

1 

W80MTK 

YW7N4G 

LB 

120 

120 

1 

W80MTK 

YW7W4D 

LB 

20 

20 

Total : 

170 

170 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

4 

W80MTK 

YW7W1A 

LB 

30 

30 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

2 

W80MTK 

YW7W7G 

LB 

50 

50 

A157 


Table  A6-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardoua  Material  Inventory  by  Requeating  DODAAC 
for  DEH  Western  Corridor  Inatallationa 


DCDAAC  :  W80MTK 

ACCT  OFF  3FE  WESTERN  CORRIDOR  MUNSAN  KOREA 


N3N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002622648 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

l 

W80MTK 

YRS201 

LB 

195C 

650 

1 

W80MTK 

YW7S2A 

LB 

2600 

1600 

Total : 

4550 

2250 

3439002622671 

ELECTRODE,  WELDING' 

4 

W80MTK 

YW7H1E 

CO 

4  C  4 

204 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

2 

W80MTK 

YOOOOO 

EA 

3 

3 

*210002027858 

EXT  FIRE  C02  15  L3 

FH 

2 

W80MTK 

YSR175 

EA 

4 

4 

4210002575343 

EXTINGUISHER,  FIRE,  D 

FE 

2 

W80MTK 

YSR175 

EA 

5 

5 

4210006249597 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

FH 

2 

W80MTK 

YOOOOO 

CN 

20 

20 

4210007529343 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

FH 

4 

W80MTK 

YOOOOO 

CN 

34 

34 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

W80MTK 

YOOOOO 

EA 

60 

60 

1 

W80MTK 

YW7N1F 

EA 

4 

4 

1 

W80MTK 

YW7U1F 

EA 

50 

50 

Total : 

114 

114 

4210009651115 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

3 

W80MTK 

YS3A1G 

EA 

12 

12 

4210010874989 

EXTINGUISHER,  FIRE 

FH 

2 

W80MTK 

YSR176 

EA 

1 

i 

2 

W80MTK 

YTH148 

EA 

3 

3 

Total : 

4 

4 

4210010887560 

EXTINGUISHER, FIRE,V 

FH 

1 

W80MTK 

YOOOOO 

EA 

21 

21 

5330002222468 

OAKUM 

4 

W80NTK 

YW7S1A 

LB 

20 

20 

5610002364946 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

W80MTK 

YW4CFL 

CN 

60 

60 

5610002744148 

FILLER, EXPANSION  JO 

3 

W80MTK 

YY1D1A 

BD 

200 

200 

5640007223276 

INSULATION  FELT  THE 

2 

W80MTK 

YS2B1A 

RO 

144 

97 

5975010177380 

CEMENT, CONDUIT 

GK 

4 

W80MTK 

YW2A1G 

QT 

39 

39 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

1 

W80MTK 

YW7J3D 

SE 

40 

40 

62400C5513098 

LAMP, SODIUM 

1 

WS0MTK 

YSL768 

EA 

40 

20 

1 

W80MTK 

YW3A2J 

EA 

190 

152 

Total : 

230 

172 

A158 


Tabla  A6-c  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DKH  Waafcam  Corridor  Inatallatiooa 


DODAAC  :  W80MTK 

ACCT  OFF  DFE  WESTERN  CORRIDOR  .SAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

□nit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002331715 

SODIUM  CARBONATE  TEC 

4 

W80MTK 

YS5A1A 

DR 

376 

188 

68  ICO  10701847 

POTASSIUM  HYDROXIDE 

AX 

2 

W80MTK 

Y00000 

BT 

2 

2 

2 

W80MTK 

YW7S3B 

BT 

5 

5 

Total : 

7 

7 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

2 

W80MTK 

Y00000 

EA 

100 

50 

6840000894664 

RODENTICIDE  BAIT  BLO 

2 

W80MTK 

Y00000 

BX 

10 

10 

6840004025411 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CG 

3 

W80MTK 

YS3A1K 

CN 

3 

3 

6840007823925 

INSECTICIDE  DIAZINON 

CH 

2 

W80MTK 

YS3A2K 

GL 

89 

89 

2 

W80MTK 

YS3A3K 

GL 

20 

20 

Total : 

109 

109 

6840009327297 

INSECTICIDE  CARBARYL 

Cl 

4 

W80MTK 

YS3A2K 

BX 

4 

4 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

1 

W80MTK 

Y00000 

CN 

480 

480 

1 

W80MTK 

YW7UFL 

CN 

480 

480 

Total : 

960 

960 

684001087667 2 

INSECTICIDE, FICAM 

Cl 

4 

W80MTK 

YW7H2C 

LB 

3 

3 

6840011040780 

INSECTICIDE 

CH 

1 

W80MTK 

Y00000 

GL 

50 

50 

1 

W80MTK 

YS3A1K 

GL 

40 

40 

Total : 

90 

90 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

2 

W80MTK 

Y00000 

BX 

2 

1 

6840011837244 

INSECTICIDE, FLY  BAI 

2 

W80MTK 

Y00000 

CN 

10 

10 

6850007542671 

ANTIFOGGING  COMPOUN 

3 

W80MTK 

Y00000 

CO 

50 

50 

7930001775243 

DETERGENT, GENERAL  P 

3 

W80MTK 

YOOOOO 

GL 

80 

40 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

4 

WS0MTK 

Y00000 

BG 

20 

20 

8010000555181 

PRIMER  COATING 

1 

W80MTK 

YW2A1C 

GL 

28 

28 

8010001117938 

ENAMEL 

2 

W80MTK 

YW2A1R 

GL 

104 

104 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

1 

W80MTK 

YW2A3G 

PT 

120 

120 

A159 


Table  A6-e  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  W80MTK 

ACCT  OFF  .  WESTER”  "ORRIDOR  .SAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

80 10C0 1 60  5787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

W80MTK 

YW2A1R 

GL 

160 

80 

8010001605800 

REMOVER, PAINT 

BN 

1 

W80MTK 

Y00000 

GL 

12 

12 

80 1  COO  1 60  58  52 

VARNISH, OIL 

3 

W80MTK 

YW2A1K 

GL 

188 

188 

8010001615718 

PRIMER  COATING 

3 

W80MTK 

YS2A4A 

CN 

60 

12 

8010C01617419 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

W80MTK 

YW2A1F 

GL 

240 

240 

9010001617425 

PRIMER  COATING 

1 

W80MTK 

YW2A4A 

GL 

120 

120 

80 1 00C 1 658560 

PRIMER  COATING 

2 

W80MTK 

YTQ897 

KT 

10 

10 

8010001660746 

STAIN 

BN 

1 

W80MTK 

Y00000 

GL 

12 

12 

8010C01806274 

ENAMEL 

1 

W80MTK 

YW4AFL 

CN 

31 

31 

8010002257961 

ENAMEL 

1 

W80MTK 

Y00000 

GL 

120 

120 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

3 

W80MTK 

YW2A1A 

GL 

1800 

1800 

8010002466443 

TURPENTINE 

1 

W80MTK 

YW2A1B 

GL 

170 

130 

8010002812074 

STAIN 

BN 

4 

W80MTK 

YW2A4D 

GL 

8 

8 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

2 

W8QMTK 

YW2B1D 

GL 

88 

88 

8010002867731 

ENAMEL 

BN 

4 

W80MTK 

YW2B1H 

GL 

48 

31 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

3 

W80MTK 

YW2A3N 

GL 

640 

640 

8010002869072 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

3 

W80MTK 

YTB231 

GL 

4 

4 

8010002921127 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

W80MTK 

YTB231 

GL 

44 

44 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

1 

W80MTK 

YW2A2H 

GL 

68 

68 

8010002970555 

ENAMEL 

BN 

I 

W80MTK 

YRJ134 

GL 

8 

8 

8010002970570 

ENAMEL 

BN 

2 

W80MTK 

YW2B2E 

GL 

12 

12 

8010002970583 

ENAMEL 

BN 

1 

W80MTK 

YW2A2B 

GL 

8 

8 

A160 


Table  A6-c  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DKH  Mastam  Corridor  Inatallatioas 


DODAAC  :  W80MTK 

ACCT  OFF  DFE  WESTERN  roRRIDOR  JAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8G 10002970584 

ENAMEL 

BN 

3 

W80MTK 

YW2A3G 

GL 

360 

3  60 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

4 

W80MTK 

YW2A3D 

GL 

180 

180 

8010002972116 

ENAMEL 

BN 

1 

W80MTK 

YW2A2A 

GL 

20 

20 

8010002982287 

ENAMEL 

BN 

1 

W80MTK 

YW2B1F 

GL 

72 

36 

80100C2983859 

ENAMEL 

BN 

4 

W80MTK 

YW2A3M 

GL 

596 

478 

801C005272050 

ENAMEL 

1 

W80MTK 

YW2A4B 

GL 

4 

4 

1 

W80MTK 

YW2B2K 

GL 

480 

480 

Total : 

484 

484 

80 1 C005273 1 98 

ENAMEL 

3 

W80MTK 

YW2B1D 

GL 

360 

360 

8010005825382 

LACQUER 

1 

W80MTK 

YW2A3G 

PT 

720 

720 

8010005843329 

PAINT, OIL 

2 

W80MTK 

YW2A3D 

GL 

40 

40 

8010005843353 

PAINT, LATEX 

2 

W80MTK 

Y00000 

GL 

10 

10 

2 

W80MTK 

YW2B1F 

GL 

12 

12 

Total : 

22 

22 

8010005985462 

ENAMEL 

1 

W80MTK 

YW2A1R 

GL 

60 

60 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

1 

W80MTK 

YW2B2G 

GL 

480 

480 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

1 

W80MTK 

YW2A1K 

GL 

80 

80 

8010005985740 

PAINT, LATEX 

1 

W80MTK 

YW2B1G 

GL 

40 

40 

8010005985927 

ENAMEL 

1 

W80MTK 

YUY422 

GL 

128 

64 

1 

W80MTK 

YW2A3J 

GL 

292 

292 

Total : 

420 

356 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

2 

W80MTK 

YW2B1C 

GL 

120 

120 

8010007534549 

ENAMEL 

BN 

2 

W80MTK 

Y00000 

GL 

2 

2 

2 

W80MTK 

YW2A1L 

GL 

60 

60 

Total : 

62 

62 

8010007542610 

PRIMER  COATING 

1 

W80MTK 

YW2A3N 

GL 

140 

140 

A161 


Table  A6-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  W80MTK 

ACCT  OFF  DFE  WESTERN  CORRIDOR  MUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010007542610 

PRIMER  COATING 

1 

W80MTK 

YW2A3R 

GL 

40 

40 

Total : 

180 

180 

801C007828047 

ENAMEL 

1 

W80MTK 

Y00000 

GL 

120 

120 

1 

W80MTK 

YW2A2D 

GL 

1680 

1680 

1 

W80MTK 

YW1A2D 

GL 

240 

240 

Total : 

2040 

2040 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

1 

W80MTK 

YW2A3K 

GL 

300 

300 

8010008238012 

PAINT  OIL 

1 

W80MTK 

Y00000 

GL 

60 

60 

8010009011705 

ENAMEL 

3 

W80MTK 

YW2A2D 

CN 

120 

24 

801C009323354 

ENAMEL 

1 

W80MTK 

YRL768 

GL 

240 

240 

1 

W80MTK 

YW4A1C 

GL 

3040 

3040 

Total : 

3280 

3280 

8010009368369 

LACQUER 

1 

W80MTK 

YW2A3G 

PT 

432 

432 

8030002812726 

COATING  COMPOUND, ME 

2 

W80MTK 

YTQ897 

KT 

10 

10 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

W80MTK 

YW7R3L 

EA 

3000 

2000 

1 

W80MTK 

YW7R3M 

EA 

1000 

500 

Total : 

4000 

2500 

8030009996313 

SEALING  COMPOUND 

1 

W80MTK 

Y00000 

TU 

60 

60 

8040001429193 

ADHESIVE 

4 

W80MTK 

YSL282 

BX 

10 

10 

8040002629002 

ADHESIVE 

2 

W80MTK 

YW2A1K 

CN 

30 

30 

8040002738705 

ADHESIVE 

3 

W80MTK 

YW2A1E 

GL 

600 

600 

8040002738708 

ADHESIVE 

3 

W80MTK 

Y00000 

GL 

60 

60 

3 

W80MTK 

YTX254 

GL 

20 

10 

3 

W80MTK 

YUF704 

GL 

20 

10 

3 

W80MTK 

YUP739 

GL 

20 

20 

3 

W80MTK 

YW2A1M 

GL 

140 

140 

Total : 

260 

240 

A 162 


Tabla  A6-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DEH  Wastarn  Corridor  Installations 


DODAAC  :  W81FUE 

8TRY  G  5TH  ADA  PAJU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320G0077 16X7 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

W81FUE 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

I 

W81FUE 

W81FFJ 

EA 

3 

3 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

1 

W81FUE 

W81FFJ 

EA 

5 

5 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

2 

W81FUE 

W81FFJ 

EA 

6 

6 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

W81FUE 

W807M8 

BX 

1 

3 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

W81FUE 

W807M8 

CN 

144 

144 

6850009733122 

CLEANER  ELECTRIC  CON 

1 

W81FUE 

W807M8 

CN 

8 

8 

8010005843150 

LACQUER 

2 

W81FUE 

W807M8 

PT 

24 

24 

8040008658991 

ADHESIVE 

1 

W81FUE 

WT4J8P 

KT 

1 

1 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

3 

W81FUE 

W807M8 

CN 

80 

82 

DODAAC  :  W81KC4 

HHD  296TH  SPT  BN 

MUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000509006 

TRUCK  VAN:  EXPANS IBL 

1 

W81KC4 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

l' 

W81KC4 

W81FFJ 

EA 

6 

6 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

1 

W81KC4 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

5820004022263 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

2 

W81KC4 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W81KC4 

W81FFJ 

EA 

8 

4 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

1 

W81KC4 

W81FFJ 

SE 

2 

2 

A163 


Table  A6-c  (Cont ' d) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DIH  Western  Corridor  Installations 

DODAAC  :  W81KC5 

CO  B  296TH  SPT  BN  MUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000971616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

W81KC5 

W81FFJ 

EA 

3 

3 

2320000771617 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

W81KC5 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

1 

W81KC5 

W81FFJ 

EA 

2 

2 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W81KC5 

W81FFJ 

EA 

4 

2 

685001 1843182 

CLEANING  COMPOUND, A 

1 

W81KC5 

W807M8 

DR 

1 

1 

7360001874757 

ACCESSORY  OUTFIT  GAS 

1 

W81KC5 

W81FFJ 

OT 

1 

1 

793000664  / 4  8  3 

CLEANING  SOLUTION, PO 

2 

W81KC5 

W807M8 

QT 

3 

3 

DODAAC  :  WT4GB5 

UNC  SECURITY  FORCE  JSA 

MUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

343 90 02 622648 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

3 

WT4GB5 

WT4KDR 

LB 

50 

60 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4GB5 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

68100024  11143 

SODIUM  BICARBONATE  A 

3 

WT4GB5 

W807M8 

LB 

5 

5 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

WT4GB5 

YZCT 

BX 

1 

3 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

4 

WT4GB5 

W807M8 

JR 

4 

4 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

3 

WT4GB5 

W807M8 

QT 

10 

10 

7930006342785 

SOAP  LAUNDRY 

1 

WT4GB5 

WT4KDR 

DR 

50 

50 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4GB5 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

8010002970561 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4GB5 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

8010002970568 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4GB5 

WT4KDR 

GL 

39 

39 

801C002 970570 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4GB5 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

A164 


Table  A6-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEB  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4GB5 

UNC  SECURITY  FORCE  JSA  MUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002972005 

ENAMEL 

2 

WT4GB5 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

8010002982292 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GB5 

WT4KDR 

GL 

52 

42 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

1 

WT4GB5 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

8010006167486 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4GB5 

WT4KDR 

GL 

16 

16 

8010008489272 

ENAMEL 

2 

WT4GB5 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

8010009003648 

PAINT, TRAFFIC 

4 

WT4GB5 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

8040008339563 

ADHESIVE 

3 

WT4GB5 

WT4KDR 

KT 

20 

20 

9150008237905 

LUB  OIL  REF  VV-L-825 

BN 

2 

WT4GB5 

W807M8 

GL 

2 

2 

DODAAC  :  WT4J77 

3D  BDE  2D  INF  DIV  HHC 

MUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810007534990 

PETROLEUM  ETHER  ACS 

HV 

4 

WT4J77 

W807M8 

PT 

24 

24 

6850005987311 

LEAK  PREVENTIVE  COMP 

2 

WT4J77 

W807M8 

CN 

24 

24 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

2 

WT4J77 

W807M8 

CN 

96 

96 

8040001450450 

ADHESIVE 

2 

WT4J77 

W807M8 

TU 

24 

24 

80400C9430802 

ADHESIVE 

2 

WT4J77 

W807M8 

KT 

24 

24 

9150010151542 

GREASE, MOLYBDENUM  D 

2 

WT4J77 

W807M8 

CA 

24 

24 

9150010955512 

GREASE, BALL  AND  ROL 

2 

WT4J77 

W807M8 

CN 

24 

24 

A165 


Table  A6-c  (Cont'd) 

7Y90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DZH  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4J8C 

4TH  FA  1ST  BN  MONSAN  KOREA 


N3N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

66850C8997444 

THERMOMETER, SELF-IN 

2 

WT4J8C 

WT4GG5 

EA 

10 

10 

685000264  6574 

DESICCANT  ACTIV  500- 

2 

WT4J8C 

WT4GG5 

DR 

1 

1 

7930002498036 

DETERGENT-GP-WTR  SOL 

2 

WT4J8C 

WT4GG5 

CO 

3 

3 

8030000812338 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4J8C 

WT4GG5 

BT 

3 

3 

8030001489833 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4J8C 

WT4GG5 

BX 

3 

3 

DODAAC  :  WT4WR1 

CO  C  296TH  SPT  BN 

MUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

WT4WR1 

W807M8 

PT 

24 

24 

DODAAC  :  WT4WR7 

A  TRP  5  1 7TH  CAV 

PAJU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

4 

WT4WR7 

W807M8 

BX 

139 

139 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

3 

WT4WR7 

W807M8 

BX 

1 

3 

6810005798431 

TOLUENE  TECHNICAL  1 

BN 

3 

WT4WR7 

W807M8 

QT 

1 

1 

7930002050442 

OOCOOOOOOOOOOOOOOOOO 

00 

3 

WT4WR7 

W807M8 

00 

96 

96 

7930003577386 

DETERGENT, GENERAL  P 

2 

WT4WR7 

W807M8 

BT 

632 

436 

7930009291220 

DETERGENT, LAUNDRY 

4 

WT4WR7 

W807M8 

DR 

20 

20 

8010009368366 

LACQUER 

4 

WT4WR7 

W807M8 

PT 

20 

20 

8010009368369 

LACQUER 

3 

WT4WR7 

W807M8 

PT 

40 

20 

A 1 66 


Tabla  A6-o  (Cont'd) 

IT  90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquaatiny  DODAAC 
for  DEB  Wastarn  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4WR7 

A  TRP  5  17TH  CAV  PAJU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010009368370 

LACQUER 

3 

WT4WR7 

W807M8 

PT 

600 

300 

DODAAC  :  WT4WR8 

B  TRP  5  1 7TH  CAV 

PAJU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6240010043107 

LAMP, FLUORESCENT 

2 

WT4WR8 

WT4J8P 

EA 

24 

24 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

3 

WT4WR8 

W807M8 

BX 

10 

10 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WR8 

W81FFM 

EA 

5 

5 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

WT4WR8 

W807M8 

BX 

10 

5 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

3 

WT4WR8 

W807M8 

QT 

72 

36 

7930000681669 

DETERGENT, GENERAL  P 

3 

WT4WR8 

W807M8 

CO 

18 

18 

7930001325265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

3 

WT4WR8 

W807M8 

DR 

103 

103 

7930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

3 

WT4WR8 

W807M8 

DR 

2 

2 

8040002738705 

ADHESIVE 

3 

WT4WR8 

W807M8 

GL 

10 

5 

OODAAC  :  WT4WRU 

B  CO  2D  ENGR 

YUNGTAE  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4020002402185 

MARLINE 

2 

WT4WRU 

W807M8 

CL 

11 

11 

6605001515337 

COMPASS  MAGNETIC  UNM 

AY 

2 

WT4WRU 

W81FFL 

EA 

2 

2 

8010002972116 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4WRU 

W807M8 

GL 

20 

10 

8010007534549 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4WRU 

W807M8 

GL 

20 

10 

A167 


Table  *6-0  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4WRU 

B  CO  2D  ENGR  YUNGTAE  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

8010011239278 

ENAMEL 

2 

WT4WRU 

W807M8 

CN 

5 

5 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4WRU 

W807M8 

TU 

10 

10 

DODAAC  :  WT4WRW 

E  CO  2D  ENGR  MUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210002027858 

EXT  FIRE  C02  15  LB 

FH 

1 

WT4WRW 

W81FFL 

EA 

1 

1 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

1 

WT4WRW 

W81FFL 

EA 

1 

1 

4730000459835 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

2 

WT4WRW 

WT4 J8P 

EA 

2 

2 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

3 

WT4WRW 

W807M8 

BX 

5 

5 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

WT4WRW 

W807M8 

PT 

100 

50 

79300C0681669 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WRW 

W807M8 

CO 

50 

25 

7  93C00 1 32  5265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

1 

WT4WRW 

W807M8 

DR 

20 

10 

7930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

1 

WT4WRW 

W807M8 

DR 

5 

5 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WRW 

W807M8 

BX 

3 

3 

8010001429273 

REMOVER, PAINT 

AX 

3 

WT4WRW 

W807M8 

PT 

5 

5 

A168 


Table  A6-o  (Cont'd) 

I*Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4WSC 

HHT  5  17TH  CAV  PAJU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002622652 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4WSC 

W807M8 

LB 

2 

2 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4WSC 

W807M8 

LB 

2 

2 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

2 

WT4WSC 

WT4J8P 

LB 

2 

2 

4210010890875 

EXTINGUISHER, FIRE, V 

FH 

1 

WT4WSC 

W807M8 

EA 

15 

15 

5820004022263 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

1 

WT4WSC 

W81FFM 

EA 

1 

1 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WSC 

W81FFM 

EA 

5 

5 

6810001844796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

3 

WT4WSC 

W807M8 

CN 

6 

6 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

36 

36 

6850010393842 

DEICING-DEFROSTING 

1 

WT4WSC 

W807M8 

CN 

1 

1 

8010001412950 

LACQUER 

EH 

2 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

60 

20 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

4 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

2 

2 

8010005843150 

LACQUER 

2 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010007219746 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

40 

20 

8010007219749 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

40 

20 

8010010606461 

ENAMEL 

2 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

40 

20 

8030002312353 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4WSC 

W807M8 

CN 

24 

24 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4WSC 

W807M8 

CN 

70 

40 

8030006169191 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4WSC 

W807M8 

KT 

25 

25 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4WSC 

W807M8 

KT 

59 

59 

8030010777674 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4WSC 

W807M8 

TU 

20 

20 

8040002643848 

ADHESIVE 

1 

WT4WSC 

W807M8 

CN 

8 

8 

8040Q02738717 

ADHESIVE 

2 

WT4WSC 

W807M8 

PT 

5 

5 

A169 


Tabla  A6-c  (Coot ' d) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4WSC 

HHT  5  17TH  CAV  PAJU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8 04 0008  32  61 73 

ADHESIVE 

1 

WT4WSC 

W807M8 

TU 

24 

24 

8040008779872 

ADHESIVE 

2 

WT4WSC 

W807M8 

KT 

136 

80 

8040009419984 

ADHESIVE 

4 

WT4WSC 

W807M8 

KT 

12 

12 

80400  1  1022098 

ADHESIVE 

2 

WT4WSC 

W807M8 

KT 

4 

2 

9150008437220 

LUB  OIL  MOLY/SIL  MIL 

1 

WT4WSC 

W807M8 

LB 

40 

40 

DODAAC  :  WT4WSD 

A  CO  1ST  BN  506TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040002708150 

ADHESIVE 

4 

WT4WSD 

W807M8 

TU 

4 

4 

8040009386860 

ADHESIVE 

4 

WT4WSD 

W807M8 

CN 

4 

4 

DODAAC  :  WT4WSF 

C  CO  1ST  BN  506TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

4 

WT4WSF 

W807M8 

BX 

20 

20 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

2 

WT4WSF 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

8010009368369 

LACQUER 

3 

WT4WSF 

W807M8 

PT 

24 

24 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

3 

WT4WSF 

W807M8 

CN 

2 

2 

3040001178510 

ADHESIVE 

3 

WT4WSF 

W807M8 

TU 

1 

1 

8040002643848 

ADHESIVE 

3 

WT4WSF 

W807M8 

CN 

8 

8 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

3 

WT4WSF 

W807M8 

CN 

10 

10 

A170 


Table  A6-o  (Cent ' d) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
tor  OXB  Nestezn  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4WSF 

C  CO  1ST  BN  506TH  INF  MUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9330006187216 

PLASTIC  SHT-PSA-CEL 

4 

WT4WSF 

W807M8 

RO 

48 

24 

DODAAC  :  WT4WSG 

CSC  1ST  BN  506TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

2 

WT4WSG 

W81FFJ 

EA 

2 

2 

8040002643848 

ADHESIVE 

2 

WT4WSG 

W807M8 

CN 

8 

8 

DODAAC  :  WT4WSH 

HHC  1ST  BN  506TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

3 

WT4WSH 

WT4J8P 

LB 

5 

5 

5815002248129 

RADIO  TELETYPEWRITER 

1 

WT4WSH 

W01FFJ 

EA 

1 

1 

5965008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

1 

WT4WSH 

W81FFJ 

LA 

16 

10 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

3 

WT4WSH 

W807M8 

BX 

100 

100 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

4 

WT4WSH 

W81FFJ 

EA 

3 

3 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

1 

WT4WSH 

W807M8 

EA 

17 

17 

A171 


Table  A6-o  (Cont'd) 

FY90  Harardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4WT1 

t  CO  1ST  BN  5TH  INF  MUNSAN  KOREA 


M  SN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

3 

WT4WT1 

W807M8 

QT 

200 

100 

7 9300C ’ 415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

3 

WT4WT1 

W807M8 

CN 

5 

5 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

3 

WT4WT1 

W807M8 

00 

100 

100 

DODAAC  :  WT4WT2 

HHC  1ST  3N  5TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

WT4WT2 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY, LIT 

4 

WT4WT2 

WT4J8P 

EA 

200 

200 

6260010714229 

LIGHT,  CHEMILCJMINESC 

2 

WT4WT2 

W807M8 

BX 

225 

225 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

WT4WT2 

W807M8 

BX 

400 

200 

68300C656C315 

PROPANE 

HI 

2 

WT4WT2 

W807M8 

EA 

10 

10 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4WT2 

W807M8 

QT 

400 

200 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

3 

WT4WT2 

W807M8 

CN 

1000 

1000 

6850005987311 

LEAK  PREVENTIVE  COI P 

4 

WT4WT2 

W807M8 

CN 

36 

36 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

2 

WT4WT2 

W807M8 

PT 

36 

36 

793000141 j388 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

3 

WT' WT2 

W807M8 

CN 

5 

5 

79300C2050442 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOCO 

00 

2 

WT4WT2 

Wb07M8 

00 

600 

600 

7930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

3 

KT4WT2 

W807M8 

DR 

10 

10 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

2 

WT4WT2 

W807M8 

BX 

15 

15 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4WT2 

W807MS 

GL 

20 

20 

80 1 C0C  52720  50 

ENAMEL 

3 

WT4WT2 

W807M8 

GL 

20 

20 

A172 


Tabls  A6-c  (Cont'  M 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DKH  Wasta.ro  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4WT2 

HHC  1ST  BN  5TH  INF  MUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

801000932335-3 

ENAMEL 

3 

WT4WT2 

W807M8 

GL 

20 

20 

8010009368369 

LACQUER 

3 

WT4WT2 

W807M8 

PT 

120 

120 

8030002  8123-36 

PRESERVATIVE  COATIN 

3 

WT4WT2 

W807M8 

CN 

10 

10 

80-30008430802 

ADHESIVE 

2 

WT4WT2 

W807M8 

KT 

266 

194 

915001260253-1 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

2 

WT4WT2 

W807M8 

CN 

96 

96 

9160002531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

4 

WT4WT2 

W807M8 

CK 

1 

1 

DODAAC  :  WT-3WT6 

A  BTRY  5TH  BN  5TH  ADA  MOTOR  PO 

MUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002-124770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

3 

WT4WT6 

W807M8 

BX 

2 

3 

793C001415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

2 

WT4WT6 

W807M8 

CN 

5 

5 

9150009490323 

LUB  OIL  SEM  RIAPD-68 

2 

WT4WT6 

W807M8 

TO 

90 

88 

DODAAC  :  WT4WTM 

CO  A  296TH  SPT  BN 

MUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

WT4WTM 

W81FFJ 

EA 

5 

3 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

2 

WT4WTM 

W81FFJ 

EA 

10 

10 

3439010075494 

FLUX, SOLDERING 

BN 

2 

WT4WTM 

WT4J8P 

PT 

6 

6 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

2 

WT4WTM 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

5820004022263 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

2 

WT4WTM 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

A173 


Table  A6-c  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4WTM 

CO  A  2  96TH  S?T  BN  MUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5965008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

2 

WT4WTM 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

6665011139530 

RADIAC  SET:  AN/PCR-5 

2 

WT4WTM 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

6350005080076 

PENETRATING  FLUID 

EG 

2 

WT4WTM 

W807M8 

CO 

12 

12 

6850007534998 

CLEANING  COMPOUND, H 

AX 

2 

WT4WTM 

W807M8 

DR 

2 

2 

685C009739091 

PENETRATING  FLUID 

2 

WT4WTM 

W807M8 

CN 

6 

6 

6850011843182 

CLEANING  COMPOUND , A 

2 

WT4WTM 

W807M8 

DR 

4 

4 

6850011347453 

CLEANING  COMPOUND, A 

CH 

2 

WT4WTM 

W807M8 

CN 

10 

10 

304  0008  658991 

ADHESIVE 

2 

KT4WTM 

W807M8 

KT 

100 

100 

9150002617891 

LUBRICATING  OIL, EXP 

2 

WT4WTM 

W807M8 

CN 

15 

15 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  4 

4 

WT4WTM 

W807M8 

CA 

10 

25 

DODAAC  :  WT4WTY 

A  CO  1ST  BN  5TH  INF 

MUNSAN  KOREA 

N3N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135002669762 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4WTY 

WT4J8P 

EA 

50 

50 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

3 

WT4WTY 

W807M8 

BX 

50 

50 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

4 

WT4WTY 

W81FFJ 

EA 

3 

3 

68 1 00 07634397 

CAMPHOR  TECHNICAL  1 

BO 

2 

WT4WTY 

W807M8 

LB 

2 

2 

7930001415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

2 

WT4WTY 

W807M8 

CN 

10 

10 

A174 


TaJble  A6-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  OEH  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4WTZ 

B  CO  1ST  3N  5TH  INF  MUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL 

,  AGENT 

FX 

4 

WT4WTZ 

W81FFJ 

EA 

4 

4 

DODAAC  :  WT4WUG 

A  BTRY  1ST  BN  4TH 

FA 

SONYU  KOR£A 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

2 

WT4WUG 

W807M8 

EA 

50 

50 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4WUG 

W807M8 

PT 

120 

120 

8010001429273 

REMOVER, PAINT 

AX 

2 

WT4WUG 

W807M8 

PT 

1 

1 

8040002643848 

ADHESIVE 

1 

WT4WUG 

W807M8 

CN 

5 

5 

DODAAC  :  WT4WUH 

B  BTRY  1ST  BN  4TH 

FA 

SONYU  KOREA 

NSN 

NomencJ  ature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL 

AGENT 

FX 

2 

WT4WUH 

W81FFJ 

EA 

2 

2 

7930002052871 

WAX  FLR-WATER 

EMULSN 

2 

WT4WUH 

W807M8 

DR 

2 

2 

7930002052874 

POLISH  SHOE 

1 

WT4WUH 

W807M8 

DZ 

3 

3 

8010005977862 

ENAMEL 

2 

WT4WUH 

W807M8 

GL 

40 

20 

8010005985464 

ENAMEL 

2 

WT4WUH 

W807M8 

GL 

20 

20 

8010006647656 

ENAMEL 

2 

WT4WUH 

W807M8 

CN 

4 

4 
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Table  A6-c  (Cont'd) 

I*Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4WUJ 

C  BTRY  1ST  BN  4TH  FA  SONYU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

3 

WT4WUJ 

WT4 J8P 

LB 

5 

48 

68 1 OC  07  54  28 1 3 

TRICHLOROETHYLENE, T 

3 

WT4WUJ 

WT4 J8P 

PT 

13 

25 

6850008526569 

ANTI-SEAT  &  CLEAN  CO 

FS 

3 

WT4WUJ 

W807M8 

QT 

3 

3 

685CCC9262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

3 

WT4WUJ 

W807M8 

PT 

20 

20 

69100 11C 11768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

2 

WT4WUJ 

W807M8 

EA 

36 

36 

80  ICO  02 972116 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4WUJ 

W807M8 

GL 

45 

15 

8040002643848 

ADHESIVE 

3 

WT4WUJ 

W807M8 

CN 

8 

8 

DODAAC  :  WT4WUK 

SVC  BTRY  1ST  BN  4TH  FA 

SONYU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

WT4WUK 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

WT4WUK 

W807M8 

BX 

2 

3 

68500C0014193 

WATER  INDICATING  PA 

2 

WT4WUK 

W807M8 

BX 

1 

1 

68500C224  6656 

CLEANING  COMP  RIFLE 

2 

WT4WUK 

W807M8 

BT 

36 

36 

9150008345608 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

2 

WT4WUK 

W807M8 

PT 

2 

2 

9150009857247 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

1 

WT4WUK 

W807M8 

CN 

22 

20 
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Table  M-o  (Cont'd) 

FY90  Easardoua  Material  Inventory  by  Raqueating  DODAAC 
for  DEB  Neatem  Corridor  Znstelletiona 


DODAAC  :  WT4WUL 

HHB  1ST  BN  4TH  FA 


SONYU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

3 

WT4WUL 

WT4J8P 

EA 

5 

5 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

3 

WT4WUL 

W807M8 

BX 

5 

5 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

3 

WT4WUL 

W807M8 

BX 

18 

18 

9150002575370 

GREASE  GRAPHITE  1  LB 

4 

WT4WUL 

W807M8 

CN 

5 

5 

DODAAC  :  WT4WUM 

A  BTRY  8TH  BN  8TH  FA 

SONYU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4730002786335 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

2 

WT4WUM 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

DODAAC  :  WT4WUP 

C  BTRY  8TH  BN  8TH  FA 

SONYU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4730000459833 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

4 

WT4WUP 

WT4J8P 

EA 

13 

75 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4WUP 

W807M8 

CN 

120 

120 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

3 

WT4WUP 

W807M8 

CN 

3 

3 
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Table  A6-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  OSH  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4WUQ 

SVC  8TRY  8TK  BN  8TH  FA  SONYU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6  135CC9 352582 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4WUQ 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

69IC01 101 1768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

4 

WT4WUQ 

W807M8 

EA 

80 

80 

7  3300024  98036 

DETERGENT-GP-WTR  SOL 

4 

WT4WUQ 

WT4GG5 

CO 

1 

1 

7  3 j  000 92 6 5280 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4WUQ 

W807M8 

BX 

6 

6 

801 DC  0 5  325382 

LACQUER 

4 

WT4WUQ 

WT4GG5 

PT 

2 

2 

8030CCC 812338 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WUQ 

WT4GG5 

BT 

3 

3 

9150009857247 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

1 

WT4WUQ 

W807M8 

CN 

90 

88 

915C009857248 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

2 

WT4WUQ 

W807M8 

CN 

6 

6 

DODAAC  :  WT4WUR 

HHB  8TH  BN  8TH  FA 

SONYU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

61 350C9352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4WUR 

WT4J8P 

PG 

96 

48 

664  5C09  52  37  67 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

WT4WUR 

W81FFK 

EA 

6 

6 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

1 

WT4WUR 

W81FFK 

SE 

1 

1 

6850003685233 

INHIBITOR  CORROSION 

1 

WT4WUR 

W807M8 

LB 

I 

1 

A178 


Table  X6-c  (Cont'd) 

FY90  Barardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4XBP 

A  CO  2D  SPT  BN  SHOP  OFC  PLL  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439001886986 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

SL 

28 

6 

3439002383077 

BRAZING  ALLOY,  SILVE 

2 

WT4XBP 

WT4J8P 

TO 

2 

2 

3439002554572 

FLUX,  BRAZING (  POWDE 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

LB 

10 

10 

3439002554580 

FLUX,  WELDING (  POWDE 

JJ 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

LB 

1 

1 

3439002622649 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

3 

WT4XBP 

W807M8 

LB 

50 

50 

3439002622652 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

3 

WT4XBP 

W807M8 

LB 

100 

100 

3439002622653 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

3 

WT4XBP 

W807M8 

LB 

60 

60 

3439002622669 

ELECTRODE,  WELD ING  < 

3 

WT4XBP 

W807M8 

LB 

150 

150 

34  3  9C02  622670 

ELECTRODE,  WELDING ( 

3 

WT4XBP 

W807M8 

LB 

30 

50 

3439002674787 

ELECTRODE,  WELDING' 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

LB 

100 

100 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

LB 

4 

4 

3439006402351 

ELECTRODE,  WELDING! 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

CN 

1 

1 

3439010075494 

FLUX, SOLDERING 

BN 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

PT 

5 

5 

6830002645913 

DICHLORODIFLUOROMETH 

EG 

3 

WT4XBP 

W807M8 

CY 

10 

1 

6830002904377 

DICHLORODIFLUOROMET 

EG 

3 

WT4XBP 

W807M8 

LB 

10 

9 

6830005436623 

MONOBROMOTRIFLUOROM 

EG 

2 

WT4XBP 

W807M8 

CY 

3 

3 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

3 

WT4XBP 

W807M8 

BG 

4 

4 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

3 

WT4XBP 

W807M8 

GL 

2 

2 

8010009262133 

FILLER, DENT, METAL  S 

3 

WT4XBP 

W807M8 

KT 

10 

10 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

3 

WT4XBP 

W807M8 

KT 

1 

1 

8030000812335 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4XBP 

W807M8 

BX 

1 

1 

8030002472524 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4XBP 

W807M8 

TU 

3 

3 
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Table  A6-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Western  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4XBP 

A  CO  2D  SPT  BN  SHOP  OFC  PLL  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

803C0029 11787 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4XBP 

W807M8 

PT 

4 

4 

303000889353b 

TAPE, ANTISETZING 

2 

WT4XBP 

W807M8 

EA 

18 

18 

3 0400 02254548 

ADHESIVE  SEALANT 

4 

WT4XBP 

W807M8 

KT 

i 

1 

3040006644134 

GASKET  SHELLAC  COM? 

3 

WT4XBP 

WT4 J8P 

PT 

5 

5 

904 0007 283088 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4XBP 

W807M8 

KT 

25 

25 

8040007644424 

ADHESIVE 

1 

WT4XBP 

W807M8 

TU 

10 

10 

d  0  4  0  0  0  8  4  3  0  8  C  2 

ADHESIVE 

2 

WT4XBP 

W807M8 

KT 

32 

32 

8040008658991 

ADHESIVE 

1 

WT4XBP 

WT4 J8P 

KT 

1 

1 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

4 

WT4XBP 

WT4J8P 

KT 

12 

12 

3405001983747 

MAINT  KIT  WET  WEATHE 

BN 

4 

WT4XBP 

W807M8 

EA 

3 

3 

9150001199291 

GREASE, AIRCRAFT 

3 

WT4XBP 

WT4J8P 

TU 

3 

3 

DODAAC  :  WT4XBQ 

CO  A  296TH  SPT  BN  SHOP  OFC  PLL 

MUNSAN  KOREA 

N3N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

3 

WT4XBQ 

WT4J8P 

LB 

10 

10 

4  1  30008600042 

COATER, FILTER, AIR  C 

3 

WT4XBQ 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

5610001417838 

COATING  COMPOUND, NO 

2 

WT4XBQ 

W807M8 

GL 

20 

10 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

1 

WT4XBQ 

W807M8 

BG 

9 

9 

7 930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

2 

WT4XBQ 

W807M8 

GL 

52 

42 

7 9300 11 455797 

COMPOUND, ADSORBENT 

2 

WT4XBQ 

W807M8 

BG 

96 

96 

301CCC5272050 

ENAMEL 

2 

WT4XBQ 

W807M8 

GL 

12 

12 
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Tabls  A6-o  (Cant '  d) 

I*Y90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  OEH  Waatam  Corridor  Installations 


DODAAC  :  WT4XBQ 

CO  A  296TH  SPT  BN  SHOP  OFC  PLL  MUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030000574109 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4XBQ 

WT4J8P 

TU 

40 

40 

8030009996313 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4XBQ 

WT4J8P 

TU 

36 

36 

8030011717628 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4XBQ 

W807M8 

BT 

2 

2 

2 

WT4XBQ 

WT4J8P 

BT 

3 

3 

Total : 

5 

5 

8040001450450 

ADHESIVE 

1 

WT4XBQ 

W807M8 

TU 

1 

1 

80400026290 28 

ADHESIVE 

1 

WT4XBQ 

WT4J8P 

PT 

3 

3 

8040008339563 

ADHESIVE 

1 

WT4XBQ 

W807M8 

KT 

160 

80 

8040008658991 

ADHESIVE 

1 

WT4XBQ 

WT4J8P 

KT 

80 

40 
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Table  A7-a 

NSNs  Identified  in  the  FY90  Hazardous  Material  Inventory 
for  DEH  CTA  Installations 


1240 00332 1780 

2320000771616 

2 320000771618 

232 C  004107313 

2.  720009260873 

2 3  4 0C  10 3  3  1831 

2540000526724 

291000646972 7 

3439000098808 

3439000595815 

3439001886982 

343 90 C 2460565 

3439002554571 

34 39C 02 559935 

3439002622652 

343 9C 02 622653 

3439002622670 

3 4  3  9002 94  61 91 

3439005289064 

3439005554629 

34 3 90 076647 11 

3439008245463 

3439009148390 

34  39CC9862582 

3680002373457 

4130008600042 

4210002027858 

4210002887219 

4210005558837 

4210C07529343 

4210008892491 

4210009651115 

4210C108 74989 

4210010924420 

4730002786333 

4940008036444 

5610001426525 

5610007714684 

5820002237548 

5930CC6551513 

5930006551514 

-  930006551582 

%960C0060  34  4  9 

5965008762375 

6135000105255 

6135000738939 

6135008013493 

6)35009260827 

61 35009268322 

6133009352587 


6135009355301 

6135009613603 

6135010342239 

6135010363495 

6135010631978 

6140001909828 

6140005398491 

6140008816887 

6140010316881 

6140010316882 

6140010321326 

6220001591762 

6230002833237 

6240001522987 

624C005513098 

6240007583367 

62400 1004  3107 

626C002704060 

6260010744229 

6605001296330 

6620001791886 

6645009523767 

6665011055623 

6665011139530 

6750001538911 

6750006199946 

6810000064205 

6810001844796 

6810002229655 

6810002331715 

6810002372918 

6810002411143 

6810002424770 

6810002555917 

6810002646618 

6810002648983 

6810002751215 

6810002812002 

6810002862285 

6810002929676 

6810002979540 

6810004222169 

6810004765612 

6810007542813 

6810008556160 

6810009954804 

6810010541829 

6830004958614 

6830005843041 

'830010384517 


6840000894664 
6840005987327 
6840006877904 
684  C0072 1 60  55 
6840007534797 
6840007823925 
6840008447355 
6840009327297 
6840010672137 
6840010676674 
6840011800167 
685000174180b 
6850002246656 
6850002246657 
6850002705526 
6850002705551 
6850002957685 
6850005121097 
6850005272426 
6850005987311 
6850006561292 
6850006645685 
6850006802233 
6850006959268 
6850007542671 
6850007542672 
6850007822740 
6850008526569 
6850009262275 
6850009739091 
6850010078073 
6850010114937 
6850010826783 
6850010851423 
6850011594844 
6910011011768 
7360001874757 
7520005581487 
7930000934909 
7930001849423 
7930002050442 
7930002052874 
7930002526797 
7930002667128 
7930002691272 
7930002814731 
7930002829699 
7930002981945 
7930002981947 
7930005262919 


7930005599481 

7930006339849 

7930009012088 

7930009265280 

7930009291221 

7930009856904 

7930009856946 

8010000675437 

8010000792750 

8010000792752 

8010000793750 

8010000793752 

8010000793754 

8010000793756 

8010000793758 

8010000793760 

8010000793762 

8010000793764 

8010000822450 

8010001117938 

8010001117998 

8010001412951 

8010001412952 

8010001429273 

8010001594519 

8010001594520 

8010001594521 

8010001594522 

8010001605787 

8010001605794 

8010001605798 

8010001605852 

8010001625289 

8010001654420 

8010001663' 47 

8010001806343 

8010001817568 

8010001818079 

8010002003495 

8010002257961 

8010002422089 

8010002466442 

8010002466443 

8010002629171 

8010002854863 

8010002867727 

8010002867838 

8010002902865 

8010002904049 

8010002904079 
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Table  A7-a  (Cont'd) 

NSK*  Identified  in  the  FY90  Hazardous  Material  Inventory 
for  DEH  CFA  Installations 


8010002906983 

8010002906984 

8010002910599 

8010002921127 

8010002970547 

8010002970553 

8010002970555 

8010002970563 

8010002970568 

8010002970584 

8010002970585 

8010002970593 

8010002982280 

8010002982302 

8010002982304 

8010004825671 

8010005151596 

8010005152208 

8010005152211 

8(710005152258 

8010005152487 

8010005272045 

8010005272050 

8010005272053 

8010005272414 

8010005272518 

8010005272620 

8010005273198 

8010005517932 

8010005587027 

8010005825318 

8010005843149 

8010005977844 

8010005977862 

8010005978195 

8010005985158 

8010005985458 

8010005985460 

8010005985462 

8010005985463 

8010005985464 

8010005985733 

8010005985736 

8010005985738 

8010005985932 

8010005985936 

8010006167486 

8010006169144 

8010006644761 

8010006647048 


8010007219742 

8010007219748 

8010007219749 

8010007219751 

8010007219752 

8010007219753 

8010007219754 

8010008152692 

8010008489272 

8010008961980 

8010008998825 

8010009018081 

8010009018083 

8010009262135 

8010009323354 

8010009357064 

8010009588148 

8010009588151 

8010009594661 

8010009881458 

8010010880096 

8010011221969 

8010011239278 

8030000087196 

8030000650957 

8030000812330 

8030000812331 

8030000812335 

8030000812340 

8030000822508 

8030001116404 

8030001429272 

8030001489833 

8030001520013 

8030001805931 

8030001818372 

8030002010996 

8030002312345 

8030002430946 

8030002441297 

8030002460931 

8030002472524 

8030002472525 

8030002513980 

8030002523391 

8030002758117 

8030002812726 

8030002905141 

8030002911787 

8030004334145 


8030005152488 

8030005468637 

8030005975367 

8030006020045 

8030006169191 

8030006523562 

8030006561426 

8030006644954 

8030006646146 

8030006708553 

8030007232746 

8030007235343 

8030007534597 

8030007534599 

8030007535003 

8030007535006 

8030007535008 

8030007838898 

8030008238039 

8030008376557 

8030008418386 

8030008507076 

8030008893535 

8030008913113 

8030009002373 

8030009030931 

8030009381947 

8030009652437 

8030010411596 

8030010540740 

8040000168662 

8040000632835 

8040001178510 

8040001182695 

8040001429193 

8040001450019 

8040001487183 

8040001817548 

8040002213813 

8040002629009 

8040002643848 

8040002660850 

8040002738705 

8040002811977 

8040002904301 

8040003907959 

8040005979723 

8040006560929 

8040006644318 

8040006911322 


8040007019546 

8040007283088 

8040007386429 

8040007542484 

8040007770631 

8040008226430 

8040008339563 

8040008430802 

8040008510211 

8040008779872 

8040009023871 

8040009419984 

8040009447292 

8040009591854 

8040010069439 

8040010246991 

8040011022098 

8040011086660 

8120005318193 

8340002625767 

8405001983747 

9130002210679 

9135008821793 

9150000019395 

9150001110209 

9150001178791 

9150001866705 

9150002234130 

9150002618317 

9150008345608 

9150009354017 

9150009857246 

9150009857248 

9150010527562 

9150011045227 

9150011233152 

9150012602534 

9160006850914 

9330006841823 

Total  NSN  No.  =  389 
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Table  A7-b 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSM 
for  OSH  CFA  Installation* 


N  GN 

Nomenclature 

Ha2 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

12-1  ICC  5321780 

COLLIMATOR  INFINITY 

FX 

4 

WT4WS0 

W81FFK 

EA 

2 

2 

2  3  2  w  C  C  C  1 V  1 6 1 6 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

1 

WT4WTN 

W81FFL 

EA 

29 

21 

A 

WT4WT8 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

W81K96 

WT4KDR 

EA 

12 

4 

Total : 

42 

26 

G  32C1GC77  1618 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

WT4WTN 

W81FFL 

EA 

1 

1 

1  3  1 0  •;  C  4  107313 

TRUCK  MAINTENANCE:  U 

1 

WT4G3W 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

/  ;; 2  '  .  .'  >2608  7  3 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

1 

W81FUF 

W81FFJ 

EA 

2 

2 

1 

WT4GP3 

WT4KDR 

EA 

11 

9 

| 

WT4JTB 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

Total : 

15 

13 

2  3-“.  ,'C  10331331 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

2 

WT4KAG 

WT4R3D 

EA 

10 

10 

2  6 4  ./  0 C  o 2  67 2 4 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

1 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

3 

3 

1 

WT4KBQ 

YGDA01 

EA 

9 

9 

Total : 

12 

12 

2310006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

2 

WT4KAG 

WT4R3D 

EA 

2 

6 

2 

W80RJ8 

WT4KDV 

EA 

3 

7 

2 

WT4KBQ 

Y17C01 

EA 

20 

18 

2 

WT4XBR 

WT4J8P 

EA 

10 

12 

2 

WT4KDV 

Y00000 

EA 

2 

6 

Total : 

37 

49 

3 j*  3  3C  0  3  2  338  08 

ELU’X,  SOLDERING 

BN 

4 

WT4GQL 

WT4KDR 

QT 

2 

2 

4 

WT4GQL 

WT4KDV 

QT 

2 

2 

Total : 

4 

4 

j  1  3  9  0  C  0  6  9  5  8  1  5 

FLUX  SOLDERING  TIN-L 

BN 

2 

WT4XBN 

WT4J8L 

QT 

1 

1 

3  4  )  90  .  d 8  6 9 8 2 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

2 

WT4KB8 

YW1A35 

EA 

180 

180 

3  4  3  9 0  02  4  60  5  65 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

3 

WT4KAG 

WT4KDR 

LB 

55 

75 

3  4  3  4002  554  57  1 

FLUX,  SOLDERING (  PAS 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

34 3 7002 559935 

FLUX, SOLDERING 

2 

WT4KB8 

YW1F82 

LB 

20 

20 

34  3  90  02  62  2  6  52 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

2 

WT4XBR 

W807M8 

LB 

3 

50 
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Table  X7-b 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DZH  CFA  Installations 


NSN 

Nomenclature 

lUz 

Co‘de 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN  1 
DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

1240003321780 

COLLIMATOR  INFINITY 

FX 

4 

WT4WS0 

W81FFK 

EA 

2 

2 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

1 

1 

WT4WTN 

WT4WT8 

W81FFL 

W81FFJ 

EA 

EA 

29 

1 

21 

1 

1 

W81K96 

WT4KDR 

EA 

12 

4 

Total : 

42 

26 

2320000771618 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

WT4WTN 

W81FFL 

EA 

1 

1 

2320004107313 

TRUCK  MAINTENANCE:  U 

1 

WT4G3W 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

1 

1 

W81FUF 

WT4GP3 

W81FFJ 

WT4KDR 

EA 

EA 

2 

11 

2 

9 

1 

WT4 JTB 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

Total : 

15 

13 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

2 

WT4KAG 

WT4R3D 

EA 

10 

10 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

1 

1 

WT4KDV 

WT4KBQ 

YSARSS 

YGDA01 

EA 

EA 

3 

9 

3 

9 

Total : 

12 

12 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

2 

2 

WT4KAG 

W80RJ8 

WT4R3D 

WT4KDV 

EA 

EA 

2 

3 

6 

7 

2 

WT4KBQ 

Y17C01 

EA 

20 

18 

2 

WT4XBR 

WT4J8P 

EA 

10 

12 

2 

WT4KDV 

Y00000 

EA 

2 

6 

Total : 

37 

49 

3439000098808 

FLUX, SOLDERING 

BN 

4 

4 

WT4GQL 

WT4GQL 

WT4KDR 

WT4KDV 

QT 

QT 

2 

2 

2 

2 

Total : 

4 

4 

3439000695815 

FLUX  SOLDERING  TIN-L 

BN 

2 

WT4XBN 

WT4J8L 

QT 

1 

1 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

2 

WT4KB8 

YW1A35 

EA 

180 

180 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

3 

WT4KAG 

WT4KDR 

LB 

55 

75 

3439002554571 

FLUX,  SOLDERING {  PAS 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

3439002559935 

FLUX, SOLDERING 

2 

WT4KB8 

YW1F82 

LB 

20 

20 

3439002622652 

ELECTRODE,  WELDING ( 

2 

WT4XBR 

W807M8 

LB 

3 

50 
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Tabla  A7-b  (Cont'd) 

TY9Q  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DEH  CFA  Installation* 


MSN 

Merrier. c  _  a 

i-ure 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD  DLVRD 
Total  Total 

4  ?  3  -  0  2  ’86-i3i 

=lug,?;p 

E, MAGNETIC 

4 

WT4WTN 

WT4J8P 

EA 

92 

46 

4  J4  ' C  ~  1  >  63  4  4 

SPRAY  K~ 

7, SELF  PRES 

3 

WT4GP3 

WT4KDV 

KT 

3 

3 

3 

V.  T4WS3 

WT4J8P 

KT 

20 

20 

3 

WT4WSB 

WT4J8P 

KT 

2 

2 

3 

WT4XBL 

WT4J8P 

KT 

20 

20 

3 

WT4XBN 

WT4 J8P 

KT 

5 

J 

3 

WT4X3R 

WT4 JR? 

KT 

8 

8 

3 

WT4GQL 

WT4KDV 

KT 

30 

50 

Total : 

108 

108 

•-  '•  -  -  ••  -  •  >1  r/./  j 

COAT  I NG 

CCI-,QOUND ,  MO 

3 

WT4WS4 

W807M8 

QT 

40 

20 

5  6  »  3  j  0  ~  ■’  *  <i  6  8  4 

ASPHALT, 

PETROLEUM 

2 

WT4KB8 

YW28N1 

CN 

60 

60 

2 

WT4KB8 

YW2D81 

CN 

20 

20 

2 

WT4KB8 

YW2DW1 

CN 

20 

20 

Total : 

ICO 

100 

■;  3  U  3  2  3  7  5  4  3 

RADIO  32 

IT:  AN/GRC-10 

4 

W8 1 FUF 

W81FFJ 

EA 

5 

5 

4 

WT4WR0 

W81FFL 

EA 

1 

1 

Total : 

6 

6 

3->3CC.'H35!5:j 

SWITCH 

AY 

4 

W81KXY 

WT4KDV 

EA 

1 

i 

5  9  3  0  0  0  6  5  5  15  14 

SWITCH 

AY 

1 

WT4KBQ 

YWBC03 

EA 

21 

21 

1 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

15 

15 

Total : 

36 

36 

3  9  3  0  0  o  6  3  5  1 5  8  2 

SWITCH, T 

'OCGLE 

AY 

4 

WT4WR0 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

1 

;  9  b  0  C  T,  0  b  0  3  4  4  9 

TUBS  ELS 

CTRC-N 

AY 

3 

WT4XQM 

WT4J8P 

EA 

4 

4 

3  9  b  •;  0  0  8  762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

2 

WT4WTN 

W81FFL 

EA 

4 

4 

2 

WT4GP3 

WT4KDR 

EA 

l 

1 

Total : 

5 

5 

■  1  .5:72:  17,5235 

BATTERY, 

NCNRECHARG 

1 

W80RJ8 

WT4KDV 

EA 

600 

150 

6  1  s  ~ j  0  ■ '  '38939 

BATTERY, 

NONRECHARG 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

14 

14 

•»1  i:j  I.  >7  1  34  93 

BATTERY, 

NONRECHARG 

2 

WT4KDV 

7ARSS 

EA 

428 

423 

2 

W80RJ8 

WT4KDV 

EA 

20 

20 

2 

W81KXY 

WT4KDV 

EA 

29 

29 

2 

WT4F6V 

WT4KDV 

EA 

200 

200 

Total : 

677 

672 

•>  :  i  6  3  2  ? 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4KDV 

YSAP.CS 

EA 

16 

16 
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Table  A7-b  (Cont'd) 

FV90  Hazardous  Material  Inventory  by  USD 
t or  DEB  CFA  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135009268322 

BATTERY, NONRECHARGE 

2 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

65 

65 

6135009352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

PG 

98 

98 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KDV 

YSARSS 

PG 

103 

89 

1 

W81G6R 

WT4KDV 

PG 

7 

7 

1 

WT4GP3 

WT4KDV 

PG 

4 

4 

1 

W81KXY 

WT4KDV 

PG 

12 

12 

Total : 

126 

112 

6135009613603 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

32 

32 

6135010342239 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

89 

89 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY ,  LIT 

4 

W81KXY 

WT4KDV 

EA 

6 

6 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

201 

201 

Total: 

207 

207 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4KDV 

YSARSS 

PG 

22 

22 

6140001909828 

BATTERY,  STORAGE 

GA 

1 

WT4KBQ 

YUAA01 

EA 

51 

51 

6140005398491 

BATTERY 

2 

WT4KAG 

WT4R3D 

EA 

1 

1 

6140008816887 

BATTERY, STORAGE 

AX 

2 

WT4WTS 

WT4J8P 

PG 

16 

16 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

3 

W80RJ8 

WT4KDV 

EA 

2 

2 

3 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

55 

55 

3 

W81KXY 

WT4KDV 

EA 

2 

2 

Total : 

59 

59 

6140010316882 

BATTERY, STORAGE 

AX 

2 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

8 

8 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

VJT4KBQ 

YEBA01 

EA 

27 

27 

1 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

32 

30 

1 

WT4KB8 

YW1XFL 

EA 

8 

8 

Total : 

67 

65 

6220001591762 

LIGHT, NAVIGATIONAL, 

1 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

7 

7 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

4 

W81FTN 

W807M8 

SE 

25 

25 

4 

WT4KB8 

YW1X22 

SE 

20 

20 

4 

WT4J9F 

WT4KDR 

SE 

10 

10 

4 

WT4KB8 

YW1T41 

SE 

136 

96 

Total : 

191 

151 

6240001522987 

LAMP, FLUORESCENT 

4 

WT4WRY 

WT4J8P 

EA 

2 

2 
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Table  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEH  CFA  Installations 


*;  vv 

Ncrrenc  i  at  ure 

Haz 

Code 

Qt 

RCST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6/  4  J  .-'^51  3098 

2AM? ,  SODIUM 

4 

WT4KB8 

YW1L31 

EA 

442 

246 

62  4  ",007383367 

LAMP , MERCURY  VAPOR 

7 

WT4KB8 

YW1K52 

EA 

24 

24 

i 

WT4KB8 

YW1L64 

EA 

20 

24 

1 

WT4KB8 

YW1L34 

EA 

48 

48 

Total : 

92 

96 

■  10043107 

LAMP, FLUORESCENT 

I 

WT4K38 

YW1XFL 

EA 

9  60 

480 

1 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

10 

30 

1 

WT4KB8 

YWBM1 1 

EA 

480 

480 

Total : 

14  30 

990 

6200002  70  4  C  60 

MANTLE, GASOLINE  LAN 

AY 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

CO 

101 

101 

62600 10744229 

LIGHT, CKEMILUMINESC 

1 

WT4WS1 

W807M8 

BX 

100 

100 

r;o  0  5001296330 

TESTER, MASTER  COMPA 

3 

W81FTN 

WT4 J8P 

EA 

1 

i 

6620001791886 

INDICATOR, PRESSURE 

2 

WT4XBL 

WT4 J8L 

EA 

1 

1 

b6 ‘i  5009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

WT4WS1 

W81FFK 

EA 

5 

5 

3 

WT4WSZ 

W81FFK 

EA 

1 

i 

3 

WT4XQM 

W807M8 

EA 

3 

3 

3 

WT4WS3 

W81FFK 

EA 

4 

4 

3 

WT4J8U 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

3 

WT4GP3 

WT4KDR 

EA 

13 

13 

Total : 

27 

27 

666501 1055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W61FUF 

W82FFJ 

EA 

3 

3 

1 

WT4XQM 

W81FFK 

EA 

2 

2 

1 

WT4GP3 

WT4KDR 

EA 

14 

7 

1 

WT4J9F 

WT4KDR 

EA 

11 

11 

1 

WT4JTB 

WT4KDR 

EA 

12 

6 

1 

W81K96 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

1 

W80RJ8 

WT4KDR 

EA 

4 

4 

Total : 

48 

35 

6665011139530 

RAD  1 AC  SET:  AN/PDR-5 

2 

WT4WTN 

W81FFL 

EA 

1 

1 

6750001538911 

DEVELOPER 

3 

WT4F6V 

WT4KDR 

PG 

15 

12 

6750006199946 

BATH  FIX 

cc 

3 

WT4F6V 

WT4KDR 

KT 

15 

12 

6  6  1 0  0  0  C  0  6  4  2  0  5 

ETHYLENE  GLYCOL, TEC 

4 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

5 

5 

4 

WT4XQM 

W807M8 

GL 

20 

20 

Total : 

25 

25 

6:<1  00  0  1  84  4  796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

2 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

1 

1 
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Table  A7-b  (Cont'd) 

TX90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSK 
for  DEH  CTA  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002229655 

NITRIC  ACID  TECH  MIL 

HR 

4 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

24 

24 

6810002331715 

SODIUM  CARBONATE  TEC 

4 

WT4KB8 

YW4D31 

DR 

10 

10 

6810002372918 

NITRIC  ACID  TECHNICA 

HR 

4 

WT4XBL 

W807M8 

BT 

1 

1 

6810002411143 

SODIUM  BICARBONATE  A 

4 

WT4WTS 

W807M8 

LB 

5 

5 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

3 

WT4WR0 

W807M8 

BX 

2 

3 

3 

WT4WS4 

W807M8 

BX 

1 

3 

Total : 

3 

6 

6810002555917 

CHLORINATED  LIME  TEC 

EF 

4 

WT4XQM 

W807M8 

CN 

2 

2 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

4 

WT4WS4 

W807M8 

LB 

1 

1 

4 

WT4WUA 

W807M8 

LB 

2 

2 

4 

W14WS3 

WT4J8P 

LB 

150 

144 

Total : 

153 

147 

6810002648983 

METHYL  ETHYL  KETONE 

BN 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

BT 

1 

1 

6810002751215 

ACETIC  ACID  GLACIAL 

AX 

4 

WT4XBL 

W807M8 

BT 

3 

3 

6810002812002 

TOLUENE  TECH  LIQ  FOR 

BN 

4 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

4 

12 

6810002862285 

TOLUENE-METHYL  ISOBU 

BN 

4 

WT4XBL 

WT4J8L 

GL 

9 

18 

6810002929676 

METHANOL  TECH  FED  0- 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

QT 

2 

2 

6810002979540 

BATTERY  WATER 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

BT 

70 

50 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

2 

WT4KB8 

YW4C11 

BG 

300 

300 

6810004765612 

TRICHLOROETHANE, TECH 

CH 

4 

WT4GQL 

WT4KDV 

CN 

1 

1 

6810007542813 

TR I CHLOROETHYLENE , T 

2 

WT4WRY 

W807M8 

PT 

10 

24 

6810008556160 

ISOPROPLY  ALCOHOL  AC 

FS 

4 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

2 

2 

4 

WT4KB8 

YW2DR2 

CN 

4 

4 

Total: 

6 

6 

6810009954804 

DIETHYLENETRI AMINE  1 

AX 

4 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

10 

10 

6810010541829 

SODIUM  CHLORIDE, TEC 

4 

WT4WS1 

W807M8 

BG 

10 

10 

6830004958614 

DUSTER  ASSEMBLY 

EG 

1 

WT4WTS 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

1 

WT4XBL 

WT4J8P 

EA 

16 

16 

1 

WT4XBR 

WT4J8P 

EA 

85 

87 

Total : 

103 

105 
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Tabla  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEH  CTA  Installations 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

'  •  ••  4  ’  -  : 

PROPANE 

HI 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

EA 

1 

03  3545;  '' 

REFILL  GAS, DUSTER 

EG 

1 

WT4XBL 

WT4 J8L 

CN 

1 

1 

i.  o  A  3  0  3  J  3  9  4  6  6  4 

rodent: ci de  bait  blo 

4 

WT4KB8 

YW4A1 1 

BX 

4 

4 

-  Cz 387327 

CLEANING  COMPOUND 

AX 

3 

WT4WS4 

W807M8 

CN 

3 

3 

O3‘;:oo6s  ;79C4 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4WTN 

W807M8 

QT 

230 

ICO 

i. 

V.T  4MS3 

W807M8 

QT 

ICO 

5u 

Total : 

3C0 

150 

•:  *i C 0  3  .;2  -  6 0  u 5 

DEODORANT  general  lq 

EG 

4 

WT4WS1 

W807M8 

CN 

200 

100 

4 

WT4KAG 

WT4KDR 

CN 

36 

36 

Total : 

236 

136 

r:  'S  ;  »  j  3  /  5  3  4  >  9  * 

D  I S  I N  FE  CTANT , GE  NE  R A 

4 

WT4WS1 

W807M8 

OZ 

4  00 

400 

^  C  C  C  ’823925 

INSECTICIDE  DIAZINON 

CH 

2 

WT4KB8 

YW4A21 

GL 

66 

66 

o  3  **  0  C  0  8  m  4  7  3  5  5 

INSECTICIDE  DIAZINON 

1 

WT4KB8 

YW4A31 

GL 

560 

560 

68'!>.’C3  3327297 

INSECTICIDE  CARBARYL 

CI 

1 

WT4KB8 

YW4A41 

BX 

20 

20 

<5840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

2 

WT4KB8 

Y00000 

CN 

96 

96 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4J9F 

WT4KDR 

CN 

43 

43 

4 

WT4KB8 

YWCD71 

CN 

48 

48 

Total : 

91 

91 

684301 5 800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

1 

WT4KB8 

YW1JA2 

BX 

39 

8 

1 

WT4KB8 

YW4A11 

BX 

10 

1 

Total : 

49 

9 

6830001741806 

ANTIFREEZE  PERMANENT 

4 

WT4WUA 

W807M8 

DR 

2 

2 

€  8  5  C  0  0  2  2  4  6  6  5  6 

CLEANING  COMP  RIFLE 

4 

WT4WTN 

W807M8 

BT 

100 

100 

5850002246657 

CLEANING  COMP  RIFLE 

BN 

4 

WT4WT8 

W807M8 

CN 

17 

17 

6650002705526 

GASOLINE  INDICATING 

4 

WT4WUA 

W807M8 

JR 

12 

12 

6850002  ’05551 

CORROSION  REMOVCOMPT 

AX 

2 

WT4XBL 

WT4J8L 

GL 

2 

2 

6 8  .30027576 8 5 

SILICONE  COMPOUND  10 

4 

WT4WS0 

W807M8 

CN 

10 

10 

6?  f-COC  3  121097 

CLEANING  COMPOUND , S 

4 

WT4WTS 

WT4 J7W 

CN 

1 

1 
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Table  A7-b  (Cont'd) 

rY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  CFA  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850005272426 

CLEANING  COMPOUND, A 

AX 

4 

WT4XBL 

WT4 J8L 

CN 

2 

2 

6850005987311 

LEAK  PREVENTIVE.  COMP 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

6850006561292 

CORROSION  REMOVING  C 

AX 

2 

WT4XBL 

W807M8 

DR 

1 

1 

6850006645685 

DRY  CLEAN  SOLVENT 

BN 

4 

WT4WS4 

W807M8 

QT 

1 

1 

6850006802233 

DESICCANT  ACTIVATEDT 

3 

WT4WSB 

W807M8 

CN 

3 

3 

3 

WT4XQM 

W807M8 

CN 

1 

1 

3 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

24 

24 

Total: 

28 

28 

6850006959268 

CARBURIZING  COMPOUN 

1 

W80RJ8 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

6850007542671 

ANTIFOGGING  COMPOUN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

CO 

50 

50 

3 

WT4WS1 

W807M8 

CO 

300 

100 

Total : 

350 

150 

6850007542672 

ANT I FOGGING  COMPOUN 

4 

WT4KBQ 

YUSA01 

PT 

360 

180 

6850007822740 

INSPECTION  PENETRANT 

EH 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

2 

2 

6850008526569 

ANTI-SEAT  &  CLEAN  CO 

FS 

4 

WT4WS0 

W807M8 

QT 

1 

1 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

2 

WT4WTN 

W807M8 

PT 

52 

52 

2 

WT4WUA 

W807M8 

PT 

24 

24 

2 

WT4KBQ 

YUBB03 

PT 

2068 

1034 

Total : 

2144 

1 110 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

3 

WT4WS4 

W807M8 

CN 

50 

25 

3 

WT4WS0 

W807M8 

CN 

10 

10 

3 

WT4WS1 

W807M8 

CN 

225 

75 

Total : 

285 

110 

6850010078073 

CLEANING  CONCENTRAT 

3 

WT4WRY 

W807M8 

BT 

8 

8 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

3 

WT4WS1 

W807M8 

QT 

5 

5 

6850010826783 

FUEL, ENGINE  PRIMER 

EH 

4 

WT4KDV 

Y00000 

CN 

20 

20 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

CN 

240 

120 

Total : 

260 

140 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

1 

WT4WRY 

W807M8 

CN 

24 

24 

1 

WT4KAG 

WT4KDR 

CN 

288 

144 

1 

WT4GQL 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

Total : 

316 

172 
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Tabla  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  liatarial  Invantory  by  NSN 
for  DEH  CFA  Installations 


NSN 

Nomer.ciat'jre 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

•  i  't  ,1  4 

D'LIDCNE  COMPOUND 

3 

CGAD6E 

WT4KDR 

TU 

2 

2 

;  1,  +.  ..  kj  +  _  '  d  d 

TRAINING  AID, SKIN  D 

4 

WT4WTN 

W8C7M8 

EA 

50 

50 

4 

WT4GP3 

WT4KDR 

EA 

60 

60 

Total : 

110 

110 

•'  -  :  :  r  7  •*,  1  ;  7 

ACCESSORY  OUTFIT  GAS 

4 

WT4JT3 

WT4KDR 

OT 

1 

1 

"  7  ’?  b  J 

MARKER-TUBE  TYP-NREP 

4 

WT4WS4 

W807M8 

DZ 

5 

5 

■'  .'i  \  .  j"1  ^  '.'t  Ci '4 

D ECclRGENT,  GENEr F 

3 

WT4WS4 

W807M8 

3X 

2 

2 

1  -}  J-  L  0  .  o  4  9  4  L  3 

GLASS  CLEAN ER  LIQUID 

BN 

3 

WT4WS4 

W8C  7MS 

GL 

60 

60 

3 

WT4WS1 

W807M8 

GL 

700 

175 

Total : 

760 

235 

•  .)3C-'C2G30442 

ccoooccooooooocooooo 

00 

i 

WT4WTN 

W807M8 

00 

100 

100 

1 

WT4WS3 

W807M8 

00 

100 

92 

Total : 

200 

192 

■  9  3CCC2052874 

POLISH  SHOE 

3 

WT4WS1 

W807M8 

DZ 

5 

5 

’93CCC2526797 

DETERGENT-LNDRY-PWDR 

3 

WT4WS4 

W807MS 

BG 

2 

2 

79 >3002667129 

WAX, GENERAL  PURPOSE 

4 

WT4WS3 

W807M8 

LB 

100 

50 

:  J : '  0 J 2  6912  7 2 

ABSORBENT  MATERIAL, 

3 

WT4WS4 

W807M8 

BG 

30 

30 

•'9*0002814  731 

DISHWASHING  COMP-HNO 

3 

WT4WS3 

W807M8 

CO 

5 

5 

’930002329699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

3 

WT4WS3 

W807M8 

GL 

20 

10 

3 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

40 

20 

Total : 

60 

30 

7 93 00 02 98 1945 

WAX, GENERAL  PURPOSE 

BN 

4 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

32 

i  6 

4 

W81KXW 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

Total : 

37 

21 

’  ■ «  3  0  0  0  7  3  b  1  3  4  7 

WAX  G? -SOLVENT-PASTE 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

CN 

4 

4 

3 

WT4WS1 

W807M8 

CN 

10 

10 

Total : 

14 

14 

’-v:  ' ;  ;0t29'.  9 

J  £  TF!  R  G  £  N  T  GENERAL  P  U 

4 

WT4WS1 

W807M8 

CN 

12 

12 

>  <00  C  -J  9  -9  4  9  : 

CLEANING  COMPOUND, T 

4 

WT4WS4 

W807M8 

CN 

160 

80 

V  „'■>  >398 -59 

SWEEPING  COMPOUND 

3 

WT4WS4 

W807M8 

DR 

3 

3 

A  i  92 


Table  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DEH  CTA  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930009012088 

GLASS  CLEANER 

3 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

100 

50 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WS1 

W807M8 

BX 

15 

15 

1 

WT4WTN 

W807M8 

BX 

2 

2 

1 

WT4WS3 

W807M8 

BX 

10 

10 

Total : 

27 

27 

7930009291221 

DETERGENT, LAUNDRY 

2 

WT4WS1 

W807M8 

DR 

18 

18 

7930009856904 

DETERGENT, LAUNDRY 

3 

WT4WS4 

W807M8 

BX 

416 

328 

3 

WT4WS1 

W807M8 

BX 

15 

15 

Total : 

431 

343 

7930009856946 

DETERGENT 

4 

WT4WS1 

W807M8 

DR 

2 

2 

8010000675437 

ENAMEL 

EH 

4 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

320 

190 

4 

W81KXW 

WT4KDR 

PT 

48 

48 

Total : 

368 

238 

8010000792750 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

Total : 

72 

42 

8010000792752 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010000793750 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

70 

40 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

10 

10 

3 

W81KXW 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

3 

WT4F7S 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

Total : 

58 

58 

8010000793754 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010000793756 

ENAMEL 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010000793758 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010000793760 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

120 

45 

8010000793762 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010000793764 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

2 

2 

8010001117938 

ENAMEL 

1 

WT4KAG 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

A193 


Tabla  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  CFA  Installation* 


NSN 

Norrenc  1  at  ure 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD  DLVRD 
Total  Total 

8010001 117938 

SNAKE L 

1 

WT4KB8 

YW2DH2 

GL 

18 

18 

Total : 

22 

22 

80 100 01117998 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB8 

YW2FLL 

GL 

24 

24 

801  COO  1412951 

LACQUER 

EH 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010 001412952 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WRY 

W807M8 

PT 

24 

24 

2 

WT4KB8 

YW2CN2 

PT 

96 

96 

Total : 

120 

120 

80 1 C0C 1 42  92  73 

REMOTER, PAINT 

AX 

2 

WT4WR0 

W807M8 

PT 

2 

2 

8010CC1 594519 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

Total : 

72 

42 

8  0 1 00  C 1  5  94  520 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WT8 

W807M8 

PT 

120 

120 

1 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

Total : 

132 

132 

8010001594521 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

80 1 000 1 594  522 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010001605787 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

4 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

3 

3 

80 1  COO  1 60  5794 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

4 

WT4KB8 

YW2BL1 

GL 

4894 

2398 

8010001605798 

REMOVER, PAINT 

BN 

2 

WT4KB8 

YW2BJ1 

GL 

60 

60 

3010001605852 

VARNISH, OIL 

4 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

2 

2 

4 

WT4KB8 

YW2CG1 

GL 

68 

68 

Total : 

70 

70 

8010001625289 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

1 

WT4KAG 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

8010001654420 

VARNISH, OIL 

3 

WT4J8G 

WT4KDR 

GL 

.  10 

5 

3 

WT4KB8 

YW2C72 

GL 

44 

44 

Total : 

54 

49 

8010C01663147 

LACQUER 

BN 

4 

W81FTR 

W807M8 

QT 

40 

20 

8010C01806343 

VARNISH, OIL 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

QT 

1 

1 

80 1000 1817568 

REMOVER, PAINT 

4 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

1 

1 

3010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

3 

WT4WS3 

W807M8 

CN 

8 

8 
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Table  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardoua  Material  Inventory  by  NSK 
for  DSH  CFA  Znatallatlona 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

3 

WT4GQL 

WT4KDV 

CN 

1 

1 

Total : 

9 

9 

801C0 020034 95 

ENAMEL 

3 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

20 

10 

8010002257961 

ENAMEL 

1 

WT4KB8 

YW2DQ2 

GL 

12 

12 

1 

WT4KB8 

YW2DG2 

GL 

8 

8 

Total : 

20 

20 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

4 

WT4KB8 

YW2FLL 

GL 

120 

120 

8010002466442 

TURPENTINE 

4 

WT4J9F 

WT4KDR 

PT 

20 

20 

8010002466443 

TURPENTINE 

4 

WT4J9F 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

4 

WT4KB8 

YW2BK2 

GL 

16 

8 

Total : 

36 

18 

8010-002629171 

FILLER, WOOD, PLASTIC 

BN 

2 

WT4WRY 

W807M8 

CN 

2 

2 

8010002854863 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KAG 

WT4KDR 

GL 

14 

14 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB8 

YW2BJ1 

GL 

96 

96 

1 

WT4KB8 

YW2DB1 

GL 

640 

640 

Total: 

736 

736 

8010Q02902865 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB8 

YW2C82 

GL 

24 

24 

8010002904049 

PAINT, OIL 

BN 

3 

WT4KB8 

YW2D61 

GL 

100 

48 

3 

WT4KB8 

YW2D91 

GL 

40 

40 

Total: 

140 

88 

8010002904079 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

WT4KB8 

YW2C52 

QT 

40 

40 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WRY 

W807M8 

PT 

24 

24 

2 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

2 

WT4KB8 

YW2CL2 

PT 

144 

144 

Total : 

228 

198 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB8 

YW2CM2 

pm 

592 

5?4 

8010002910599 

PAINT, OIL 

4 

WT4KB8 

YW2C31 

GL 

2836 

1914 

8010002921127 

PRIMER  COATING 

BN 

2 

WT4KB8 

YW2DJ1 

GL 

776 

776 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

2 

W81KXW 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

2 

WT4KAG 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

Total : 

24 

14 

A19  5 


Table  A7-b  (Coat’d) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  CFA  Znatallationa 


Nomenclature 

Haz 

Coae 

Qt 

RQST 

30DAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

aci-joc,  .*  'Zz-.i  -  ‘•am.- 

BN 

4 

WT4KAG 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

9:: : ;c-297C5ii  enamel 

3N 

I 

WT4KB8 

YW20E1 

GL 

1000 

760 

b:;::;;29t:563  enamel 

BN 

3 

WT4K38 

YW2QN2 

GL 

8 

8 

8  0 : 0 002970368  E NAME L 

BN 

4 

WT4KB8 

YW2CD2 

GI. 

12 

12 

«  ;  ‘  00C297C584  ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB8 

YW2DC2 

GL 

12 

12 

2 

WT4KB8 

YW2CD2 

GL 

48 

30 

Tot 

al : 

60 

42 

q  j  :  „ 0C2  3  .’0585  ENAME L 

3N 

4 

WT4KB8 

YW2DE1 

GL 

48 

48 

fl.-r  "CC2970593  PRIMER  COATING 

3N 

3 

W8 1 FTN 

W807M8 

PT 

72 

72 

3 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

X 

10 

3 

W81FTR 

W807M8 

PT 

40 

20 

3 

WT4X3L 

WT4 J8L 

PT 

2 

2 

Total : 

124 

104 

a.i  I  00  02  38  ;.29C  PRIMER  COATING 

BN 

X 

WT4KB8 

YW2FLL 

KT 

28 

28 

i 

1 

WT4KB8 

YW2DP2 

KT 

88 

88 

Total : 

116 

116 

“010002982302  ENAMEL 

3N 

1 

WT4KB8 

YW2C52 

QT 

504 

144 

901000298230-?  ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB8 

YW2CN1 

G  Li 

88 

88 

4 

WT4KB8 

YW2DR1 

GL 

26 

13 

Total : 

114 

1C1 

801000-1825671  POLYURETHANE  COATIN 

BN 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

4 

4 

3010005151596  ENAMEL 

4 

WT4KB8 

YW2DM2 

QT 

40 

-v  r. 

4.  W 

3010005152208  PRIMER  COATING 

4 

WT4WTS 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010009152211  PRIMER  COATING 

4 

WT4WTS 

WT4 J7W 

CN 

4 

2 

9010005152258  REMOVER , PAI NT 

4 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

5 

5 

8010009152487  LACQUER 

3 

WT4WRY 

W807M8 

PT 

8 

8 

3 

WT4WS3 

K8C7M8 

5 

5 

Total : 

13 

13 

901000=272045  ENAMEL 

4 

WT4KS8 

YW2DM1 

GL 

348 

314 

8010005272050  ENAMEL 

1 

WT4KB8 

YW2DC1 

GL 

300 

300 

A196 


Tabla  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  SSV 
for  DCS  CTA  Installation* 


\  "N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005272053 

ENAMEL, 

2 

WT4KB8 

YW2C62 

QT 

48 

48 

80100052  / 2 4  1-1 

PAINT, OIL 

3 

WT4WTN 

W8Q7M8 

GL 

10 

5 

3 

WT4KB8 

YW2C21 

GL 

2432 

1832 

3 

WT4KB8 

YW2CC1 

GL 

1040 

560 

Total : 

3482 

2397 

8010005272518 

LACQUER 

3 

WT4J8G 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8010005272620 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB8 

YW2CD1 

GL 

288 

288 

8010005273198 

ENAMEL 

1 

WT4KB8 

YW2C11 

GL 

80 

80 

8010005517932 

LACQUER 

3 

WT4J3C 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

8010005587027 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4GQL 

WT4KDV 

CN 

2 

2 

8010005825319 

PRIMER  COATING 

2 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

3 

1 

80100058-53149 

LACQUER 

1 

WT4KB8 

YW2CG2 

PT 

192 

192 

1 

W81KXW 

WT4KDR 

PT 

48 

48 

1 

i. 

WT4KB8 

YW2DM2 

PT 

72 

72 

Total : 

312 

312 

8010005977844 

ENAMEL 

3 

WT4KB8 

YW2CB2 

GL 

308 

180 

8010005977862 

ENAMEL 

4 

WT4KB8 

YW2D12 

GL 

80 

80 

8010005978195 

ENAMEL 

2 

WT4KB8 

YW2CD1 

GL 

60 

60 

80 13005 98 5158 

LACQUER 

2 

WT4XBL 

WT4J8L 

QT 

12 

12 

2 

WT4XBL 

WB07M8 

QT 

10 

10 

Total : 

22 

22 

8 0 1  COO 5 98 54  58 

ENAMEL 

1 

WT4KB8 

YW2CL1 

GL 

36 

36 

80 1 0005  98  54  60 

ENAMEL 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

8010005985462 

ENAMEL 

2 

W81KXW 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

2 

WT4KB8 

YW2DF1 

GL 

428 

348 

Total : 

448 

358 

8010005985463 

ENAMEL 

2 

WT4GQL 

WT4 KDR 

GL 

3 

3 

8010005985464 

ENAMEL 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

2 

WT4GQL 

WT4KDV 

GL 

3 

3 

Total : 

6 

6 
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Table  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSH 
for  DZH  CFA  Inatallationa 


S  A 


■1 


a  j 
■1 " 


Nonr.er.cl  ai’jre 

Haz 

Code 

Or 

RQST 

OODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

I  Z  '  ?  '3 b '  3 

PAINT, LATEX 

1 

WT4K38 

YW2CK1 

GL 

392 

392 

1 

WT4K88 

YW2DA1 

GL 

240 

240 

Total : 

632 

632 

-  J  ■;  3  8^736 

PAINT, TAT F  X 

2 

WT4KB8 

YW2CK1 

GL 

36 

36 

: ; ■„ ; 98 3-38 

PAINT, LATEX 

1 

WT4K38 

YW2DG1 

GL 

28 

28 

.  .  :  •.98  5  9  32 

s,  NAVEL 

<5 

WT  *i  XBL 

W837M8 

QT 

1 

± 

J  C  Z  ’j  i  n  5  9  3  6 

ENAMEL 

as 

2 

WT4X3L 

W8C7M8 

PT 

2 

2 

2 

WT4WTS 

W807M8 

PT 

6 

6 

Tot 

ai: 

8 

8 

.  .  r.  I  o  ’  4  <5  •) 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

4 

4 

3 

WT4WS1 

W807M8 

vJ  Li 

20 

10 

Total : 

24 

14 

• ;  9 : 9  4 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4WTN 

W807M8 

?T 

24 

24 

?  ■  * 

.i  vv  •«  o  in  '  o  i 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

20 

10 

3 

WT4WS1 

W807M8 

GL 

20 

10 

3 

WT4KB8 

YW2CB1 

GL 

312 

312 

Total : 

352 

332 

. -3  0 1 6  4  7  0  4  8 

PAINT, TRAEr IC 

BN 

3 

WT4WS3 

W807M8 

CN 

6 

6 

::jt  ’2  19742 

LACQUER 

BN 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

770  2  1  97  4  8 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB8 

YW2CL2 

PT 

72 

72 

03C721 9749 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB8 

YW2CK2 

PT 

24 

24 

■ICC  •'219751 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB8 

YW2CN2 

PT 

72 

72 

'2  1  97  52 

LACQUER 

BN 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

:r:c  7219753 

LACQUER 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

:  ,:c  '21  9754 

LACQUER 

BN 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

'.:CC«  152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

2 

WT4KB8 

YW2DL1 

GL 

264 

168 

2 

WT4KAG 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

Total : 

265 

169 

C 00  4 4 8  92 7  2 

ENAMEL 

3 

WT4KB8 

YW2CM2 

PT 

384 

384 

0078961980 

EPOXY  COATING  KIT 

2 

WT4WRY 

W807M8 

KT 

75 

7 
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Table  A7-b  (Cont'd) 

FT90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DKH  CTA  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010008961980 

EPOXY  COATING  KIT 

2 

WT4WS3 

W807M8 

KT 

30 

4 

Total : 

105 

11 

8010008998825 

PRIMER  COATING 

1 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

5 

5 

8010009018081 

PAINT, LATEX 

3 

WT4KB8 

YW2D41 

GL 

52 

100 

3 

WT4KB8 

YW2DA2 

GL 

80 

80 

Total • 

132 

180 

8010009018083 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB8 

YW2DE2 

CN 

6 

6 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

3 

WT4XBR 

W807M8 

KT 

72 

42 

3 

WT4KBQ 

Y17C01 

KT 

56 

32 

Total: 

128 

74 

8010009323354 

ENAMEL 

4 

WT4KB8 

YW2CE2 

GL 

8 

8 

8010009357064 

LACQUER 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010009588148 

LACQUER 

3 

WT4WRY 

W807M8 

PT 

6 

6 

3 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

2 

2 

Total : 

8 

8 

8010009588151 

LACQUER 

4 

WT4WRY 

W807M8 

PT 

24 

24 

4 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

2 

2 

Total: 

26 

26 

8010009594661 

EPOXY  COATING  KIT 

2 

WT4WRY 

W807M8 

KT 

25 

18 

2 

WT4WS3 

W807M8 

KT 

30 

26 

2 

W80RJ8 

WT4KDR 

KT 

10 

10 

Total: 

65 

54 

8010009881458 

ENAMEL 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010010880096 

ENAMEL 

3 

WT4WRY 

W807M8 

QT 

2 

2 

8010011221969 

ENAMEL 

2 

W81FTN 

W807M8 

QT 

1 

1 

8010011239278 

ENAMEL 

3 

W81FTN 

W807M8 

CN 

2 

2 

8030000087196 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

10 

10 

8030000650957 

CORROSION  RESISTANT 

2 

WT4XBL 

W807M8 

QT 

4 

4 

8030000812330 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4XBL 

W807M8 

BT 

1 

1 

8030000812331 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4GQL 

WT4KDR 

BX 

1 

1 
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Table  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  CFA  Installations 


NSN 

N omen cl 

ature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030000812335 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4XBL 

W807M8 

BX 

1 

1 

8030000812340 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4XBL 

W807M8 

BT 

1 

1 

2 

W81FTR 

W807M8 

BT 

15 

15 

Total : 

16 

16 

8030000822508 

PRIMER, 

SEALING  COMP 

2 

WT4XBL 

WB07M8 

BT 

4 

4 

8030001116404 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4XBL 

W807M8 

BT 

1 

1 

8030001429272 

CORROSIi 

ON  RESISTANT 

2 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

1 

1 

8030001489833 

SEALING 

COMPOUND 

3 

W81KXW 

WT4KDR 

BX 

10 

10 

80300.1520013 

SEALING 

COMPOUND 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

CA 

2 

2 

80300C1 805931 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

10 

10 

3030001818372 

PRIMER, 

SEALING  COM 

2 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

1 

1 

8030002010996 

SEALING 

COMPOUND 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

PT 

2 

2 

8030002312345 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

2 

2 

8030002430946 

CALKING 

COMPOUND 

2 

WT4KB8 

YW2DD1 

GL 

100 

100 

8030002441297 

CORROSION  PREVENTIV 

I 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

6 

6 

8030002460931 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4WTN 

W807M8 

TU 

2 

2 

8030002472524 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4GQL 

WT4KDR 

TU 

48 

48 

1 

WT4GQL 

WT4KDV 

TU 

8 

8 

Total : 

56 

56 

8030002472525 

SEALING 

COMPOUND 

4 

WT4WS4 

W807M8 

TU 

10 

10 

4 

WT4KBQ 

YXBN01 

TU 

7 

7 

4 

W80RJ8 

WT4KDR 

TU 

1 

1 

Total : 

18 

18 

8030002513980 

ANTISEIZE  COMPOUND 

4 

WT4WS4 

WT4J8P 

LB 

10 

10 

4 

WT4XBR 

WT4J8P 

LB 

12 

12 

Total : 

22 

22 

8030002523391 

SEALING 

COMPOUND 

3 

WT4XBR 

W807M8 

TU 

101 

7  J1 

3 

WT4WS1 

W807M8 

TU 

40 

40 

3 

WT4WS4 

W807M8 

TU 

10 

10 

3 

WT4WTS 

W807M8 

TU 

4 

4 

3 

WT4GQL 

WT4KDV 

TU 

30 

30 
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Table  X7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  N8N 
for  DEH  CFX  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4KB8 

YW2C73 

TU 

4 

4 

Total : 

189 

189 

8030002758117 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

KT 

2 

2 

8030002812726 

COATING  COMPOUND, ME 

3 

WT4WS4 

W807M8 

KT 

10 

10 

8030002905141 

COATING  COMPOUND, BI 

3 

WT4WS3 

W807M8 

GL 

10 

5 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

Total : 

30 

15 

8030002911787 

SEALING  COMPOUND 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8030004334145 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4XBL 

W807M8 

RO 

10 

10 

8030005152488 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4WS4 

W807M8 

CN 

1 

1 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

7 

7 

1 

WT4WRY 

W807M8 

CN 

6 

6 

1 

CGAD6E 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

Total : 

16 

16 

8030005975367 

ANTISEIZE  COMPOUND 

2 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

1 

1 

8030006020045 

SEALING  COMPOUND 

3 

CGAD6E 

WT4KDV 

CA 

4 

4 

8030006169191 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

22 

22 

1 

W81FTR 

W807M8 

KT 

15 

15 

Total : 

37 

37 

8030006523562 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4XBR 

WT4J8P 

KT 

2 

2 

8030006561426 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4WTN 

W807M8 

PT 

102 

51 

1 

WT4XBR 

W807M8 

PT 

6 

6 

1 

WT4GQL 

WT4KDV 

PT 

2 

2 

Total : 

110 

59 

8030006644954 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4WTS 

WT4J7W 

QT 

4 

4 

8030006646146 

ANTISEIZE  COMPOUND 

2 

WT4XBR 

W807M8 

CN 

7 

7 

8030006708553 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4KB8 

YW2C82 

KT 

216 

132 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81FTP 

W807M8 

KT 

5 

5 

4 

W81FTT 

W807M8 

KT 

17 

17 

4 

WT4WTS 

W807M8 

KT 

1 

1 

4 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

42 

54 

Total : 

65 

77 
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Tabla  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  HSH 
for  DEH  CFA  Installation* 


N5N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8C30007235343 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WS4 

W807M8 

KT 

10 

10 

803000  <534597 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

26 

26 

803C007534599 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

12 

12 

1 

WT4XQM 

W807M8 

KT 

12 

12 

Total: 

24 

24 

8030007535003 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4XBL 

WT4 J8L 

CA 

2 

2 

8030007535006 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4XBL 

W807M8 

CA 

2 

2 

1 

W81FTN 

W807M8 

CA 

1 

1 

Total : 

3 

3 

8030007535008 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4XBL 

W807M8 

CA 

3 

3 

8030007838898 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4XBL 

WT4J8L 

KT 

4 

4 

8030008238039 

CORROSION  RESISTANT 

4 

WT4XBL 

WT4J8L 

GL 

1 

1 

8030008376557 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

5 

5 

8030008418386 

PRESERVATIVE  COATIN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

CN 

20 

20 

8030008507076 

COATING  COMPOUND, ME 

3 

WT4WS3 

W807M8 

KT 

1 

1 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

4 

WT4GQL 

WT4KDV 

EA 

10 

10 

4 

WT4KB8 

YWCH95 

EA 

4800 

2400 

Total : 

4810 

2410 

8030008913113 

SEALER 

4 

WT4XBL 

WT4J8L 

KT 

1 

1 

8030009002373 

PRIMER, SEALING  COMP 

2 

WT4XBL 

W807M8 

BT 

4 

4 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4WT8 

W807M8 

PT 

1 

1 

2 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

6 

6 

2 

W81FTN 

W807M8 

PT 

1 

1 

2 

WT4WTS 

W807M8 

PT 

5 

5 

Total : 

13 

13 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

16 

16 

8030009652437 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4XBL 

W807M8 

RO 

45 

30 

8030010411596 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

38 

38 

8030010540740 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4WS0 

W807M8 

BT 

12 

12 
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Tibia  A7-b  (Cont'd)  * 
nc90  Hazardous  Mata rial  Invantory  by  MSH 
for  DEH  CFA  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040000166662 

ADHESIVE 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

2 

2 

8040000632835 

ADHESIVE 

2 

WT4GQL 

WT4KDV 

BT 

10 

10 

8040001178510 

ADHESIVE 

3 

WT4WRY 

W807M8 

TU 

5 

5 

8040001182695 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

1 

1 

8040001429193 

ADHESIVE 

4 

WT4WTS 

W807M8 

BX 

2 

2 

8040001450019 

ADHESIVE 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

7 

7 

8040001487183 

ADHESIVE 

4 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

1 

1 

8040001817548 

ADHESIVE 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

3 

3 

8040002213813 

ADHESIVE 

4 

WT4KAG 

WT4KDR 

TU 

50 

50 

4 

WT4XBR 

WT4J8P 

TU 

9 

9 

Total : 

59 

59 

8040002629009 

ADHESIVE 

4 

WT4KB8 

YW2CA2 

QT 

10 

10 

8040002643848 

ADHESIVE 

1 

WT4WS3 

W807M8 

CN 

8 

8 

1 

W81FTN 

W807M8 

CN 

8 

8 

1 

W81KXW 

WT4KDR 

CN 

160 

80 

1 

WT4GQL 

WT4KDR 

CN 

15 

15 

1 

W80RJ8 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

Total : 

192 

112 

8040002660850 

ADHESIVE 

4 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

10 

10 

4 

WT4KAG 

WT4KDR 

PT 

20 

20 

Total: 

30 

30 

8040002738705 

ADHESIVE 

1 

WT4KB8 

YW2D91 

GL 

300 

300 

1 

WT4KB8 

YW2DE1 

GL 

120 

120 

Total : 

420 

420 

8040002811977 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL 

WT4J8L 

CN 

1 

1 

8040002904301 

ADHESIVE 

4 

WT4WS4 

W807M8 

QT 

10 

10 

8040003907959 

ADHESIVE 

BN 

4 

WT4XBL 

W807M8 

QT 

1 

1 

8040005979723 

ADHESIVE 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8040006560929 

ADHESIVE 

1 

WT4KB8 

YW2DA1 

GL 

48 

48 

8040006644318 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

2 

2 

A203 


Table  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Harardou*  Material  Inventory  by  HSN 
for  DEH  CFA  Installatlona 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST  RCVN  Unit 

DODAAC  DODAAC 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040006644318 

ADHESIVE 

1 

WT4WTS  W807M8  PT 
Total : 

4 

6 

4 

6 

804CCC6911322 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL  W807M8 

KT 

14 

14 

8040007019546 

ADHESIVE 

2 

2 

WT4GQL  WT4KDR 
WT4GQL  WT4KDV 

KT 

KT 

24 

2 

24 

2 

Total : 

26 

26 

8040 C 07283088 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4WTS  W807M8 

KT 

2 

2 

804C007386429 

CEMENT, EPOXY, ALUMIN 

1 

1 

WT4XBL  W807M8 
WT4KAG  WT4KDR 

KT 

KT 

3 

24 

3 

24 

Total : 

27 

27 

8040007542484 

ADHESIVE 

2 

WT4WRY  W807M8 

PT 

3 

3 

804 0D 07770631 

ADHESIVE  KIT, EPO, Y 

2 

WT4XBL  W807M8 

KT 

2 

2 

9040008226430 

ADHESIVE 

4 

WT4XBL  WT4J8P 

QT 

17 

9 

8040008339563 

ADHESIVE 

1 

1 

WT4XBR  W807M8 
W81FTN  W807M8 

KT 

KT 

329 

10 

189 

10 

1 

WT4WS4  W807M8 

KT 

2 

2 

Total: 

341 

201 

8040008430802 

ADHESIVE 

3 

3 

WT4XBR  W807M8 
WT4WTS  W807M8 

KT 

KT 

4 

1 

4 

1 

Total : 

5 

5 

8040008510211 

ADHESIVE 

4 

WT4WS4  W807M8 

KT 

10 

10 

8040008779872 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL  W807M8 

KT 

2 

2 

9040009023871 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL  W807M8 

KT 

6 

6 

8040009419984 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL  W807M8 

KT 

3 

3 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

1 

WT4XBL  WT4J8P 

KT 

46 

46 

8040009591854 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL  W807M8 

KT 

8 

8 

8040010069439 

ADHESIVE 

4 

WT4XBL  WT4J8L 

KT 

4 

2 

8040010246991 

ADHESIVE 

3 

WT4WS4  W807M8 

BT 

4 

4 

8040011022098 

ADHESIVE 

2 

WT4XBL  W807M8 

KT 

2 

2 
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Tabla  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  N8H 
tor  OSH  CTA  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

1 

W80RJ8 

WT4KDV 

KT 

6 

6 

1 

W81KXY 

WT4KDV 

KT 

2 

2 

1 

WT4GP3 

WT4KDV 

KT 

2 

2 

1 

WT4GQL 

WT4KDV 

KT 

6 

6 

Total : 

16 

16 

8120005318193 

CYLINDER  COMPRESSED 

4 

WT4XBR 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

8340002625767 

REPAIR  KIT  TENTAGE: 

BN 

4 

VJ80RJ8 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

8405001983747 

MAINT  KIT  WET  WEATHE 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

EA 

4 

4 

3 

W81KXW 

WT4KDR 

EA 

10 

10 

Total : 

14 

14 

9130002210679 

GASOLINE  UNLEADED  55 

BN 

4 

WT4F7S 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

9135008821793 

PROPELLANT, PRESSURI 

EG 

2 

WT4WTS 

WT4J7W 

CY 

2 

2 

9150000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

3 

WT4WR0 

W807M8 

CN 

4 

4 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

CN 

1C 

10 

Total : 

14 

14 

9150001110209 

LUB  OIL  PE  30  MIL-L- 

BN 

4 

WT4WR0 

W807M8 

CN 

20 

20 

9150001178791 

LUBRICATING  OIL, ENG 

2 

WT4KBQ 

Y16A06 

PT 

430 

432 

9150001866705 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

4 

WT4WR0 

W807M8 

QT 

96 

96 

9150002234130 

LUB  OIL  GEAR  MIL-L-6 

4 

WT4GQL 

WT4KDR 

GL 

24 

16 

9150002618317 

FLUID  POWER  TRANSMIS 

3 

W81KXW 

WT4KDR 

CN 

20 

20 

3 

CGAD6E 

WT4KDR 

CN 

6 

6 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

CN 

31 

31 

Total : 

57 

57 

9150008345608 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

PT 

10 

10 

9150009354017 

GREASE  AIRCRAFT/ INST 

2 

WT4WT8 

W807M8 

CA 

48 

25 

9150009857246 

GREASE  AIRCRAFT/INST 

4 

WT4WT8 

W807M8 

CN 

12 

6 

9150009857248 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

2 

WT4WUA 

W807M8 

CN 

12 

12 

9150010527562 

LUBRICATING  OIL, AIR 

BN 

3 

WT4WTN 

W807M8 

GL 

2 

2 

9150011045227 

LUBRICATING  OIL,WEA 

4 

WT4WT8 

W807M8 

QT 

12 

12 

9150011233152 

BRAKE  FLUID, AUTOMOT 

1 

WT4GQL 

WT4KDR 

CN 

5 

6 

A205 


Tabla  A7-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  tutorial  Znvantory  by  NSH 
for  DEH  CFA  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9'.  50012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

WT4WS3 

wSO  7M8 

CN 

4 

4 

1 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

19 

31 

1 

WT4WTS 

W807M8 

CN 

1C 

10 

1 

W81KXW 

WT4KDR 

CN 

20 

24 

1 

WT4JTB 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

Total : 

55 

71 

9160006850914 

INSULATING  OIL  ELECT 

1 

WT4KBQ 

5TOOPOL 

DR 

76 

76 

9330006841823 

PLASTIC  SHT-CELULSE 

1 

W81FTN 

W807M8 

SH 

1 

1 

A20  6 


Table  X7-o 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  CFA  Installations 


DODAAC  :  CGAD6E 

MVP  6 1ST  MAINTENANCE  CO 

CAMP  KYLE  BLDG  3147  CAMP  KYLE  UIJEONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

3 

CGAD6E 

WT4KDR 

TU 

2 

2 

80300O5468637 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

CGAD6E 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

8030006020045 

SEALING  COMPOUND 

3 

CGAD6E 

WT4KDV 

CA 

4 

4 

9150002618317 

FLUID  POWER  TRANSMIS 

4 

CGAD6E 

WT4KDR 

CN 

c. 

6 

DODAAC  :  W80RJ8 

CO  D  44TH  ENGR  BN 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

29l0uvjo46a  1  Z1 

CARIRiDGE, ENGINE  ST 

EH 

2 

W80RJ8 

WT4KDV 

EA 

3 

7 

3439002554571 

FLUX,  SOLDERING (  PAS 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

4210002027858 

EXT  FIRE  C02  15  LB 

FH 

1 

W80RJ8 

WT4KDR 

EA 

16 

8 

6135000105255 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W80RJ8 

WT4KDV 

EA 

600 

150 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

W80RJ8 

WT4KDV 

EA 

20 

20 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

3 

W80RJ8 

WT4KDV 

EA 

2 

2 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

EA 

4 

4 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

6850005987311 

LEAK  PREVENTIVE  COMP 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

6850006959268 

CARBURIZING  COMPOUN 

1 

W80RJ8 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

8010009594661 

EPOXY  COATING  KIT 

3 

■W80RJ8 

WT4KDR 

KT 

10 

10 

8030002010996 

SEALING  COMPOUND 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

PT 

2 

2 

8030002472525 

SEALING  COMPOUND 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

TU 

1 

1 

A207 


Tabla  A7-e  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  CFA  Installations 


DODAAC  :  W80RJ8 

CO  D  4 4 TH  ENGR  BN  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030002905141 

COATING  COMPOUND, 31 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

8030C02911787 

SEALING  COMPOUND 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8040002643848 

ADHESIVE 

3 

W80RJ8 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

• J 

W80RJ8 

WT4KDV 

KT 

6 

6 

3  34  C 0  01 62  5  767 

REPAIR  KIT  TENTAGE: 

BN 

4 

W80RJ8 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  W81FTN 

HQ  SVC  CO  230TH  AVN  BN 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

4 

W81FTN 

W807M8 

SE 

25 

25 

6605001296330 

TESTER, MASTER  COMPA 

3 

W81FTN 

WT4J8P 

EA 

1 

1 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

W81FTN 

W807M8 

PT 

72 

72 

8010011221969 

ENAMEL 

2 

W81FTN 

W807M8 

QT 

1 

1 

8010011239278 

ENAMEL 

3 

W81FTN 

W807M8 

CN 

2 

2 

8030007535006 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81FTN 

W807M8 

CA 

1 

1 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81FTN 

W807M8 

PT 

1 

1 

3040002643848 

ADHESIVE 

3 

W81FTN 

W807M8 

CN 

8 

8 

8040008339563 

ADHESIVE 

2 

W81FTN 

W807M8 

KT 

10 

10 

9330006841823 

PLASTIC  SHT-CELULSE 

1 

W81FTN 

W807M8 

SH 

1 

1 

A208 


Table  A7-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
t or  DEH  CFA  Installations 


DODAAC  :  W81FTP 

ATK  HEL  CO  A  230TH  AVN  BN  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81FTP 

W807M8 

KT 

5 

5 

DODAAC  :  W81FTR 

ATK  HEL  CO  B  230TH  AVN  BN 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001663147 

LACQUER 

BN 

4 

W81FTR 

W807M8 

QT 

40 

20 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

4 

W81FTR 

W807M8 

PT 

40 

20 

8030000812340 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81FTR 

W807M8 

BT 

15 

15 

8030006169191 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81FTR 

W807M8 

KT 

15 

15 

DODAAC  :  W81FTT 

ATK  HEL  CO  C  230TH  AVN  BN 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81FTT 

W807M8 

KT 

17 

17 

DODAAC  :  W81FUF 

BTRY  F  5TH  ADA 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

1 

W81FUF 

WS1FFJ 

EA 

2 

2 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

3 

WS1FUF 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

4 

W81FUF 

W81FFJ 

EA 

5 

5 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W81FUF 

W81FFJ 

EA 

3 

3 

A209 


Table  A7-e  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  CTA  Installations 


300 AAC  :  W81G6R 

A  CO  304  SIG  BN  C  E  MNT  SPT  US  LOGO 
UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST  RCVN 

DODAAC  DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6  13500935 53C1 

BATTERY ,  NONRECHARG 

3 

W81G6R  WT4KDV 

PG 

7 

7 

DODAAC  :  W81K96 

165TH  QUARTERMASTER  DET 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST  RCVN 

DODAAC  DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

W81K96  WT4KDR 

EA 

12 

4 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

2 

W81K96  WT4KDR 

EA 

2 

2 

DODAAC  :  W81KXW 

B  CO  532D  MI  BN  PBO 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST  RCVN 

DODAAC  DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210003892491 

EXTINGUISHER, EIRE, D 

FH 

3 

W81KXW  WT4KDR 

EA 

6 

6 

4210010874989 

EXTINGUISHER, FIRE 

FH 

3 

W81KXW  WT4KDR 

EA 

22 

22 

4210010924420 

EXTINGUISHER, FIRE, V 

FH 

2 

W81KXW  WT4KDR 

EA 

34 

34 

7930002981945 

WAX, GENERAL  PURPOSE 

BN 

2 

W81KXW  WT4KDR 

GL 

5 

5 

8010000675437 

ENAMEL 

EH 

2 

W81KXW  WT4KDR 

PT 

48 

48 

80100C0793752 

ENAMEL 

EH 

2 

W81KXW  WT4KDR 

PT 

24 

24 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

2 

W81KXW  WT4KDR 

GL 

20 

10 

8010005843149 

LACQUER 

2 

W81KXW  WT4KDR 

PT 

48 

48 

9010005985462 

ENAMEL 

2 

W81KXW  WT4KDR 

GL 

20 

10 

8030001489833 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81KXW  WT4KDR 

BX 

10 

10 

8040002643848 

ADHESIVE 

2 

W81KXW  WT4KDR 

CN 

160 

80 

A210 


Table  A7-e  (Cont'd) 

rY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  OKH  CFA  Installations 


DODAAC  :  W81KXW 

8  CO  5320  MI  BN  PBO  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8405001983747 

MAINT  KIT  WET  WEATHE 

BN 

2 

W81KXW 

WT4KDR 

EA 

10 

10 

9150002618317 

FLUID  POWER  TRANSMIS 

3 

W81KXW 

WT4KDR 

CN 

20 

20 

915C012 602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

2 

W81KXW 

WT4KDR 

CN 

20 

24 

DODAAC  :  W81KXY 

B  CO  532D  MI  BN  CLASS  IX 

PLL 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

4 

W81KXY 

WT4KDV 

EA 

1 

1 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

W81KXY 

WT4 KDV 

EA 

29 

29 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

W81KXY 

WT4KDV 

PG 

12 

12 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY, LIT 

4 

W81KXY 

WT4KDV 

EA 

6 

6 

6140010316081 

BATTERY, STORAGE 

GA 

4 

W81KXY 

WT4KDV 

EA 

2 

2 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

3 

W81KXY 

WT4KDV 

KT 

2 

2 

DODAAC  :  WT4F6V 

COMBINED  FIELD  ARMY  ROK  1 

JS 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4F6V 

WT4KDV 

EA 

200 

200 

6750001538911 

DEVELOPER 

3 

WT4F6V 

WT4KDR 

PG 

15 

12 

6750006199946 

BATH  FIX 

CC 

3 

WT4F6V 

WT4KDR 

KT 

15 

12 

A211 


Table  A7-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  CTA  Installations 


DODAAC  :  WT4F7S 

8TH  ARMY  WIGHTMAN  NCO  ACADEMY  UIJONGBU  KOREA 


\  •  7  »  ’ 

Ncnenc-ature 

Haz 

Code 

Ct 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

c  '  )  ’Cj  •  9  )  7  5  2 

ENAMEL 

EH 

4 

WT4F7S 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

j :  i : ; 2  2 :  o  6  7  9 

GASOLINE  UNLEADED  55 

BN 

4 

WT4F7S 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

^  0  /\  A  C  i  W  T  4  G  3  W 

ACG  55 2D  SIG  CO  GSAISC 

UIJUNGBU  KOREA 

\ ;  '  v. 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2  )2;;:-J4 :07ii3 

TRUCK  MAINTENANCE:  U 

1 

WT4G3W 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

_/  ..  J  AAC  ;  W  .  4  • 

6;  s' 

CP  3 

T  MAINT  CO  UNIT  SUP  PB 

UIJONGBU  1 

KOREA 

\  SN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2  32  00  0  9260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

3 

WT4GP3 

WT4KDR 

EA 

11 

9 

4  94  CC08  C  3  64  4  4 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

3 

WT4GP3 

WT4KDV 

KT 

3 

3 

3963008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

1 

WT4GP3 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4GP3 

WT4KDV 

PG 

4 

4 

664  600952  3767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

WT4GP3 

WT4KDR 

EA 

13 

13 

066oC 1 1 055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4GP3 

WT4KDR 

EA 

14 

7 

6  9 1  00  1  101  1768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

3 

WT4GP3 

WT4KDR 

EA 

60 

60 

8 0 1\  .) ('I  ’086660 

REPAIR  KIT 

3 

WT4GP3 

WT4KDV 

KT 

2 

2 

A212 


Tabla  A7-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DBH  Cn  Installations 


DODAAC  :  WT4GQL 

AUG  61ST  MAINT  CO  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439000098808 

FLUX, SOLDERING 

BN 

4 

WT4GQL 

WT4KDR 

QT 

2 

2 

4 

WT4GQL 

WT4KDV 

QT 

2 

2 

Total : 

4 

4 

3'' 39007664711 

SOLDER, TIN  ALLOY 

1 

WT4GQL 

WT4KDV 

LB 

12 

12 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

4 

WT4GQL 

WT4KDV 

KT 

50 

50 

5810002979540 

BATTERY  WATER 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

BT 

70 

50 

6810004765612 

TR'ICHLOROETHANE,  TECH 

CH 

4 

WT4GQL 

WT4KDV 

CN 

1 

1 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

8010000792750 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010001412951 

LACQUER 

EH 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010001594519 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010001594520 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010001594521 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010001594522 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

2 

WT4GQL 

WT4KDV 

CN 

1 

1 

8010002854863 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

8010005587027 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4GQL 

WT4KDV 

CN 

2 

2 

8010005985460 

ENAMEL 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

8010005985463 

ENAMEL 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

8010005985464 

ENAMEL 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

2 

WT4GQL 

WT4KDV 

GL 

3 

3 

Total: 

6 

6 

8010007219742 

LACQUER 

BN 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

A213 


Table  A7-c  (Cont'd) 

ST90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  CFA  Installations 


DODAAC  :  WT4GQL 


AUG 

61ST  MA1NT  CO 

UIJONGBU  1 

KOREA 

MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010007219752 

LACQUER 

BN 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010007219754 

LACQUER 

BN 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010009357064 

LACQUER 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

SO  10009881458 

ENAMEL 

3 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8C3000C812331 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4GQL 

WT4KDR 

BX 

1 

1 

8030002472524 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4GQL 

WT4KDR 

TO 

48 

48 

1 

WT4GQL 

WT4KDV 

TU 

8 

8 

Total : 

56 

56 

80300C2523391 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4GQL 

WT4KDV 

TU 

30 

30 

80300C6561426 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4GQL 

WT4KDV 

PT 

2 

2 

80300C8893535 

TAPE, ANTISEIZING 

4 

WT4GQL 

WT4KDV 

EA 

10 

10 

8040000632835 

ADHESIVE 

2 

WT4GQL 

WT4KDV 

BT 

10 

10 

8040002643848 

ADHESIVE 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

CN 

15 

15 

804C005979723 

ADHESIVE 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8040007019546 

ADHESIVE 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

KT 

24 

24 

2 

WT4GQL 

WT4KDV 

KT 

2 

2 

Total: 

26 

26 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

3 

WT4GQL 

WT4KDV 

KT 

6 

6 

9150000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

2 

WT4GQL 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

9150002234130 

LUB  OIL  GEAR  MIL-L-6 

4 

WT4GQL 

WT4KDR 

GL 

24 

16 

9150002618317 

FLUID  POWER  TRANSMIS 

4 

WT4GQL 

WT4KDR 

CN 

31 

31 

9150011233152 

BRAKE  FLUID, AUTOMOT 

1 

WT4GQL 

WT4KDR 

CN 

5 

6 

A21  4 


Table  A7-o  (Cont'd) 

rY90  Basardoua  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Cn  Inatallationa 


DODAAC  :  WT4J8G 

3D  MP  DET  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001 654420 

VARNISH, OIL 

3 

WT4J8G 

WT4KDR 

GL 

10 

5 

8010005272518 

LACQUER 

3 

KT4J8G 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8010005517932 

LACQUER 

3 

WT4J8G 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

DODAAC  :  WT4J8U 

125TH  MED  DETACHMENT 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

WT4J8U 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  WT4J9F 

552D  SIG  CO  DCSOPS  USAISC 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

4 

WT4J9F 

WT4KDR 

SE 

10 

10 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4J9F 

WT4KDR 

EA 

11 

11 

684  001067  6674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4J9F 

WT4KDR 

CN 

43 

43 

8010002466442 

TURPENTINE 

4 

WT4J9F 

WT4KDR 

PT 

20 

20 

8010002466443 

TURPENTINE 

4 

WT4J9F 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

A21 5 


Table  A7-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  CTA  Installations 


DODAAC  :  WT4JTB 

CO  A  304  SIG  BN  USAISC 


UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

4 

WT4JTB 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4JTB 

WT4KDR 

EA 

12 

6 

7360001874757 

ACCESSORY  OUTFIT  GAS 

4 

WT4JTB 

WT4KDR 

O  T 

1 

1 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

3 

WT4JTB 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

DODAAC  :  WT4KAG 

SP  TRPS  COMB  FIELD  ARMY  ROK  US 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

2 

WT4KAG 

WT4R3D 

EA 

10 

10 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

2 

WT4KAG 

WT4R3D 

EA 

2 

6 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

3 

WT4KAG 

WT4KDR 

LB 

55 

75 

6140005398491 

BATTERY 

2 

WT4KAG 

WT4R3D 

EA 

1 

1 

6840007216055 

DEODORANT  GENERAL  LQ 

EG 

3 

WT4KAG 

WT4KDR 

CN 

36 

36 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

1 

WT4KAG 

WT4KDR 

CN 

288 

144 

8010001117938 

ENAMEL 

1 

WT4KAG 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

8010001625289 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

WT4KAG 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KAG 

WT4KDR 

GL 

14 

14 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KAG 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

8010002970553 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KAG 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

3 

WT4KAG 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8040002213813 

ADHESIVE 

4 

WT4KAG 

WT4KDR 

TU 

50 

50 

8040002660850 

ADHESIVE 

2 

WT4KAG 

WT4KDR 

PT 

20 

20 

A216 


Table  X7-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  OSH  CTA  Installations 


DODAAC  :  WT4KAG 

SP  TRPS  COMB  FIELD  ARMY  ROK  US  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040007386429 

CEMENT, EPOXY, ALUM IN 

2 

WT4KAG 

WT4KDR 

KT 

24 

24 

DODAAC  :  WT4KB8 

ACCT  OFF  DFE  COMB  FLD 

ARMY  ROK 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

2 

WT4KB8 

YW1A35 

EA 

180 

180 

3439002559935 

FLUX, SOLDERING 

2 

WT4KB8 

YW1F82 

LB 

20 

20 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING ( 

3 

WT4KB8 

YW1V11 

LB 

200 

200 

3 

WT4KB8 

YW1V12 

LB 

400 

400 

Total : 

600 

600 

3439009148390 

FLUX, BRAZING 

AX 

1 

WT4KB8 

YW1F93 

LB 

20 

20 

4210002887219 

EXTINGUISHER  FIRE 

CA 

FH 

2 

WT4KB8 

YW2BD2 

EA 

5 

5 

4210007529343 

DRY  CHEMICAL, FIRE 

E 

FH 

3 

WT4KB8 

YW2BF1 

CN 

9 

9 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, 

D 

FH 

1 

WT4KB8 

YW2BC1 

EA 

330 

270 

1 

WT4KB8 

YW2DC1 

EA 

30 

30 

Total : 

360 

300 

4210009651115 

DRY  CHEMICAL,  FIRE 

E 

4 

WT4KB8 

YW2B67 

EA 

3 

3 

5610007714684 

ASPHALT, PETROLEUM 

2 

WT4KB8 

YW2BN1 

CN 

60 

60 

2 

WT4KB8 

YW2D81 

CN 

20 

20 

2 

WT4KB8 

YW2DW1 

CN 

20 

20 

Total : 

100 

100 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

4 

WT4KB8 

YW1XFL 

EA 

8 

8 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL 

I 

1 

WT4KB8 

YW1X22 

SE 

20 

20 

1 

WT4KB8 

YW1T41 

SE 

136 

96 

Total: 

156 

116 

6240005513098 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KB8 

YW1L31 

EA 

442 

246 

A217 


Table  A7-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  CFA  Installations 


DODAAC  :  WT4K88 

ACCT  OFF  DFE  COMB  FLD  ARMY  ROK  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6240007583367 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

1 

WT4KB8 

YW1K52 

EA 

24 

24 

1 

WT4KB8 

YW1L64 

EA 

20 

24 

1 

WT4KB8 

YW1L34 

EA 

48 

48 

Total : 

92 

96 

624001C043107 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

WT4KB8 

YW1XFL 

EA 

960 

480 

1 

WT4KB8 

YWBM11 

EA 

480 

480 

Total : 

1440 

960 

681C002331715 

SODIUM  CARBONATE  TEC 

4 

WT4KB8 

YW4D31 

DR 

10 

10 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

2 

WT4KB8 

YW4C11 

BG 

300 

300 

6810008556160 

ISOPROPL1  ALCOHOL  AC 

FS 

1 

WT4KB8 

YW2DR2 

CN 

4 

4 

6840000894664 

RODENTICIDE  BAIT  BLO 

4 

WT4KB8 

YW4A11 

BX 

4 

4 

6840007823925 

INSECTICIDE  DIAZINON 

CH 

2 

WT4KB8 

YW4A21 

GL 

66 

66 

6840008447355 

INSECTICIDE  DIAZINON 

1 

WT4KB8 

YW4A31 

GL 

560 

560 

6840009327297 

INSECTICIDE  CARBARYL 

Cl 

1 

WT4KB8 

YW4A41 

BX 

20 

20 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

2 

WT4KB8 

Y00000 

CN 

96 

96 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4KB8 

YWCD71 

CN 

48 

48 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

1 

WT4KB8 

YW1JA2 

BX 

39 

8 

1 

WT4KB8 

YW4A11 

BX 

10 

1 

Total : 

49 

9 

8010001117938 

ENAMEL 

1 

WT4KBS 

YW2DH2 

GL 

18 

18 

8010001117998 

ENAMEL 

3N 

1 

WT4KB8 

YW2FLL 

GL 

24 

24 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB8 

YW2CN2 

PT 

96 

96 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

WT4KB8 

YW2BL1 

GL 

4894 

2398 

8010001605798 

REMOVER, PAINT 

BN 

2 

WT4KB8 

YW2BJ1 

GL 

60 

60 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

4 

WT4KB8 

YW2CG1 

GL 

68 

68 

A218 


Table  X7-o  (Cont'd) 

IT90  Biiudoui  Material  Inventory  by  Requeeting  DODAAC 
for  DEB  cm  Znatallationa 


DODAAC  :  WT4KB8 

ACCT  OFF  DFE  COMB  FLD  ARMY  ROK  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001654420 

VARNISH, OIL 

3 

WT4KB8 

YW2C72 

GL 

44 

44 

8010002257961 

ENAMEL 

1 

WT4KB8 

YW2DQ2 

GL 

12 

12 

1 

WT4KB8 

YW2DG2 

GL 

8 

8 

Total : 

20 

20 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

4 

WT4KB8 

YW2FLL 

GL 

120 

120 

8010002466443 

TURPENTINE 

4 

WT4KB8 

YW2BK2 

GL 

16 

8 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB8 

YW2BJ1 

GL 

96 

96 

1 

WT4KB8 

YW2DB1 

GL 

640 

640 

Total : 

736 

736 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB8 

YW2C82 

GL 

24 

24 

8010002904049 

PAINT, OIL 

BN 

3 

WT4KB8 

YW2D61 

GL 

100 

48 

3 

WT4KB8 

YW2D91 

GL 

40 

40 

Total : 

140 

88 

8010002904079 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

WT4KB8 

YW2C52 

QT 

40 

40 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB8 

YW2CL2 

PT 

144 

144 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB8 

YW2CM2 

PT 

592 

524 

8010002910599 

PAINT, OIL 

4 

WT4KB8 

YW2C31 

GL 

2836 

1914 

8010002921127 

PRIMER  COATING 

BN 

2 

WT4KB8 

YW2DJ1 

GL 

776 

776 

8010002970555 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB8 

YW2DK1 

GL 

1000 

760 

8010002970563 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB8 

YW2DN2 

GL 

8 

8 

8010002970568 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB8 

YW2CD2 

GL 

12 

12 

8010002970584 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB8 

YW2DC2 

GL 

12 

12 

2 

WT4KB8 

YW2CD2 

GL 

48 

30 

Total : 

60 

42 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB8 

YW2DE1 

GL 

48 

48 

8010002982280 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

WT4KB8 

YW2FLL 

KT 

28 

28 

A219 


Tabla  A7-c  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DBH  CFA  Installations 


DODAAC  :  WT4KB8 

ACCT  OFF  DFE  COMB  FLD  ARMY  ROK  UIJONGBU  KOREA 


MSN 

Nomenclature 

Haz  Qt 

Code 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002982280 

PRIMER  COATING 

BN  1 

WT4KB8 

YW2DP2 

KT 

88 

88 

Total : 

116 

116 

8010002982302 

ENAMEL 

BN  1 

WT4KB8 

YW2C52 

QT 

504 

144 

8010002982304 

ENAMEL 

BN  4 

WT4KB8 

YW2CN1 

GL 

88 

88 

4 

WT4KB8 

YW2DR1 

GL 

26 

13 

Total : 

114 

101 

8010005151596 

ENAMEL 

4 

WT4KB8 

YW2DM2 

QT 

40 

20 

8010005272045 

ENAMEL 

4 

WT4KB8 

YW2DM1 

GL 

348 

314 

8C10005272050 

ENAMEL 

1 

WT4KB8 

YW2DC1 

GL 

300 

300 

8010005272053 

ENAMEL 

2 

WT4KB8 

YW2C62 

QT 

48 

48 

8010005272414 

PAINT, OIL 

3 

WT4KB8 

YW2C21 

GL 

2432 

1832 

3 

WT4KB8 

YW2CC1 

GL 

1040 

560 

Total : 

3472 

2392 

8010005272620 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KBS 

YW2CD1 

GL 

288 

288 

8010005273198 

ENAMEL 

1 

WT4KB8 

YW2C11 

GL 

80 

80 

8010005843149 

LACQUER 

1 

WT4KB8 

YW2CG2 

PT 

192 

192 

1 

WT4KB8 

YW2DM2 

PT 

72 

72 

Total : 

264 

264 

8010005977844 

ENAMEL 

3 

WT4KB8 

YW2CB2 

GL 

308 

180 

8010005977862 

ENAMEL 

4 

WT4KB8 

YW2D12 

GL 

80 

80 

8010005978195 

ENAMEL 

1 

WT4KB8 

YW2CD1 

GL 

60 

60 

801C005985458 

ENAMEL 

1 

WT4KB8 

YW2CL1 

GL 

36 

36 

8010005985462 

ENAMEL 

2 

WT4KB8 

YW2DF1 

GL 

428 

348 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KB8 

YW2CK1 

GL 

392 

392 

1 

WT4KB8 

YW2DA1 

GL 

240 

240 

Total : 

632 

632 

A22  0 


Table  A7-o  (Cont'd) 

I*Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  OKB  CIA  Installations 


DODAAC  :  WT4KB8 

ACCT  OFF  DFE  COMB  FLD  ARMY  ROK  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005985736 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KB8 

YW2CK1 

GL 

36 

36 

8010005985738 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KB8 

YW2DG1 

GL 

28 

28 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB8 

YW2CB1 

GL 

312 

312 

8010007219748 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB8 

YW2CL2 

PT 

72 

72 

8010007219749 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB8 

YW2CK2 

PT 

24 

24 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB8 

YW2CN2 

PT 

72 

72 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

2 

WT4KB8 

YW2DL1 

GL 

264 

168 

8010008489272 

ENAMEL 

3 

WT4KB8 

YW2CM2 

PT 

384 

384 

8010009018081 

PAINT, LATEX 

3 

WT4KB8 

YW2D41 

GL 

52 

100 

3 

WT4KB8 

YW2DA2 

GL 

80 

80 

Total : 

132 

180 

8010009018083 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB8 

YW2DE2 

CN 

6 

6 

8010009323354 

ENAMEL 

4 

WT4KB8 

YW2CE2 

GL 

8 

8 

8030002430946 

CALKING  COMPOUND 

2 

WT4KB8 

YW2DD1 

GL 

100 

100 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4KB8 

YW2C73 

TU 

4 

4 

8030006708553 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4KB8 

YW2C82 

KT 

216 

132 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

4 

WT4KB8 

YWCH95 

EA 

4800 

2400 

8040002629009 

ADHESIVE 

4 

WT4KB8 

YW2CA2 

QT 

10 

10 

8040002738705 

ADHESIVE 

1 

WT4KB8 

YW2D91 

GL 

300 

300 

1 

WT4KB8 

YW2DE1 

GL 

120 

120 

Total: 

420 

420 

8040006560929 

ADHESIVE 

1 

WT4KB8 

YW2DA1 

GL 

48 

48 

A221 


Tabls  A7-c  (Cont'  d) 

rY 90  Hazardous  Mats rial  Invsntory  by  Raqusating  DODAAC 
for  DBH  CFA  Installations 


DODAAC  :  WT4KBQ 

SRACCT  OFF  MAINT  SUP  BR  B  AND  FAC  ENGR  ACTV  KOREA  UIJONGBU  K 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

2 

WT4KSQ 

YGDA01 

EA 

9 

9 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

2 

WT4KBQ 

Y17C01 

EA 

20 

18 

5930006551514 

SWITCH 

AY 

1 

WT4KBQ 

YWBC03 

EA 

21 

21 

6140001909828 

BATTERY,  STORAGE 

GA 

1 

WT4KBQ 

YUAA01 

EA 

51 

51 

6140C1C321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

WT4KBQ 

YEBA01 

EA 

27 

27 

6850007542672 

ANTIFOGGING  COMPOUN 

4 

WT4KBQ 

YUBA01 

PT 

360 

180 

68500C926227S 

CLEANING  COMPOUND  WI 

3 

WT4KBQ 

YUBB03 

PT 

2068 

1034 

8010C09262135 

FILLER  DENT  METAL 

3 

WT4KBQ 

Y17C01 

KT 

56 

32 

8030002472525 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4KBQ 

YXBN01 

TU 

7 

7 

9150001178791 

LUBRICATING  OIL, ENG 

2 

WT4KBQ 

Y16A06 

PT 

430 

432 

9160006850914 

INSULATING  OIL  ELECT 

1 

WT4KBQ 

Y00POL 

DR 

76 

76 

DODAAC  :  WT4KDV 

TECH  SUP  6 1  ST  CS  DS  MAINT 

’  CO 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

264C000 526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

1 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

3 

3 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

4 

WT4KDV 

Y00000 

EA 

2 

6 

5930006551514 

SWITCH 

AY 

1 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

15 

15 

6135000738939 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

14 

14 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

428 

423 

6135009260827 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

16 

16 

6135009268322 

BATTERY, NONRECHARGE 

2 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

65 

65 

A222 


Tabla  A7-o  (Cont'd) 

FY90  Haxardoua  Matarial  Inventory  by  Requeating  DODAAC 
for  D£H  CFA  Inatallationa 


DODAAC  :  WT4KDV 

TECH  SUP  61  ST  CS  DS  MAINT  CO  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135009352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

PG 

98 

98 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KDV 

YSARSS 

PG 

103 

89 

6135009613603 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

32 

32 

6135010342239 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

89 

89 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

201 

201 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4KDV 

YSARSS 

PG 

22 

22 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

3 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

55 

55 

6140010316882 

BATTERY, STORAGE 

AX 

2 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

8 

8 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

3 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

32 

30 

6220001591762 

LIGHT, NAVIGATIONAL, 

1 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

7 

7 

6240010043107 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

WT4KDV 

YSARSS 

EA 

10 

30 

6260002704060 

MANTLE, GASOLINE  LAN 

AY 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

CO 

101 

101 

6850010826783 

FUEL, ENGINE  PRIMER 

EH 

4 

WT4KDV 

Y00000 

CN 

20 

20 

4 

WT4KDV 

YSARSS 

CN 

240 

120 

Total : 

260 

140 

DODAAC  :  WT4WR0 

C  CO  2D  SPT  BN 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

5820002237548 

RADIO  SET:' AN/GRC-10 

4 

WT4WR0 

W81FFL 

EA 

1 

1 

5930006551582 

SWITCH, TOGGLE 

AY 

4 

WT4WR0 

WT4 J8P 

EA 

1 

1 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

3 

WT4WR0 

W807M8 

BX 

2 

3 

8010001429273 

REMOVER, PAINT 

AX 

2 

WT4WR0 

W807M8 

PT 

2 

2 

A223 


Tabla  A7-c  (Cont'd) 

STf90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  Raquaating  OOOAAC 
for  DEH  CFA  Inatallationa 


DODAAC  :  WT4WR0 

C  CO  2D  SPT  3N  TONGDUCHON  KORDA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

915C00C019395 

LUBRICATING  GIL, GEA 

3 

WT4WR0 

W807M8 

CN 

4 

4 

9150001110209 

LOB  OIL  P E  30  MIL-L- 

BN 

4 

WT4WR0 

W807M8 

CN 

20 

20 

9150001866705 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

4 

WT4WR0 

W807M8 

QT 

96 

96 

DODAAC  :  WT4WRY 

HHB  2D  INF  DIV  ARTY 

SONGSAN  UIJONGBU 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002946191 

SOLDER  LEAD  ALLOY  W 

4 

WT4WRY 

WT4J8P 

LB 

2 

2 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

2 

WT4WRY 

WT4J8P 

LB 

7 

7 

6240001522987 

LAMP, FLUORESCENT 

4 

WT4WRY 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

6810007542813 

TRICHLOROETHYLENE,  T 

2 

WT4WRY 

W807M8 

PT 

10 

24 

6850010078073 

CLEANING  CONCENTRAT 

3 

WT4WRY 

W807M8 

BT 

8 

8 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

1 

WT4WRY 

W807M8 

CN 

24 

24 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WRY 

W807M8 

PT 

24 

24 

8010002629171 

FILLER, WOOD, PLASTIC 

BN 

2 

WT4WRY 

W807M8 

CN 

2 

2 

80  1 00  02  90  6983 

LACQUER 

BN 

2 

WT4WRY 

W807M8 

PT 

24 

24 

8010005152487 

LACQUER 

3 

WT4WRY 

W8C7M8 

-  X 

- 

r\ 

8010008961980 

EPOXY  COATING  KIT 

2 

WT4WRY 

W807M8 

KT 

75 

1 

8010009588148 

LACQUER 

3 

WT4WRY 

W807M8 

PT 

6 

6 

80100C9588151 

LACQUER 

4 

WT4WRY 

W807M8 

PT 

24 

24 

80100C9594661 

EPOXY  COATING  KIT 

2 

WT4WRY 

W807M8 

KT 

25 

18 

9C 100 10880096 

ENAMEL 

3 

WT4WRY 

W807M8 

QT 

2 

2 

A224 


Table  A7-c  (Cant'd) 

FY90  Haxardoua  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  CFA  Inatallationa 


DODAAC  :  WT4WRY 

HHB  2D  INF  DIV  ARTY  SONGSAN  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4WRY 

W807M8 

CN 

6 

6 

8040001  178510 

ADHESIVE 

3 

WT4WRY 

W807M8 

TU 

5 

5 

8040007542484 

ADHESIVE 

2 

WT4WRY 

W807M8 

PT 

3 

3 

DODAAC  :  WT4WS0 

B  BTRY  6  37  FA 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

1240003321780 

COLLIMATOR  INFINITY 

FX 

4 

WT4WS0 

W81FFK 

EA 

2 

2 

6850002957685 

SILICONE  COMPOUND  10 

4 

WT4WS0 

W807M8 

CN 

10 

10 

6850008526569 

ANTI-SEAT  &  CLEAN  CO 

FS 

4 

WT4WS0 

W807M8 

QT 

1 

1 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

4 

WT4WS0 

W807M8 

CN 

10 

10 

8030010540740 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4WS0 

W807M8 

BT 

12 

12 

DODAAC  :  WT4WS1 

C  BTRY  6  37  FA 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210002027858 

EXT  FIRE  CO 2  15  LB 

FH 

1 

WT4WS1 

WT4J8N 

EA 

1 

1 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

1 

WT4WS1 

WT4J8N 

EA 

9 

9 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4WS1 

W807M8 

BX 

100 

100 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

WT4WS1 

W81FFK 

EA 

5 

5 

681001054 1829 

SODIUM  CHLORIDE, TEC 

4 

WT4WS1 

W807M8 

BG 

10 

10 

6840007216055 

DEODORANT  GENERAL  LQ 

EG 

4 

WT4WS1 

W807M8 

CN 

200 

100 

A225 


Tabla  A7-o  (Cont'd) 

STf 90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DZH  CFA  Installations 


DODAAC  :  WT4WS1 

C  3TRY  6  37  ?A  UIJONGBU  KOREA 


\ ;  '  N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

684  000  7^34  7  97 

DlblNrr-CT AN  *  ,  GEN t RA 

4 

WT4WS1 

W807M8 

OZ 

400 

400 

63:3007542671 

ANTI FOGGING  COMPOUN 

4 

WT4WS1 

W807M8 

CO 

300 

100 

68500 0973 90 91 

PENETRATING  FLUID 

4 

WT4WS1 

W807M8 

CN 

225 

75 

685C01C11493  7 

TONER, DIRECT  ELECTR 

3N 

3 

WT4WS1 

W807M8 

QT 

5 

5 

7930001849423 

GLASS  CLEANER  LIQUID 

BN 

4 

WT4WS1 

W807M8 

GL 

700 

175 

7 9 3000 2032874 

POLISH  SHOE 

3 

WT4WS1 

W807M8 

DZ 

5 

5 

"43  5  00298  1947 

WAX  GP-SOLVENT-PASTE 

BN 

4 

WT4WS1 

W807M8 

CN 

10 

10 

7930005262919 

DETERGENT  GENERAL  PU 

4 

WT4WS1 

W807M8 

CN 

12 

12 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WS1 

W807M8 

BX 

15 

15 

•930009291221 

DETERGENT, LAUNDRY 

2 

WT4WS1 

W807M8 

DR 

18 

18 

7930009856904 

DETERGENT, LAUNDRY 

4 

WT4WS1 

W807M8 

BX 

15 

15 

7930009856946 

DETERGENT 

4 

WT4WS1 

W807M8 

DR 

2 

2 

9010006167486 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4WS1 

W807M8 

GL 

20 

10 

80 10006644761 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4WS1 

W807M8 

GL 

20 

10 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WS1 

W807M8 

TU 

40 

40 

DODAAC  :  WT4WS3 

SVC  3T«f  6  37  FA 

UIJONGBU  KOREA 

MSN’ 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4  940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

3 

WT4WS3 

WT4 J8P 

KT 

20 

20 

e645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

4 

WT4WS3 

W81FFK 

EA 

4 

4 

6310002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

3 

WT4WS3 

WT4J8P 

LB 

150 

144 

A22  6 


TaJbls  A7-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DXH  OTA  Installations 


DODAAC  :  WT4WS3 

SVC  BTRY  6  37  FA  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

4 

WT4WS3 

W807M8 

QT 

100 

50 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

4 

WT4WS3 

W807M8 

00 

100 

92 

7930002667128 

WAX, GENERAL  PURPOSE 

4 

WT4WS3 

W807M8 

LB 

100 

50 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

3 

WT4WS3 

W807M8 

CO 

5 

5 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

3 

WT4WS3 

W807M8 

GL 

20 

10 

7  93000926528-0 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4WS3 

W807M8 

BX 

10 

10 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

3 

WT4WS3 

W807M8 

CN 

8 

8 

8010005152487 

LACQUER 

3 

WT4WS3 

W807M8 

PT 

5 

5 

8010006647048 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

3 

WT4WS3 

W807M8 

CN 

6 

6 

3010008961980 

EPOXY  COATING  KIT 

3 

WT4WS3 

W807M8 

KT 

30 

4 

8010009594661 

EPOXY  COATING  KIT 

3 

WT4WS3 

W807M8 

KT 

30 

26 

8030002905141 

COATING  COMPOUND, BI 

3 

WT4WS3 

W807M8 

GL 

10 

5 

8030008507076 

COATING  COMPOUND, ME 

3 

WT4WS3 

W807M8 

KT 

1 

1 

8040002643848 

ADHESIVE 

1 

WT4WS3 

W807M8 

CN 

8 

8 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

WT4WS3 

W807M8 

CN 

4 

4 

DODAAC  :  WT4WS4 

HHB  BTRY  6  37  FA 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Ot 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5510001426525 

COATING  COMPOUND, NO 

3 

WT4WS4 

W807M8 

QT 

40 

20 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

3 

WT4WS4 

W807M8 

BX 

1 

3 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

4 

WT4WS4 

W807M8 

LB 

1 

1 

A227 


Table  A7-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
tor  DEH  CFA  Installations 


DODAAC  :  WT4WS4 


HHB 

BTRY  6  37  FA 

UIJONGBU 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840CC5987327 

CLEANING  COMPOUND 

AX 

3 

WT4WS4 

W807M8 

CN 

3 

3 

685000664  5685 

DRY  CLEAN  SOLVENT 

BN 

4 

WT4WS4 

W807M8 

QT 

1 

1 

6850007542671 

ANTIFOGGING  COMPOUN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

CO 

50 

50 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

3 

WT4WS4 

W807M8 

CN 

50 

25 

7520005581487 

MARKER-TUBE  TYP-NREP 

4 

WT4WS4 

W807M8 

DZ 

5 

5 

7930000934909 

DETERGENT, GENERAL  P 

3 

WT4WS4 

W807M8 

BX 

2 

2 

7930001849423 

GLASS  CLEANER  LIQUID 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

60 

60 

7930002526797 

DETERGENT-LNDRY-PWDR 

3 

WT4WS4 

W807M8 

BG 

2 

2 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

3 

WT4WS4 

W807M8 

BG 

30 

30 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

3 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

40 

20 

7930002981945 

WAX, GENERAL  PURPOSE 

BN 

4 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

32 

16 

7930002981947 

WAX  GP-SOLVENT-PASTE 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

CN 

4 

4 

7930005599481 

CLEANING  COMPOUND, T 

4 

WT4WS4 

W807M8 

CN 

160 

80 

7930006339849 

SWEEPING  COMPOUND 

3 

WT4WS4 

W807M8 

DR 

3 

3 

7930009012088 

GLASS  CLEANER 

3 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

100 

50 

7930009856904 

DETERGENT, LAUNDRY 

3 

WT4WS4 

W807M8 

BX 

416 

328 

8010000675437 

ENAMEL 

EH 

4 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

320 

190 

8010000792750 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010000792752 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010000793750 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

70 

40 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

10 

10 

80 10000  793  754 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

A228 


Table  A7-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  CFA  Installations 


DODAAC  :  WT4WS4 

HHB  BTRY  6  37  FA  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010000793756 

ENAMEL 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010000793758 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010000793760 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

120 

45 

8010000793762 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010000793764 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010001594519 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010002003495 

ENAMEL 

3 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

20 

10 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8010006167486 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

4 

4 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

GL 

20 

10 

8010007219753 

LACQUER 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

60 

30 

8030002472525 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WS4 

W807M8 

TU 

10 

10 

8030002513980 

ANTISEIZE  COMPOUND 

4 

WT4WS4 

WT4J8P 

LB 

10 

10 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WS4 

W807M8 

TU 

10 

10 

8030002812726 

COATING  COMPOUND,  ME 

3 

WT4WS4 

W807M8 

KT 

10 

10 

8030005152488 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4WS4 

W807M8 

CN 

1 

1 

8030007235343 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WS4 

W807M8 

KT 

10 

10 

8030008418386 

PRESERVATIVE  COATIN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

CN 

20 

20 

8040002660850 

ADHESIVE 

4 

WT4WS4 

W807M8 

PT 

10 

10 

8040002904301 

ADHESIVE 

4 

WT4WS4 

W807M8 

QT 

10 

10 

8040008339563 

ADHESIVE 

3 

WT4WS4 

W807M8 

KT 

2 

2 

8040008510211 

ADHESIVE 

4 

WT4WS4 

W807M8 

KT 

10 

10 

A229 


Tabla  A7-o  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  CFA  Installations 


DODAAC  :  WT4WS4 


HHB 

BTRY  6  37  FA 

UIJONGBU 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040010246991 

ADHESIVE 

3 

WT4WS4 

W807M8 

BT 

4 

4 

8405001983747 

MAINT  KIT  WET 

WEATHE 

BN 

3 

WT4WS4 

W807M8 

EA 

4 

4 

DODAAC  :  WT4WSB 

HHC  1ST  BN  2D  AVN 

REGT  CL  IX 

UIJONGBU 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF 

PRES 

3 

WT4WSB 

WT4J8P 

KT 

2 

2 

6850006802233 

DESICCANT  ACTIVATEDT 

3 

WT4WSB 

W807M8 

CN 

3 

3 

DODAAC  :  WT4WSZ 

A  BTRY  6  37  FA 

UIJONGBU  I 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

WT4WSZ 

W81FFK 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  WT4WT8 

C  BTRY  5TH  BN  5TH 

ADA  MOTOR  PO 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2 

-1/2  T 

2 

WT4WT8 

W81FFJ 

EA 

1 

1 

6850002246657 

CLEANING  COMP 

RIFLE 

BN 

4 

WT4WT8 

W807M8 

CN 

17 

17 

8010001594520 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4WT8 

W807M8 

PT 

120 

120 

803CC09030931 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4WT9 

W807M8 

PT 

1 

1 

9150009354017 

GREASE  AIRCRAFT/INST 

2 

WT4WT8 

W807M8 

CA 

48 

25 

A23  0 


Table  A7-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
Tor  DEB  CfX  Installation* 


DODAAC  :  WT4WT8 

C  BTRY  5TH  BN  5TH  ADA  MOTOR  PO  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

9150009857246 

GREASE  AIRCRAFT/INST 

4 

WT4WT8 

W807M8 

CN 

12 

6 

9150011045227 

LUBRICATING  OIL,WEA 

4 

WT4WT8 

W807M8 

QT 

12 

12 

DODAAC  :  WT4WTN 

A  CO  302D  SPT  BN  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

1 

WT4WTN 

W81FFL 

EA 

29 

21 

2320000771618 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

WT4WTN 

W81FFL 

EA 

1 

1 

4730002786333 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

4 

WT4WTN 

WT4J8P 

EA 

92 

46 

5965008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

2 

WT4WTN 

W81FFL 

EA 

4 

4 

6665011139530 

RADIAC  SET:  AN/PDR-5 

2 

WT4WTN 

W81FFL 

EA 

1 

1 

684000687  ,'904 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4WTN 

W807M8 

QT 

200 

100 

6850002246656 

CLEANING  COMP  RIFLE 

4 

WT4WTN 

W807M8 

BT 

100 

100 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

2 

WT4WTN 

W807M8 

PT 

52 

52 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

4 

WT4WTN 

W807M8 

EA 

50 

50 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

1 

WT4WTN 

W807M8 

00 

100 

100 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4WTN 

W807M8 

BX 

2 

2 

8010005272414 

PAINT, OIL 

3 

WT4WTN 

W807M8 

GL 

10 

5 

8010006169144 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4WTN 

W807M8 

PT 

24 

24 

8030002460931 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4WTN 

W807M8 

TU 

2 

2 

8030006561426 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4WTN 

W807M8 

PT 

102 

51 

9150010527562 

LUBRICATING  OIL, AIR 

BN 

3 

WT4WTN 

W807M8 

GL 

2 

2 

A231 


Table  A7-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  CFA  Installations 


DODAAC  :  WT4WTS 

N  CO  MSL  SPT  702D  SPT  BN  DS  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439008245463 

SOLDER  TIN  ALLOY 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

LB 

2 

2 

4130008600042 

COATER, FILTER,  AIR  C 

4 

WT4WTS 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

6140008816887 

BATTERY, STORAGE 

AX 

2 

WT4WTS 

WT4 J8P 

PG 

16 

16 

6810002411143 

SODIUM  BICARBONATE  A 

4 

WT4WTS 

W807M8 

LB 

5 

5 

6810002648983 

METHYL  ETHYL  KETONE 

BN 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

BT 

1 

1 

6810002929676 

METHANOL  TECH  FED  0- 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

QT 

2 

2 

6830004958614 

DUSTER  ASSEMBLY 

EG 

1 

WT4WTS 

WT4J8P 

EA 

2 

2 

6850005121097 

CLEANING  COMPOUND, S 

4 

WT4WTS 

WT4 J7W 

CN 

1 

1 

8010001906343 

VARNISH, OIL 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

QT 

1 

1 

8010005152208 

PRIMER  COATING 

4 

WT4WTS 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010005152211 

PRIMER  COATING 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

CN 

4 

2 

9010005985936 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4WTS 

W807M8 

PT 

6 

6 

8030001520013 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

CA 

2 

2 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WTS 

W807M8 

TU 

4 

4 

8030002758117 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WTS 

WT4J7W 

KT 

2 

2 

8030006644954 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4WTS 

WT4J7W 

QT 

4 

4 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WTS 

W807M8 

KT 

1 

1 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4WTS 

W807M8 

PT 

5 

5 

8040001429193 

ADHESIVE 

4 

WT4WTS 

W807M8 

BX 

2 

2 

8040006644318 

ADHESIVE 

4 

WT4WTS 

W807M8 

PT 

4 

4 

8040007283088 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4WTS 

W807M8 

KT 

2 

2 

8040008430802 

ADHESIVE 

4 

WT4WTS 

W807M8 

KT 

1 

1 

A232 


Table  A7-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  CFA  Installations 


DODAAC  :  WT4WTS 

N  CO  MSL  SPT  702D  SPT  BN  DS  TONGDUCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9135008821793 

PROPELLANT, PRESSURI 

EG 

2 

WT4WTS 

WT4J7W 

CY 

2 

2 

915000834  5608 

LUBRICANT, SOLID 

FIL 

4 

WT4WTS 

WT4 J7W 

PT 

10 

10 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID 

FIL 

4 

WT4WTS 

W807M8 

CN 

10 

10 

DODAAC  :  WT4WUA 

HHB  5TH  BN  5TH  ADA  MOTOR  POOL  MUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

4 

WT4WUA 

W807M8 

LB 

2 

2 

6850001741806 

ANTIFREEZE  PERMANENT 

4 

WT4WUA 

W807M8 

DR 

2 

2 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

4 

WT4WUA 

W807M8 

JR 

12 

12 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

4 

WT4WUA 

W807M8 

PT 

24 

24 

9150009857248 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

2 

WT4WUA 

W807M8 

CN 

12 

12 

DODAAC  ;  WT4XBL 

C  CO  AVIM  2D  AVN  REGT  PLL  KOSANDONG  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002622653 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4XBL 

W807M8 

LB 

2 

10 

3439009862582 

KIT, REPAIR, PRINTED 

BN 

1 

WT4XBL 

WT4J8L 

EA 

9 

9 

3680002373457 

PARTING  COMPOUND 

EH 

1 

WT4XBL 

WT4J8L 

CN 

2 

2 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

3 

WT4XBL 

WT4J8P 

KT 

20 

20 

6620001791886 

INDICATOR, PRESSURE 

2 

WT4XBL 

WT4J8L 

EA 

1 

1 

6810000064205 

ETHYLENE  GLYCOL, TEC 

4 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

5 

5 

A233 


Tabla  A7-o  (Cont'd) 

nr 90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  CFA  Installations 


DODAAC  :  WT4XBL 

C  CO  AVIM  2D  AVN  REGT  PLL  KOSANDONG  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810001944796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

2 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

1 

1 

6910CG2229655 

NITRIC  ACID  TECH  MIL 

HR 

4 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

24 

24 

681C0C2372918 

NITRIC  ACID  TECHNICA 

HR 

4 

WT4XBL 

W807M8 

BT 

1 

1 

6810002751215 

ACETIC  ACID  GLACIAL 

AX 

4 

WT4XBL 

W807M8 

■  BT 

3 

3 

6810002812002 

TOLUENE  TECH  LIQ  FOR 

BN 

4 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

4 

12 

6810002862285 

TOLUENE-METHYL  ISOBU 

BN 

4 

WT4XBL 

WT4 J8L 

GL 

9 

18 

6810008556160 

ISOPROPLY  ALCOHOL  AC 

FS 

4 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

2 

2 

6810009954804 

DIETHYLENETRIAMINE  1 

AX 

4 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

10 

10 

6830004958614 

DUSTER  ASSEMBLY 

EG 

3 

WT4XBL 

WT4 J8P 

EA 

16 

16 

6830010384517 

REFILL  GAS, DUSTER 

EG 

1 

WT4XBL 

WT4 J8L 

CN 

1 

1 

6850002705551 

CORROSION  REMOVCOMPT 

AX 

2 

WT4XBL 

WT4J8L 

GL 

2 

2 

6850005272426 

CLEANING  COMPOUND, A 

AX 

4 

WT4XBL 

WT4J8L 

CN 

2 

2 

6850006561292 

CORROSION  REMOVING  C 

AX 

2 

WT4XBL 

W807M8 

DR 

1 

1 

6850006802233 

DESICCANT  ACTIVATEDT 

4 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

24 

24 

6850007822740 

INSPECTION  PENETRANT 

EH 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

2 

2 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

2 

2 

801C001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

3 

3 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

4 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

2 

2 

8010001817568 

REMOVER,  PAINT 

4 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

10 

10 

3 

WT4XBL 

WT4J8L 

PT 

2 

2 

Total : 

12 

12 

8010004825671 

POLYURETHANE  COATIN 

BN 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

4 

4 

A23  4 


Tabla  A7-o  (Coat'd) 

TTC90  Bazardou a  Material  Invnntory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEB  CTA  Installations 


DODAAC  :  WT4XBL 

C  CO  AVIM  2D  AVN  REGT  PLL  KOSANDONG  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005152258 

REMOVER, PAINT 

4 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

5 

5 

8010005825318 

PRIMER  COATING 

2 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

3 

1 

8010005985158 

LACQUER 

2 

WT4XBL 

WT4J8L 

QT 

12 

12 

2 

WT4XBL 

W807M8 

QT 

10 

10 

Total : 

22 

22 

8010005985932 

ENAMEL 

4 

WT4XBL 

W807M8 

QT 

1 

1 

8010005985936 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

2 

2 

8010008998825 

PRIMER  COATING 

1 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

5 

5 

8010009588148 

LACQUER 

4 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

2 

2 

8010009588151 

LACQUER 

4 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

2 

2 

8030000087196 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

10 

10 

8030000650957 

CORROSION  RESISTANT 

2 

WT4XBL 

W807M8 

QT 

4 

4 

8030000812330 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4XBL 

W807M8 

BT 

1 

1 

8030000812335 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4XBL 

W807M8 

BX 

1 

1 

8030000812340 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4XBL 

W807M8 

BT 

1 

1 

8030000822508 

PRIMER, SEALING  COMP 

2 

WT4XBL 

W807M8 

BT 

4 

4 

8030001116404 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4XBL 

W807M8 

BT 

1 

1 

8030001429272 

CORROSION  RESISTANT 

2 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

1 

1 

8030001805931 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

10 

10 

8030001818372 

PRIMER,  SEALING  COM 

2 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

1 

1 

8030002312345 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

2 

2 

8030002441297 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4XBL 

W807M8 

GL 

6 

6 

8030004334145 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4XBL 

W807M8 

RO 

10 

10 

A235 


Table  A7-c  (Cont ' d) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  CFA  Installations 


DODAAC  :  WT4X3L 

C  CO  AVIM  2D  AVN  REGT  PLL  KOSANDONG  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

7 

7 

8030005975367 

ANTISEIZE  COMPOUND 

2 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

1 

1 

8030006169191 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4X3L 

W807M8 

KT 

22 

22 

8030007232746 

SEALING 

COMPOUND 

4 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

42 

54 

8030007534597 

SEALING 

COMPOUND 

4 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

26 

26 

8030007534599 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

12 

12 

8030007535003 

SEALING 

COMPOUND 

4 

WT4XBL 

WT4 J8L 

CA 

2 

2 

8030007535006 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4XBL 

W807M8 

CA 

2 

2 

8030007535008 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4XBL 

W807M8 

CA 

3 

3 

8  0300  O'1 8  3  98  98 

SEALING 

COMPOUND 

4 

WT4XBL 

WT4J8L 

KT 

4 

4 

9030008238039 

CORROSrON  RESISTANT 

4 

WT4XBL 

WT4J8L 

GL 

1 

1 

8030008376557 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

5 

5 

8030008913113 

SEALER 

4 

WT4XBL 

WT4J8L 

KT 

1 

1 

8030009002373 

PRIMER, SEALING  COMP 

2 

WT4XBL 

W807M8 

BT 

4 

4 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

6 

6 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

16 

16 

8030009652437 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4XBL 

W807M8 

RO 

45 

30 

8030010411596 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

38 

38 

8040000168662 

ADHESIVE 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

2 

2 

8040001182695 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

1 

1 

8040001450019 

ADHESIVE 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

7 

7 

3040001487183 

ADHESIVE 

4 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

1 

1 

A236 


Tabla  A7-o  (Coat'd) 

TY9Q  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  CTA  Installations 


DODAAC  :  WT4XBL 

C  CO  AVIM  2D  AVN  REGT  PLL  KOSANDONG  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040001817548 

ADHESIVE 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

3 

3 

8040002811977 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL 

WT4J8L 

CN 

1 

1 

8040003907959 

ADHESIVE 

BN 

4 

WT4XBL 

W807M8 

QT 

1 

1 

8040006644318 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL 

W807M8 

PT 

2 

2 

8040006911322 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

14 

14 

8040007386429 

CEMENT, EPOXY, ALUMIN 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

3 

3 

8040007770631 

ADHESIVE  KIT, EPO, Y 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

2 

2 

8040008226430 

ADHESIVE 

4 

WT4XBL 

WT4J8P 

QT 

17 

9 

8040008779872 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

2 

2 

8040009023871 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

6 

6 

8040009419984 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

3 

3 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

1 

WT4XBL 

WT4J8P 

KT 

46 

46 

8040009591854 

ADHESIVE 

1 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

8 

8 

8040010069439 

ADHESIVE 

4 

WT4XBL 

WT4J8L 

KT 

4 

2 

8040011022098 

ADHESIVE 

2 

WT4XBL 

W807M8 

KT 

2 

2 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

2 

WT4XBL 

W807M8 

CN 

19 

31 

A237 


Tabl«  A7-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  R«qu«at±ng  DODAAC 
for  DEH  CFA  Installation* 


DODAAC  :  WT4XBN 

3  TRP  5  T^TK  <~.v/  AVN  TECH  SUPPLY  OFC 

CAMP  STANLEY  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3433000695815 

FLUX  SOLDERING  TIN-L 

BN 

2 

WT4XBN 

WT4 J8L 

QT 

1 

1 

4  94 C00803 64  44 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

3 

WT4XBN 

WT4 J8P 

KT 

5 

5 

DODAAC  :  WT4X3R 

A  CO  302D  SPT  BN  SHOP  OFC 

PLL 

TONGDUCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

2 

WT4XBR 

WT4J8P 

EA 

10 

12 

3439002622652 

ELECTRODE,  WELDING ( 

2 

WT4XBR 

W807M8 

LB 

3 

50 

3439005289064 

ELECTRODE,  WELDING ( 

2 

WT4XBR 

WT4J8P 

LB 

10 

10 

3439009148390 

FLUX, BRAZING 

AX 

2 

WT4XBR 

WT4J8P 

LB 

4 

4 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

3 

WT4XBR 

WT4J8P 

KT 

8 

8 

6830004958614 

DUSTER  ASSEMBLY 

EG 

3 

WT4XBR 

WT4J8P 

EA 

85 

87 

GO  1 0GC  9262 i 3  5 

FILLER  DENT  METAL 

3 

WT4XBR 

W807M8 

KT 

72 

42 

8030002513980 

ANTISEIZE  COMPOUND 

4 

WT4XBR 

WT4J8P 

LB 

12 

12 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4XBR 

W807M8 

TU 

101 

101 

8030006523562 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4XBR 

WT4J8P 

KT 

2 

2 

8030C06561426 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4XBR 

W807M8 

PT 

6 

6 

8030006646146 

ANTISEIZE  COMPOUND 

2 

WT4XBR 

W807M8 

CN 

7 

7 

804C0C2213813 

ADHESIVE 

4 

WT4XBR 

WT4J8P 

TU 

9 

9 

8040008339563 

ADHESIVE 

1 

WT4XBR 

W807M8 

KT 

329 

189 

804C0C84308C2 

ADHESIVE 

3 

WT4XBR 

W807M8 

KT 

4 

4 

8120005318193 

CYLINDER  COMPRESSED 

4 

WT4XBR 

WT4J8P 

EA 

2 

2 
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Tabla  A7-o  (Coat'd) 

TY 90  Hazardous  tutorial  Znvantory  by  Roquastin?  DODAAC 
for  DEB  CTA  Znatallationa 


DODAAC  :  WT4XQM 

E  BTRY  25TH  FA  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5960000603449 

TUBE  ELECTRON 

AY 

3 

WT4XQM 

WT4J8P 

EA 

4 

4 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

WT4XQM 

W807M8 

EA 

3 

3 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

3 

WT4XQM 

W81FFK 

EA 

2 

2 

6810000064205 

ETHYLENE  GLYCOL, TEC 

4 

WT4XQM 

W807M8 

GL 

20 

20 

6810002555917 

CHLORINATED  LIME  TEC 

EF 

4 

WT4XQM 

W807M8 

CN 

2 

2 

6850006802233 

DESICCANT  ACTIVATEDT 

3 

WT4XQM 

W807M8 

CN 

1 

1 

8030007534599 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4XQM 

W807M8 

KT 

12 

12 

/ 
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Table  A8-a 

NSN»  Identified  in  tha  VY90  Hazardous  Matarial  Inventory 
for  DEH  Yongsan  Installations 


2  3  2  0  1  1  C  7  7  1  o  6 
2320000771617 
2320003771632 
232C 0092603 73 
2^600:0331931 
2640003526724 

2910006469727 

292500444 1 136 
3 43 9C 50092334 
0439001634347 
3439001634351 
3439001886982 
3439CC  1886986 
34 3 9C 02042555 
3439002444540 
3439002476926 
3439002502629 
3439C02554566 
3439002554572 
343 90 025577 11 

3  4  3  90  02  622  64  8 
3  4  3  9CC2  622  6  53 
3439002622654 
3  4  3  9C  02  622670 
3439002622671 
3439002622672 

3  4  3  90  02  62  4 1 88 
343 9C 02946 191 
3439C05420531 
343 9C 05554 629 
3439006402351 
34  3 9C0803 94  98 
3439009024209 
3439C09148390 
3439010190694 
3439010749983 
4210CC2027858 
421C002575343 
42 10005558837 
421 0007080031 
4210007750127 
421CC08432790 
4210008892491 
4210009651115 
4210010887560 
421 0011394972 
4240001741365 
4 730509686129 

4  94  55  C8C3  64  4  4 
j 3 3 5 5 3 4  79284  7 


5610001714722 
561CC02 744148 
5610007714684 
5640002374781 
5820002237433 
582CC02237548 
5820004022263 
5910005834517 
5930003769164 
5930C06551513 
5930C06551514 
5960C01 886593 
5965008762375 
5965008923665 
5970003890351 
5975010177380 
6135000738939 
6135002996918 
6135008013493 
6135008351023 
6135008380706 
6135008459232 
6135009260827 
6135009268322 
6135009352532 
6135009352587 
6135009355301 
6135009613603 
6135010342239 
6135010363495 
6135010631978 
6135010946536 
6140001909828 
6140010316881 
6140010316882 
6140010321326 
6140010461116 
6140010514900 
6230002833237 
6240001522987 
6240005513098 
6240006171746 
6240007583367 
6240010043107 
6240010809620 
6260001067478 
6260001700430 
6260002704060 
62600 1074  4229 
6260010744230 


6260010868077 
6505001069000 
6505001150000 
6505010182728 
6505010379356 
6505C 10453255 
6605001515337 
6645009523767 
6665011055623 
6665011121644 
6665011139530 
6665012504814 
6675006413610 
6685008897444 
6750001108063 
6750001416558 
6750001538911 
6750001538915 
6750002011199 
6750002174913 
6750003448133 
6750004755991 
6750005434407 
6750005774624 
6750006199946 
6750006913822 
6750007823851 
6750007854797 
6750008171364 
6750009207859 
6750009649017 
6750010247142 
6750010247143 
6750010335151 
6750010335153 
6750010335154 
6750010341017 
6750010371034 
6750010420872 
6750010479108 
6750010484560 
6750010484672 
6750010515686 
6750010577994 
6750010928873 
6750011276747 
6750011691851 
6810000599069 
6810001237047 
6810002229641 


6810002331715 
6810002388115 
68100023881 19 
6810002411143 
6810002424770 
6810002550471 
6810002643937 
6810002646618 
6810002646637 
6810002648955 
6810002708289 
6810002709982 
6810002756010 
6810002812002 
6810002812763 
6810002979540 
6810004222169 
6810005975287 
6810005987316 
6810007534785 
6810007534786 
6810007534993 
6810007634397 
6810008238109 
6810009247107 
6810009838551 
6810009863471 
6810010120899 
6810010700714 
6810010700715 
6810010701819 
6810010706483 
6810010769571 
6810011202630 
6810011220593 
6810011319688 
6810011411460 
6830004249580 
6830004958614 
6830005843041 
6840000894664 
6840001806069 
6840002466438 
6840004025411 
6840004425698 
6840005843129 
6840006646610 
6840006855438 
6840006877904 
6840007823925 
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Tabla  A8-a  (Cont'd) 

NSNa  Xdantifiad  in  tha  FY90  Hazardous  Matarial  Xnvantoxy 
for  DSH  Yon  gf  a  an  Installations 


6840008106396 

6840009269117 

6840009324692 

6840010672137 

6840010676674 

6840011800167 

6840012103392 

6840012241269 

6840012709766 

6850000014193 

6850000014194 

6850000035295 

6850000143914 

6850001053084 

6850001395297 

6850001449816 

6850001817594 

6850002097230 

6850002705526 

6850002811985 

6850002813061 

6850002910963 

6850003929751 

6850005592835 

6850005592836 

6850005979765 

6850005987311 

6850006645685 

6850006802233 

6850006854763 

6850007534870 

6850007535061 

6850008136702 

6850008218882 

6850008350484 

6850008652916 

6850009262275 

6850009279461 

6850009355853 

6850009652332 

6850009739091 

6850010078073 

6850010114937 

6850010686526 

6850010730659 

6850010851423 

6850011594844 

6850011670678 

6850012166823 

6850012389225 


6910011011768 
6910011132434 
7510001614236 
7510001614237 
7510001614240 
7510001768949 
7510006169588 
7510010363724 
7510010453490 
7  9300004  56S 12 
7930000456923 
7930000681669 
7930001131913 
7930001325265 
7930001325582 
7930001415888 
7930001705467 
7930001775243 
7930001849423 
7930002050442 
7930002052870 
7930002052871 
7930002247901 
7930002526797 
7930002667128 
7930002667142 
7930002691272 
7930002811839 
7930002814731 
7930002829699 
7930002854304 
793000357"’086 
7930004592247 
7930005152477 
7930005262919 
7930005317847 
7930006339849 
7930006341362 
7930006342785 
7930006343935 
,930006640306 
7930006646910 
7930007249556 
7930007535178 
7930008516719 
7930008556876 
7930008804454 
7930009265171 
7930009265280 
7930009291220 


7930009856906 

7930009856911 

7930009907391 

7930011455797 

7930011838584 

7930011838585 

8010000453478 

8010000675437 

8010000688779 

8010000793750 

8010000793752 

8010000793760 

8010000810809 

8010000822450 

8010001117943 

8010001118004 

8010001118007 

8010001118129 

8010001118338 

8010001412950 

8010001594513 

8010001594519 

8010001605787 

8010001605788 

8010001605791 

8010001605794 

8010001605798 

8010001605800 

8010001605851 

8010001605852 

8010001606897 

8010001617419 

8010001625289 

8010001654404 

8010001654420 

8010001654422 

8010001655582 

8010001655591 

8010001656111 

8010001658627 

8010001658628 

8010001660746 

8010001711509 

8010001818079 

8010001818080 

8010002003495 

8010002210611 

8010002212809 

8010002294813 

8010002422089 


8010002445791 

8010002466443 

8010002629172 

8010002812074 

8010002812075 

8010002812076 

8010002812846 

8010002814787 

8010002854870 

8010002854936 

8010002867725 

8010002867727 

8010002867731 

8010002867737 

8010002867838 

8010002867839 

8010002869088 

8010002902865 

8010002904049 

8010002904050 

8010002904079 

8010002906158 

8010002906983 

8010002906984 

8010002911068 

8010002921127 

8010002970546 

8010002970547 

8010002970556 

8010002970560 

8010002970567 

8010002970570 

8010002970584 

8010002970585 

8010002970586 

8010002970590 

8010002970810 

8010002972005 

8010002972010 

8010002972093 

8010002972101 

8010002972120 

8010002972124 

8010002982287 

8010002982292 

8010002982298 

8010002982302 

8010002983857 

8010072983859 

8010002983865 
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TaJbla  A8-a  (Cont '  d) 

NSNa  Idantifiad  in  tha  FY90  Hazardous  Material  Invantory 
for  DBH  Yongaan  Installations 


8010004108452 
80 1CC34 1084  58 
801C0C4 108461 
801CC34 108464 
8010004108470 
8010004376757 
8010004825657 
801CC05151596 
8010005152208 
801C005152487 
8010005271508 
8010005272045 
8010C05272050 
8010005272888 
9010005273198 
8010005308370 
801CC05517934 
8010005587026 
8010005774738 
8010005799201 
8010005799202 
8010005799204 
8010005825318 
8010005825382 
8010005843077 
8010005843149 
8010005843150 
8010005977841 
8010005977844 
8010005977862 
8010005978195 
8010005978225 
8010005978226 
8010005978229 
8010005985179 
8010005985215 
8010005985462 
8010005985464 
8010005985470 
8010005985733 
8C10C05985737 
8010005985738 
8010005985740 
8010005985927 
8010005985929 
8010005985936 
8010006160009 
801C006164010 
8010006167486 
8010006167488 


8010006167816 
8010006169143 
8010006169144 
8010006641914 
8010006644743 
8010006644761 
8010006647081 
8010006647088 
8010006647656 
8010007219483 
8010007219487 
8010007219742 
8010007219744 
8010007219748 
8010007219749 
8010007219751 
8010007219753 
8010007534549 
801000782935 6 
8010008152692 
8010008237962 
8010008377969 
8010008465117 
8010008489272 
8010008571938 
8010008835329 
8010008961980 
8010009002938 
8010009003648 
8010009011059 
8010009018081 
8010009018082 
8010009262133 
8010009262135 
8010009357064 
8010009359890 
8010009418712 
8010009594661 
8010009652389 
8010009908256 
8010011157984 
8010011221969 
8010011239278 
8010011879820 
8010011930516 
8010011930517 
8010012180856 
8010012297540 
8010012297541 
8010012297542 


8010012297543 

8030000078334 

8030000626950 

8030000861506 

8030000878630 

8030001520021 

8030001520022 

8030002010996 

8030002312354 

8030002430946 

8030002460931 

8030002472524 

8030002472525 

8030002523391 

8030002812346 

8030002812726 

8030002905141 

8030005468637 

8030006169191 

8030006561426 

8030006644968 

8030006708553 

8030007232746 

8030007534599 

8030007535008 

8030008006549 

8030008893535 

8030009030931 

8030009337084 

8030009355841 

8030009381947 

8030009996313 

8040000632835 

8040000922816 

8040000976524 

8040001092481 

8040001429048 

8040001429193 

8040001450020 

8040001520017 

8040001711535 

8040002213813 

8040002254548 

8040002629000 

8040002629002 

8040002629009 

8040002629031 

8040002629062 

8040002643848 

8040002643891 


8040002660824 

8040002660849 

8040002660850 

8040002667425 

8040002738705 

8040002738717 

8040002918625 

8040002981946 

8040004644185 

8040005437170 

8040005731502 

8040006644134 

8040007019546 

8040007386429 

8040007542483 

8040007542484 

8040007542485 

8040007542685 

8040007644424 

8040007799597 

8040008430802 

8040008538913 

8040008658991 

8040008779872 

8040009023871 

8040009447292 

8040011086660 

8340002625767 

9110008893553 

9150000019395 

9150001113199 

9150001837808 

9150001866668 

9150001866703 

9150001866706 

9150001866709 

9150001889862 

9150001900904 

9150001912772 

9150002234119 

9150002234129 

9150002345197 

9150002345198 

9150002566411 

9150002575370 

9150002617899 

9150002732374 

9150002738663 

9150004089635 

9150004580075 
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Tabla  X8-«  (Cont'd) 

HSNi  Idantifiad  in  tha  FY90  Hazardoua  Material  Inventory 
for  DBH  Yongaan  Inatallationa 


9150006644448 

9150008237860 

9150008237905 

9150008431636 

9150009351017 

9150010355390 

9150010355391 

9150010355394 

9150010527562 

9150010546453 

9150010872234 

9150011172928 

9150011784725 

9150011977692 

9150011977693 

9150011983829 

9150012602534 

9160002531173 

9160006850914 

9330006187216 

9920001743194 


Total  NSN  No. 


621 


TaJbla  A8-b 

FY90  Harardous  Material  Invantory  by  NSN 
for  DEB  Yongaan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320C00771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

1 

WT4JS9 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

WT4KAX 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

W807YL 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

W809LY 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

WT4GPS 

WT4KDR 

EA 

4 

2 

Total : 

8 

6 

2320000771617 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

3 

WT4GPS 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

2320000771632 

TRUCK  TANK:  FUEL  SER 

1 

WT4G3V 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

1 

WT4GR9 

WT4KDR 

EA 

13 

13 

1 

WT4JS9 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

WT4JTY 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

Total : 

16 

16 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

4 

WT4GFF 

WT4R3D 

EA 

2 

2 

4 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

30 

30 

4 

WT4F17 

WT4KDV 

EA 

2 

2 

Total : 

34 

34 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

4 

WT4GFF 

WT4R3D 

EA 

3 

3 

4 

W808UE 

WT4 J9D 

EA 

1 

1 

4 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

39 

39 

Total : 

43 

43 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

1 

WT4R3D 

YWPHBA 

EA 

45 

42 

1 

W80RJ9 

WT4KDX 

EA 

2 

6 

1 

WT4KDX 

Y00000 

EA 

7 

12 

Total : 

54 

60 

2925004441186 

EXCITER  ASSEMBLY, IG 

1 

WT4FZE 

WT4KD8 

EA 

2 

2 

3439000092334 

DESOLDERING  WICK 

2 

WT4KAZ 

WT4KDX 

SL 

60 

60 

3439001634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

1 

W808UF 

WT4KDR 

LB 

1 

1 

1 

WT4KB3 

YWHQF1 

LB 

150 

150 

1 

WT4KB3 

YWHOF1 

LB 

300 

100 

Total : 

451 

251 

3439001634351 

SOLDER, TIN  ALLOY 

4 

W81E12 

WT4KD8 

SL 

20 

20 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

1 

WT4KB3 

YWHQB2 

EA 

40 

40 

I 

WT4G9R 

WT4KDX 

EA 

300 

300 

Total : 

340 

340 
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Table  A8-b  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DKH  Yongaan  Znatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439001886986 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

3 

WT4G9R 

WT4KDX 

SL 

5 

5 

3439002042555 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

2 

WT4KB3 

YWHDB3 

LB 

120 

120 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

2 

WT4KB3 

YWHDA2 

LB 

650 

550 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

LB 

148 

139 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

10 

10 

Total : 

808 

699 

3439002476926 

BRAZING  ALLOY,  SILVE 

2 

W808UE 

WT4J9D 

TO 

60 

20 

3439002502629 

FLUX,  SOLDERING {  LIQ 

AX 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

BT 

1 

1 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

2 

W80XXW 

WT4KDX 

CN 

5 

5 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

27 

27 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

CN 

10 

10 

2 

WT4KB3 

YWHBL1 

CN 

52 

52 

• 

Total : 

94 

94 

3439002554572 

FLUX,  BRAZING (  POWDE 

1 

W808UF 

WT4KDR 

LB 

1 

1 

1 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

4 

4 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

LB 

2 

2 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

LB 

2 

2 

Total : 

9 

9 

3439002557711 

ELECTRODE,  CUTTING, 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

1 

1 

3439002622648 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

100 

100 

3439002622653 

ELECTRODE,  WELDING ( 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

LB 

50 

50 

2 

WT4GDA 

WT.4KDR 

LB 

101 

101 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

200 

100 

Total : 

351 

251 

3439002622654 

ELECTRODE,  WELDING < 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

LB 

50 

50 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

50 

50 

Total: 

100 

100 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

50 

50 

3439002622671 

ELECTRODE,  WELDING' 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

CO 

2 

2 

3439002622672 

ELECTRODE,  WELDING (S 

4 

WT4KB3 

YWHEC2 

LB 

100 

100 

3439002624188 

BRAZING  ALLOY, SILVE 

1 

WT4GFF 

WT4KDR 

TO 

150 

150 

1 

WT4KB3 

YWHQD2 

TO 

10 

10 

1 

WT4KB3 

YWHQD4 

TO 

60 

60 

Total : 

220 

220 

A24  5 


Tabla  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Watarial  Invantory  by  HSH 
for  DEH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

at 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

343900 2946191 

SOLDER  LEAD  ALLOY  W 

1 

WT4KB? 

Y00000 

LB 

23 

17 

1 

WT4GFF 

WT4KEA 

LB 

37 

37 

Total : 

60 

54 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

1 

WT4KDR 

Y00000 

EA 

21 

21 

1 

WT4GFF 

WT4KEA 

EA 

11 

11 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

33 

20 

Total : 

65 

52 

3 4  3  900  5  55 4  629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

LB 

23 

23 

1 

W81G6X 

WT4KDX 

LB 

1 

1 

1 

WT4GFF 

WT4KED 

LB 

5 

5 

Total : 

29 

29 

3439006402351 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4KB3 

YWHDD1 

CN 

25 

25 

3439008039498 

ELECTRODE, WELDING 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

SL 

20 

20 

3439009024209 

ELECTRODE,  WELDING { 

3 

WT4KB3 

YWHDD2 

LB 

100 

110 

3439009148390 

FLUX, BRAZING 

AX 

4 

WT4KB3 

YWHCJ3 

LB 

5 

5 

3439010190694 

ELECTRODE, WELDING 

1 

W808UE 

WT4J9D 

BX 

4 

4 

3439010749983 

SOLDER, LEAD  ALLOY 

4 

WT4KB3 

YWHQH3 

LB 

95 

95 

4210002027858 

EXT  EIRE  C02  15  LB 

FH 

1 

WT4JTY 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

1 

WT4KB3 

YWNJC2 

EA 

2 

2 

1 

WT4KB3 

YWNJC 

EA 

1 

1 

Total : 

5 

5 

4210002575343 

EXTINGUISHER, FIRE,  D 

FH 

4 

W807YL 

WT4KDR 

EA 

7 

7 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

11 

11 

4210007080031 

CYLINDER, FIRE  EXTIN 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

61 

61 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

624 

624 

4210008432790 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4KB3 

YYNAB1 

EA 

2 

2 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4GPS 

WT4KDR 

EA 

250 

50 

1 

WT4KCL 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

1 

WT4KB3 

YWNMA3 

EA 

160 

160 

1 

WT4GDA 

WT4KDR 

EA 

55 

55 

Total : 

467 

267 

421CCC9651115 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

1 

WT4KB3 

YWGAC1 

EA 

5 

5 

A24  6 


Table  A8-b  (Coat'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  H8M 
for  DKH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210010887560 

EXTINGUISHER, FIRE, V 

FH 

2 

WT4KB3 

YWMDE7 

EA 

60 

60 

4210011394972 

FOAM  LIQUID, FIRE  EX 

2 

WT4KB3 

YWGBD1 

CN 

40 

40 

4240001741365 

CANISTER,  OXYGEN  BRE 

1 

W81D5G 

W807M8 

EA 

62 

62 

4730009686129 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

2 

WT4GR7 

WT4KDX 

EA 

2 

10 

2 

W80RJ9 

WT4KDX 

EA 

2 

10 

Total : 

4 

20 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

2 

W81BA3 

WT4KDX 

KT 

1 

1 

2 

WT4J9A 

WT4KDX 

KT 

4 

4 

Total : 

5 

5 

5330004792847 

GASKET 

BN 

2 

W808UE 

WT4J9D 

EA 

7 

7 

5610001714722 

ASPHALT, PETROLEUM 

3 

WT4KB3 

YYGCA1 

CN 

2 

2 

5610002744148 

FILLER, EXPANSION  JO 

4 

WT4KB3 

YYLBA1 

BD 

100 

100 

5610007714684 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4KB3 

YYGAA1 

CN 

540 

360 

5640002374781 

INSULATION  SHEET, TH 

3 

WT4KDX 

YSARSS 

SH 

4 

4 

5820002237433 

RADIO  SET:  AN/VRC-4 6 

1 

W81E12 

WT4KDR 

EA 

17 

17 

1 

W81F2Y 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

W80XKA 

WT4KDR 

EA 

6 

3 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

Total : 

27 

24 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

3 

W80XKA 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

3 

WT4F9Y 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

3 

WT4F0C 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

Total: 

5 

5 

5820004022263 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

1 

W81DA4 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

WT4F9Y 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

1 

WT4GPS 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

Total : 

5 

5 

5910005834517 

CAPACITOR 

2 

WT4GFF 

WT4KBQ 

EA 

1 

1 

5930003769164 

MERCURY 

4 

WT4KB3 

YWPFB3 

EA 

3 

3 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

1 

W807YL 

WT4KDX 

EA 

30 

30 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

40 

40 

Total : 

70 

70 

A24  7 


Tabla  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DEH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

593000655151'? 

SWITCH 

AY 

2 

WT4GFE 

WT4KBQ 

EA 

1 

1 

2 

WT4J9C 

YBAA0 1 

EA 

16 

16 

2 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

10 

10 

Total : 

27 

27 

5960001886593 

ELECT  T 

USE  5696 

AY 

2 

WT4F17 

WT4KD8 

EA 

2 

2 

5965008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

1 

WT4GR9 

WT4KDR 

EA 

4 

4 

1 

WT4F0C 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

Total : 

5 

5 

5965008923665 

LOUDSPEAKER, PERMANE 

2 

WT4F2M 

WT4KD8 

EA 

1 

1 

597C003890351 

INSULAT 

ING  COMPOUND 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

1 

1 

5975010177380 

CEMENT, 

CONDUIT 

GK 

2 

WT4KB3 

YWGAT2 

QT 

15 

15 

6135000738939 

BATTERY 

,  NONRECHARG 

2 

WT4KDX 

YSARSS 

F.A 

151 

128 

6135002996918 

BATTERY 

,  NONRECHARG 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

48 

48 

6135008013493 

BATTERY 

,  NONRECHARG 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

1349 

1090 

1 

WT4F0C 

WT4KDV 

EA 

20 

20 

1 

WT4KDX 

EA 

111 

111 

Total : 

1480 

1221 

6135008351023 

BATTERY 

,  NONRECHARG 

3 

WT4KCM 

WT4KDX 

EA 

48 

48 

6135008380706 

BATTERY 

,  NONRECHARG 

2 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

55 

55 

6135008459232 

BATTERY 

,  NONRECHARG 

1 

WT4GCT 

WT4KDX 

EA 

50 

50 

6135009260827 

BATTERY 

,  NONRECHARG 

2 

W807YL 

WT4KDX 

EA 

12 

12 

2 

W80RJ9 

WT4KDX 

EA 

5 

5 

Total : 

17 

17 

6135009268322 

BATTERY 

,  NONRECHARGE 

3 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

67 

67 

6135009352532 

BATTERY 

,  NONRECHARG 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

24 

24 

1 

WT4F0C 

WT4KDV 

EA 

6 

6 

1 

W81KRU 

WT4KDV 

EA 

1 

1 

• 

Total : 

31 

31 

6135009352587 

BATTERY 

,  NONRECHARG 

4 

WT4KDX 

YSARSS 

PG 

266 

217 

6135009355301 

BATTERY 

,  NONRECHARG 

3 

WT4GFF 

WT4KDV 

PG 

3 

3 

3 

WT4KAZ 

WT4KDX 

PG 

12 

12 

3 

WT4KDX 

YSARSS 

PG 

38 

38 

Total : 

53 

53 

A248 


Table  A8-b  (Cont'd) 

TY 90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DEH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135009613603 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81G6W 

WT4KDX 

EA 

2 

2 

1 

WT4G9R 

WT4KDX 

EA 

8 

8 

1 

W80RJ9 

WT4KDX 

EA 

5 

5 

1 

W81G6M 

W'T’4KDX 

EA 

2 

2 

1 

WT4KDX 

Y00000 

EA 

13 

13 

1 

WT4VJD 

WT4KDX 

EA 

7 

7 

Total : 

37 

37 

6135010342239 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4E17 

WT4KD8 

EA 

8 

8 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

'  EA 

144 

144 

Total: 

152 

152 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

161 

161 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KB3 

YWJAB3 

PG 

6 

6 

1 

W808UG 

WT4J9C 

PG 

2 

2 

1 

WT4KDX 

PG 

101 

101 

1 

WT4XQL 

WT4KDX 

PG 

153 

153 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

PG 

4352 

3900 

Total : 

4614 

4162 

6135010946536 

BATTERY  (1)  NOWRECH 

1 

WT4F0C 

WT4KDV 

EA 

20 

20 

1 

WT4FZH 

WT4KDX 

EA 

15 

15 

1 

W80JRW 

WT4KDX 

EA 

10 

10 

Total : 

45 

45 

6140001909828 

BATTERY,  STORAGE 

GA 

3 

WT4J9C 

YBAA01 

EA 

23 

20 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

W81G6M 

WT4KDX 

EA 

2 

2 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

126 

126 

1 

WT4F27 

WT4KDX 

EA 

1 

1 

Total : 

129 

129 

6140010316882 

BATTERY, STORAGE 

AX 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

155 

155 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

2 

WT4R3D 

YBTRY4 

EA 

223 

196 

2 

WT4GFF 

WT4KBQ 

EA 

8 

8 

2 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

22 

22 

Total : 

253 

226 

6140010461116 

BATTERY, STORAGE 

2 

WT4F17 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

6140010514900 

BATTERY, STORAGE 

GA 

2 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

2 

2 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

3 

WT4KB3 

YWNKE1 

SE 

330 

330 

3 

WT4J9G 

WT4KDR 

SE 

1 

1 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

SE 

2 

2 

Total : 

333 

333 

A24  9 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FT 90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEH  Yongaan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6240001522987 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

91 

71 

1 

WT4KB3 

YWNQH2 

EA 

52719 

0773 

Total : 

52810 

30844 

6240005513098 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KB3 

YW0000 

EA 

12 

12 

6240006171746 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

WT4KCM 

WT4KDX 

EA 

300 

150 

6240007583367 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

1 

WT4KB3 

YWNMD3 

EA 

96 

96 

1 

WT4KB3 

YWNMC2 

EA 

480 

240 

Total : 

576 

336 

624Q01C043107 

LAMP, FLUORESCENT 

4 

WT4KB3 

YWPEB5 

EA 

200 

100 

6240010809620 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KB3 

YWNMB2 

EA 

60 

30 

6260001067478 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

21 

21 

6260001700430 

LANTERN, GASOLINE 

AY 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

15 

15 

6260002704060 

MANTLE, GASOLINE  LAN 

AY 

2 

W808UE 

WT4J9D 

CO 

3 

3 

2 

WT4KDX 

YSARSS 

CO 

235 

235 

Total : 

238 

238 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

5044 

2821 

1 

WT4KDR 

YOOOOO 

BX 

1365 

1365 

1 

WT4KDR 

YTEMSP 

BX 

240 

240 

Total : 

6649 

4426 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4F17 

WT4KDR 

BX 

12 

12 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

394 

394 

Total : 

406 

406 

6260010868077 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

40 

40 

6505001069000 

AMYL  NITRATE  INHALAN 

1 

W80MAX 

YPHA 

PG 

24 

20 

6505001150000 

COLLODION  FLEXIBLE  U 

1 

W80MAX 

YPHA 

BT 

2 

12 

6505010182728 

DOXORUBICIN  HYDROCHL 

3 

W80MAX 

YPHA 

PG 

2 

2 

6505010379356 

CYCLOPHOSPHAMIDE  FOR 

1 

W80MAX 

YPHA 

BX 

1 

1 

6505010453255 

DETERGENT  SURGICAL  4 

1 

WT4J8X 

YYCJ 

BT 

12 

12 

6605001515337 

COMPASS  MAGNETIC  UNM 

AY 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

26 

26 

6645CC9523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

W81E12 

WT4KDR 

EA 

12 

12 

A250 


Tabla  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Haaardoua  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Yongaan  Znatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

WT4F9Y 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

1 

WT4JN6 

WT4KDR 

EA 

8 

8 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

1 

WT4KAX 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

1 

WT4J89 

WT4KDR 

EA. 

24 

24 

1 

W80XXW 

WT4KDR 

EA 

19 

19 

1 

WT4GR9 

WT4KDR 

EA 

4 

4 

1 

WT4J8X 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

1 

WT4F0C 

WT4KDR 

EA 

6 

6 

Total : 

85 

85 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W808UF 

WT4KDR 

EA 

5 

5 

1 

W80RJ9 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

1 

W81E12 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

1 

WT4J80 

WT4KDR 

EA 

10 

5 

1 

WT4J9G 

WT4KDR 

EA 

13 

13 

1 

WT4JS9 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

1 

WT4JTY 

WT4KDR 

EA 

19 

19 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

1 

WT4KAQ 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

WT4KAW 

WT4KDR 

EA 

8 

8 

1 

WT4WU2 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

1 

WT4GR7 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

W808UG 

WT4KDR 

EA 

12 

6 

1 

WT4F0C 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

WT4F1Y 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

WT4JN6 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

Total : 

86 

75 

6665011121644 

SIMULATOR, DETECTOR 

BN 

1 

WT4JTY 

WT4KDR 

EA 

4 

4 

1 

WT4F2Z 

WT4KDR 

EA 

23 

23 

1 

WT4VJD 

WT4KDR 

EA 

20 

20 

Total : 

47 

47 

6665011139530 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-5 

1 

WT4F0C 

WT4KDR 

EA 

6 

6 

1 

WT4GPS 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

Total : 

7 

7 

6665012504814 

DETECTOR  KIT,CHEMIC 

3 

WT4QN1 

WT4KDR 

BX 

8 

4 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

2 

W808UF 

WT4KDR 

SE 

1 

1 

2 

WT4F9Y 

WT4KDR 

SE 

6 

6 

2 

WT4JN6 

WT4KDR 

SE 

1 

1 

Total : 

8 

8 

6685008897444 

THERMOMETER, SELF- IN 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

301 

301 

A251 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

675GC01  1G8063 

DEVELOPER, PHOTOGRAP 

4 

WT4KAL 

WT4KDR 

BX 

5 

4 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

BX 

10 

10 

Total : 

15 

14 

6750001416558 

ACETICACID 

AX 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

BT 

3 

3 

6750001538911 

DEVELOPER 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

PG 

5 

12 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

70 

84 

1 

WT4GDA 

WT4KDR 

PG 

5 

12 

1 

WT4KBP 

Y00000 

PG 

1134 

811 

1 

W80XKA 

WT4KDR 

PG 

40 

24 

1 

WT4KDR 

Y00000 

PG 

47 

48 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

PG 

38 

36 

Total : 

1339 

1027 

6750001538915 

DEVELOPER 

CH 

4 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

1887 

1090 

6750002011199 

FIXER 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

KT 

24 

12 

1 

W80XKA 

WT4KDR 

KT 

7 

7 

Total : 

31 

19 

6750002174913 

PAPER, PHOTOGRAPHIC 

2 

WT4KAL 

WT4KDR 

RO 

4 

4 

6750003448133 

SOLUTION 

2 

W80XKA 

WT4KDR 

PT 

5 

12 

6750004755991 

PAPER, COPYING, DIAZ 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

10 

10 

6750005434407 

ACETICACID 

AX 

3 

WT4KBP 

Y00000 

LB 

113 

113 

6750005774624 

STOP  BATH, PHOTOGRAP 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

PT 

10 

24 

6750006199946 

BATH  FIX 

CC 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

KT 

10 

24 

1 

WT4KBP 

Y00000 

KT 

495 

4  92 

Total : 

505 

516 

6750006913822 

CLEANER, PHOTOGRAHI 

1 

WT4J8X 

YDCH 

BT 

2 

2 

1 

WT4J8X 

YYCE 

BT 

2 

2 

1 

WT4J8X 

YYDJ 

BT 

3 

3 

Total : 

7 

7 

6750007823851 

DEVELOPER, PHOTOGRAP 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

BX 

5 

5 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

BX 

12 

12 

Total : 

17 

17 

6750007854797 

FILM, DIAZOTYPE,  SENS 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

40 

40 

6750008171364 

DEVELOPER 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

PG 

15 

20 

1 

WT4KBP 

Y00000 

PG 

103 

100 

Total : 

118 

120 

A252 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Bazardoua  Material  Inventory  by  NSM 
for  DEB  Yongaan  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6750009207859 

CLEARING  BATH, PHOTO 

3 

WT4KAL 

WT4KDX 

PG 

10 

15 

6750009649017 

FIXING  BATH, PHOTOGR 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

30 

30 

6750010247142 

BLEACH-FIX  AND  REPL 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

20 

10 

6750010247143 

BLEACH-FIX  AND  REPL 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

11 

11 

6750010335151 

BLEACH, PHOTOGRAPHIC 

AX 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

2 

2 

6750010335153 

REPLENISHER, DEVELOP 

1 

WT4XQL 

WT4KDX 

PG 

3 

3 

6750010335154 

REPLENISHES, DEVELOP 

AX 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

1 

1 

6750010341017 

REPLENISHER, DEVELOP 

AX 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

1 

1 

6750010371034 

FIXING  BATH, PHOTOGR 

2 

WT4XQL 

WT4KDX 

GL 

11 

15 

6750010420872 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

KT 

4 

4 

1 

W80XKA 

WT4KDR 

KT 

6 

6 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

57 

57 

1 

WT4KBP 

Y00000 

KT 

277 

180 

Total : 

344 

247 

6750010479108 

BLEACH, PHOTOGRAPHIC 

AX 

4 

WT4XQL 

WT4KDX 

PG 

2 

2 

6750010484560 

BLEACH, PHOTOGRAPHIC 

4 

WT4XQL 

WT4KDX 

PG 

3 

3 

6750010484672 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

57 

57 

6750010515686 

FIXING  BATH, PHOTOGR 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

BT 

33 

22 

6750010577994 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

KT 

180 

104 

6750010928873 

PAPER, DRY  SILVER 

2 

WT4GDH 

WT4KBP 

RO 

8 

8 

2 

WT4KAL 

WT4KDR 

RO 

4 

4 

Total: 

12 

12 

6750011276747 

PAPER, PHOTOGRAPHIC 

1 

W807YL 

WT4KDR 

RO 

8 

8 

6750011691851 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

2 

WT4XQL 

WT4KDX 

KT 

30 

30 

2 

WT4KBP 

YQ0000 

KT 

388 

384 

Total : 

418 

414 

6810000599069 

SODIUM  FLUORIDE  TECH 

Cl 

1 

WT4KB3 

YWLBG1 

BG 

76 

76 

6810001237047 

N-AMYL  ACETATE  REAGE 

FW 

2 

W81D1T 

WT4KEE 

PT 

1 

1 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

14 

14 

Total : 

15 

15 

A253 


Tabla  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  In van tory  by  NSN 
for  OKB  Yongsan  Installationa 


N3N 

Norr.enc  latere 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002229641 

HYDROCHLORIC  ACID  TE 

AX 

2 

WT4KB3 

YWGAV1 

BT 

20 

12 

68  1C 002331715 

SODIUM  CARBONATE  TEC 

4 

WT4KB3 

YWLBA1 

DR 

11086 

1798 

63100023881  15 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

2 

W81CGM 

WT4KDR 

BT 

1 

1 

2 

W81CGR 

YYDW 

BT 

J- 

1 

Total : 

2 

2 

6810002388119 

NAPHTHA  ALIPHATIC  TT 

BN 

2 

WT4KDR 

Y00000 

GL 

42 

42 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

84 

84 

Total : 

126 

126 

6  8100  0  2 4  1 114  3 

SODIUM  BICARBONATE  A 

2 

W81DA4 

WT4KDR 

LB 

2 

2 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

WT4J80 

YYAP 

BX 

1 

3 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

15 

17 

2 

WT4KAW 

WT4KDR 

BX 

9 

9 

Total : 

25 

29 

68  ICC  02 550471 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BT 

94 

94 

1 

W81CGR 

YYDW 

BT 

1 

1 

1 

WT4J8X 

YYCA 

BT 

2 

2 

Total : 

97 

97 

6810002643937 

OXALIC  ACID  D IHYDRAT 

3 

W807YL 

WT4KDR 

LB 

48 

48 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

2 

W81DA4 

WT4KDR 

LB 

1 

48 

2 

WT4F17 

WT4KDR 

LB 

4 

4 

2 

WT4F2U 

WT4KDR 

LB 

7 

48 

2 

WT4GUD 

WT4KEA 

LB 

1 

1 

Total: 

13 

101 

6810002646637 

GLYCEROL  TECH  O-G-49 

1 

W807YL 

WT4KDR 

PT 

10 

10 

681 0002648955 

ACETONE  ACS  1  GAL  BT 

BN 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

GL 

10 

10 

681C0027C8289 

O-TOLIDINE  DIHYDROCH 

AX 

3 

WT4GR7 

WT4KDR 

BT 

2 

2 

68 10002709982 

TETRACHLOROE  THYLENE 

CH 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

83 

83 

6810002  7560  10 

METHANOL  TECHNICAL  5 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

11 

11 

6810002812002 

TOLUENE  TECH  LIQ  FOR 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

6 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

GL 

24 

24 

Total : 

25 

30 

6  8  1  0  0  C  2  8  1  2  7  6  3 

METHYL  ETHYL  KEYTONE 

BN 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

A254 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY 90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002979S40 

BATTERY  WATER 

2 

WT4GR7 

WT4KDR 

BT 

2 

2 

2 

WT4J9G 

WT4KDR 

BT 

20 

20 

Total : 

22 

22 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BG 

64 

64 

6810005975287 

SODIUM  HEXAMETAPHOSP 

2 

W808UF 

WT4KDR 

LB 

2 

2 

6810005987316 

SODIUM  HYPOCHLORITE 

AX 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

2 

2 

6810007534785 

SULFURIC  ACID  ACS  LI 

2 

W80MAX 

YLAB 

BT 

1 

6 

6810007534786 

HYDROCHLORIC  ACID  AC 

FC 

1 

W808UF 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

6810007534993 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

68 

68 

6810007634397 

CAMPHOR  TECHNICAL  1 

BO 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

LB 

8 

8 

• 

1 

W81DA4 

WT4KDR 

LB 

5 

5 

Total : 

13 

13 

6810008238109 

SODIUM  HcXAMETAPHOS 

1 

WT4KB3 

YWLBD1 

DR 

64 

64 

6810009247107 

TRICHLOROETHYLENE  TE 

CH 

4 

WT4KAW 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

6810009838551 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

QT 

4 

4 

6810009863471 

SODIUM  ARSENITE, REA 

JF 

3 

WT4GR7 

WT4KDR 

PT 

2 

2 

6810010120899 

FLUORIDE  STANDARD  S' 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

10 

10 

6810010700714 

MANGANESE  SULFATE  R 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

4 

4 

6810010700715 

THIOSULFATE  STANDAR 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

8 

8 

6810010701819 

STARCH  INDICATOR  RE 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

4 

4 

6810010706483 

ZINC, REAGENT 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

4 

4 

6810010769571 

ZINC, CONDITIONING  R 

Cl 

1 

WT4JSR 

WT4KDR 

BT 

4 

4 

6810011202630 

HYDROCHLORIC  ACID  AC 

2 

WS0MAX 

YLAB 

BT 

18 

6 

6810011220593 

CHLORIDE  TEST  SOLUT 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

2 

2 

6810011319688 

POTASSIUM  IODIDE  SO 

AX 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

EA 

4 

4 

6810011411460 

SULFURIC  ACID, REAGE 

AX 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

OZ 

4 

4 

A25  5 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DSH  Yongaan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

683CC0424  9580 

REFILL, DICHLORODIFL 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

CN 

30 

36 

683CC04  958614 

DUSTER  ASSEMBLY 

EG 

2 

WT4GFF 

WT4KBQ 

EA 

22 

22 

6830C0584  304  1 

PROPANE 

HI 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

EA 

24 

24 

1 

WT4GFF 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

1 

WT4GFF 

WT4KDR 

EA 

72 

72 

Total : 

106 

106 

6840000894664 

RODENTICIDE  BAIT  BLO 

1 

WT4KB3 

YWJBA1 

BX 

110 

110 

6840001806069 

INSECTICIDE, BAYGON 

BN 

2 

W81CGM 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

2 

WT4J80 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

Total : 

7 

7 

684C002466438 

DEODORANT, GENERAL  P 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

CO 

626 

478 

684C004G25411 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CG 

2 

WT4KB3 

YWJBA1 

CN 

40 

40 

2 

WT4KB3 

YWJBA2 

CN 

140 

70 

Total : 

1 80 

110 

6840004425698 

INSECTICIDE  ALUM  PHO 

4 

WT4KB3 

YWJBA1 

BT 

10 

10 

6840005843129 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

1161 

604 

6840006646610 

DEODORANT, GENERAL  P 

Cl 

1 

WT4KDR 

Y00000 

CO 

148 

74 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CO 

1138 

488 

Total : 

1286 

562 

6840006855438 

INSECTICIDE  MALATHIO 

BN 

3 

WT4KB3 

YWJBB7 

CN 

20 

20 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

QT 

30699 

5591 

6840007823925 

INSECTICIDE  DIAZINON 

CH 

4 

WT4KB3 

YWJBA1 

GL 

390 

390 

68400C8106396 

DISINFECTANT  FOOD  SV 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

9 

9 

3 

WT4KDR 

Y00000 

BX 

6 

6 

Total : 

15 

15 

6840009269117 

DISINFECTANT  GENERAL 

1 

W80MAX 

YMDS 

PG 

20 

20 

1 

WT4J8X 

YYCD 

PG 

8 

8 

1 

WT4J8X 

YYCE 

PG 

5 

5 

1 

WT4J8X 

YYCJ 

PG 

40 

40 

1 

WT4J8X 

YYCK 

PG 

20 

20 

Total : 

93 

93 

6 840009324692 

DEODORANT, GENERAL  P 

1 

WT4KDR 

Y00000 

BX 

73 

73 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

2664 

1180 

Total : 

2737 

1253 

A2  56 


Table  A8-b  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEB  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

1 

WT4KB3 

YW0000 

CN 

1000 

1000 

1 

WT4KDR 

Y00000 

CN 

3040 

2320 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

620 

620 

Total : 

4660 

3940 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

W81D5G 

W807M8 

CN 

144 

144 

4 

WT4GR9 

WT4KDR 

CN 

394 

394 

4 

WT4TWY 

WT4KDR 

CN 

20 

20 

Total : 

558 

558 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

3 

WT4KB3 

YWHEA3 

BX 

370 

29 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

1467 

739 

1 

WT4J8X 

YYCH 

BX 

1 

1 

Total : 

1468 

740 

6840012241269 

INSECTICIDE  COMBAT, 

1 

WT4KB3 

YW0000 

PG 

30 

30 

1 

WT4KB3 

YWNEA2 

PG 

440 

220 

Total : 

470 

250 

6840012709766 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

4 

WT4KB3 

YWJBA1 

BX 

55 

55 

6850000014193 

WATER  INDICATING  PA 

1 

WT4KCL 

WT4KDR 

BX 

1 

1 

6850000014194 

WATER  INDICATING  PA 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

PG 

5 

1 

3 

WT4GFF 

WT4KDR 

PG 

14 

2 

3 

WT4GDA 

WT4KDR 

PG 

20 

1 

Total: 

39 

4 

6850000035295 

CLEANING  AND  LUBRIC 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

CN 

110 

110 

1 

WT4F2U 

WT4KDR 

CN 

16 

16 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

36 

36 

Total : 

162 

162 

6850000143914 

CLEANING  COMPOUND  1 

BN 

2 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

6850001053084 

CLEANING  COMPOUND  16 

EG 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

85 

85 

2 

WT4KDX 

YSARSS 

CN 

6 

6 

Total: 

91 

91 

6850001395297 

RAIN  REPELLENT, WIND 

FS 

2 

WT4FZE 

WT4KDR 

BT 

25 

25 

2 

WT4GFF 

WT4KBQ 

BT 

24 

24 

2 

WT4KDR 

Y00000 

BT 

160 

146 

Total : 

209 

195 

6850001449816 

CLEANING  COMP  ACET  S 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

49 

49 

6850001817594 

CLEANING  COMPOUND, E 

2 

WT4KDR 

CN 

25 

25 

A257 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSH 
for  DEH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850001317594 

CLEANING  COMPOUND, E 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

72 

72 

Total : 

97 

97 

6350002097230 

CORROSION  PRE'VENTATI 

2 

W81E12 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

1 

W804MN 

WT4KDR 

JR 

24 

24 

1 

WT4KCL 

WT4KDR 

JR 

10 

10 

1 

WT4GFF 

WT4KBQ 

JR 

6 

6 

1 

WT4GFF 

WT4KDR 

JR 

10 

10 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

JR 

41 

41 

Total : 

91 

91 

6850002811985 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

BN 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

152 

76 

6850002813061 

DRY  CLEANING  SOLVENT 

BN 

2 

W81CGL 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

6850002910963 

LITHOGRAPHIC  BLANKET 

2 

WT4KAL 

WT4KDR 

GL 

400 

200 

6850003929751 

CLEANING  COMP  OPTICA 

BN 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

BT 

10 

10 

6850005592835 

CLEANING  COMP  SOLV  E 

AX 

1 

WT4J89 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

6850005592836 

CLEANING  COMP  SOLV  T 

3 

WT4GDH 

WT4KBP 

DR 

1 

1 

6850005979765 

CLEANING  COMPOUND  SO 

4 

WT4KAW 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

6850005987311 

LEAK  PREVENTIVE  COMP 

3 

WT4GDA 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

685000664  5685 

DRY  CLEAN  SOLVENT 

BN 

2 

WT4JTY 

WT4KDR 

QT 

20 

20 

6850006802233 

DESICCANT  ACTIVATEDT 

3 

W81D5G 

W807M8 

CN 

6 

6 

6850006854763 

CLEANING  COMPOUND, A 

EE 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

CN 

48 

48 

6850007534870 

DECONTAMINATING  AGE 

AX 

1 

W807YL 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

6850007535061 

INHIBITOR, ICING, FUE 

BN 

1 

WT4F0C 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

6850008136702 

DEVELOPING  SOLUTION 

2 

WT4GCM 

WT4KDR 

GL 

10 

10 

6850008218882 

DEGLAZING  SOLVENT 

CH 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

PT 

180 

180 

6850008350484 

DEICING  DEFROSTING  1 

EH 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

686 

391 

6350008652916 

INHIBITOR  CORROS  2  O 

EF 

4 

WT4KAW 

WT4KDR 

CO 

6 

6 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

W81D5G 

W807M8 

PT 

48 

48 

1 

WT4J9A 

WT4KDX 

PT 

70 

70 

A258 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSH 
for  DZH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

8209 

6630 

1 

WT4FZE 

WT4KDX 

PT 

1 

1 

1 

WT4G9R 

WT4KDX 

PT 

5 

5 

Total : 

8333 

6754 

6850009279461 

SILICONE  COMPOUND  5 

4 

WT4J9G 

WT4KDR 

TU 

1 

1 

6850009355853 

CORROSION  REMOVING  5 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

6850009652332 

CARBON  REMOV  5  GL  CN 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

30 

30 

1 

W81D1T 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

Total : 

32 

32 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

2 

W81B9C 

WT4KDR 

CN 

12 

12 

2 

WT4GFF 

WT4KBQ 

CN 

8 

8 

2 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

12 

12 

Total : 

32 

32 

6850010078073 

CLEANING  CONCENTRAT 

2 

W808UF 

WT4KDR 

BT 

1 

1 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

BT 

8 

4 

Total : 

9 

5 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

2 

W81D1T 

WT4KDR 

QT 

7 

7 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

QT 

45 

45 

2 

WT4KDR 

Y00000 

QT 

32 

32 

Total : 

84 

84 

6850010686526 

TONER, DIRECT  ELECTR 

4 

W81BTN 

WT4KDR 

BX 

1030 

4  60 

6850010730659 

LITHOGRAPHIC  SOLVEN 

CH 

2 

WT4GCM 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

1 

WT4GFF 

WT4KEA 

CN 

60 

60 

1 

W81D1T 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

24 

24 

1 

WT4GFF 

WT4KBQ 

CN 

24 

24 

1 

WT4GFF 

WT4KEA 

CN 

32 

32 

1 

WT4KCM 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

1 

W807YL 

WT4KDR 

CN 

48 

48 

1 

WT4KDR 

Y00000 

CN 

94 

94 

Total : 

295 

295 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

1 

WT4F17 

WT4KDR 

TU 

20 

20 

1 

WT4GFF 

WT4KEA 

TU 

5 

5 

Total : 

25 

25 

6850011670678 

CLEANER, BRAKE  PARTS 

EG 

3 

W807YL 

WT4KDR 

CN 

126 

88 

6850012166823 

TONER, CARTRIDGE 

3 

WT4AU3 

WT4KDR 

EA 

5 

5 

A25  9 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850C’.2389225 

BLANKET  WASH 

1 

W81D1T 

WT4KDR 

BX 

3 

3 

691  CC11 3 11768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

764 

764 

1 

WT4GFF 

WT4KBQ 

EA 

320 

320 

Total : 

1084 

1084 

691C01 1 132434 

REFILL  KIT, TRAINING 

3 

WT4GFF 

WT4KBQ 

BX 

64 

64 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

194 

169 

Total : 

258 

233 

7  5 1 0  0  C 1  6 1 4  2  3  6 

INK  STAMP  PAD-BLUE-2 

3 

WT4KCL 

WT4KDR 

BT 

24 

24 

-■510001614237 

INK, STAMP  PAD 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BT 

4892 

2446 

7510C01614240 

INK, STAMP  PAD 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

BT 

3309 

1107 

7510001 768949 

CORRECTION  FLUID, OP 

3 

WT4KCL 

WT4KDR 

D2 

16 

16 

7510006169588 

TYPE  CLEANER-LIQUID 

EH 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

654 

327 

751C01C363724 

INK, MARKING  STENCIL 

3 

W81D5G 

W807M8 

PT 

10 

10 

7510010453490 

INK, DUPLICATING, LIT 

3 

WT4KAL 

WT4KDR 

CN 

150 

150 

7930000456912 

REMOVER, FLOOR  POLIS 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

370 

370 

793GQ00456923 

REMOVER, FLOOR  POLIS 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

1913 

954 

1 

WT4KB3 

YWCCA1 

GL 

2150 

1350 

1 

WT4KB3 

YWCG01 

GL 

800 

400 

Total : 

4863 

2704 

793C0006816o9 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

CO 

4768 

2666 

793C0C1 131913 

CLEANING  COMPOUND, R 

3 

WT4KB3 

YWCA07 

CO 

200 

200 

3 

WT4KB3 

YWCAD7 

CO 

200 

100 

3 

WT4KCL 

WT4KDR 

CO 

92 

52 

Total : 

4  92 

352 

793C00 132 5265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

140 

140 

3 

WT4KB3 

YWOOOO 

DR 

3 

3 

Total : 

143 

143 

7930001325582 

WAX-GEN  PURP-SOLVENT 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

189 

189 

7930001415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

2439 

2278 

1 

WT4KDR 

Y00000 

CN 

45 

45 

Total : 

2484 

2323 

A260 


Table  A8-b  (Coat'd) 

FY90  Haurdout  tutorial  Inventory  by  NSC! 
for  DEH  Yongsan  Inatallatioas 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930001705467 

SOAP, SADDLE 

1 

W804MN 

WT4KDR 

LB 

5 

5 

7930001775243 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

2437 

1229 

7930001849423 

GLASS  CLEANER  LIQUID 

BN 

2 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

1 

WT4KB3 

YWCCA1 

00 

5000 

4168 

1 

WT4TWY 

WT4KDR 

00 

69 

69 

Total : 

5069 

4237 

7930002052870 

WAX, FLOOR, WATER  EMU 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

4108 

1965 

1 

WT4KDR 

Y00000 

GL 

362 

253 

1 

WT4KB3 

YWCCA1 

GL 

400 

200 

Total : 

4870 

2418 

7930002052871 

WAX  FLR-WATER  EMULSN 

1 

W807YL 

WT4KDR 

DR 

4 

4 

1 

W804MN 

WT4KDR 

DR 

4 

4 

Total : 

8 

8 

7930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

177 

177 

7930002526797 

DETERGENT-LNDRY-PWDR 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BG 

322 

220 

7930002667128 

WAX, GENERAL  PURPOSE 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

LB 

6748 

3269 

7930002667142 

POLISH  AUTO-LIQ-LACQ 

1 

W81BTN 

WT4KDR 

QT 

6 

6 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

1 

WT4GFF 

WT4KBQ 

BG 

10 

10 

1 

WT4GR7 

WT4KDR 

BG 

15 

15 

1 

WT4KB3 

YW0000 

BG 

100 

100 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BG 

1354 

1354 

1 

WT4J9A 

WT9KDR 

BG 

3 

3 

Total : 

1482 

1482 

7930002811839 

ALKALI-LNDRY-PWDR-62 

EE 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

263 

263 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

3 

WT4GR7 

WT4KDR 

CO 

20 

20 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

CO 

3439 

2809 

3 

WT4KDR 

Y00000 

CO 

55 

55 

3 

WT4KDR 

YTEMSP 

CO 

120- 

120 

Total : 

3634 

3004 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

36 

18 

7930002854304 

SOAP  SCOUR-GND  FELDS 

3 

W81BTN 

WT4KDR 

BX 

2 

2 

7930003577386 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BT 

14324 

6603 

A261 


TaJbl*  AS-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  NSM 
for  DEH  Yongsan  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Kaz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930004592247 

CLEANING  COMPOUND, 0 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

DZ 

505 

397 

7930005152477 

CLEANING  COMP-SOL  DE 

4 

WT4KAW 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

7930005262919 

"TERGENT  GENERAL  PU 

1 

WT4 J89 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

28 

28 

Total : 

30 

30 

7930005317847 

CLEANING  COMPOUND 

1 

WT4KB3 

YW0000 

CN 

2 

2 

7930006339849 

SWEEPING  COMPOUND 

1 

WT4GFF 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

1 

WT4GFF 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

Total : 

3 

3 

7930006341362 

DETERGENT-GP-PDWR  -F 

4 

WT4KAW 

WT4KDR 

DR 

11 

11 

7930006342785 

SOAP  LAUNDRY 

1 

WT4FZH 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

7930006343935 

SOAP  LNDRY-CHIP-WO  R 

1 

W804MN 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

7930006640306 

DETERGENT  LAUNDRY 

2 

WT4KAX 

WT4KDR 

BX 

1 

1 

7930006646910 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

3 

W81D5G 

W807M8 

BX 

1 

1 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

488 

438 

Total : 

489 

439 

7930007249556 

CLEANING  COMPOUND 

1 

WT4KCL 

WT4KDR 

DZ 

1 

1 

1 

WT4F26 

WT4KDR 

DZ 

2 

2 

Total : 

3 

3 

7930007535178 

POLISH, AUTOMOBILE 

2 

WT4KCL 

WT4KDR 

DZ 

2 

2 

2 

WT4KB3 

YW0000 

DZ 

10 

10 

Total : 

12 

12 

7930008516719 

STARCH  LAUNDRY 

1 

W807YL 

WT4KDX 

DR 

8 

8 

7930008556876 

CLEANING  COMPOUND 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

CN 

32 

22 

7930008804454 

DISHWASHING  COMPOUND 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

134 

134 

1 

WT4F0C 

WT4KDR 

BX 

1 

1 

Total : 

135 

135 

/9 3 0009265171 

POLISH, METAL 

1 

WT4KBP 

Y00000 

CN 

208 

104 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

643 

290 

Total : 

851 

394 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

3 

WT4J8X 

YYCJ 

BX 

3 

3 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

727 

727 

Total : 

730 

730 

A262 


Tafcla  A8-b  (Coat'd) 

FY90  Bauzdou*  tutorial  Inventory  by  118)1 
for  DEB  Yongaan  Xnatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DOOAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930009291220 

DETERGENT, LAUNDRY 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

710 

710 

7930009856906 

DISHWASHING-COM  MCH- 

3 

WT4GR7 

WT4KDR 

BG 

100 

100 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

BG 

8718 

8718 

Total : 

8818 

8818 

7930009856911 

DETERGENT  GENERAL  PU 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

60 

60 

7930009907391 

DETERGENT  LAUNDRY 

1 

W81D1T 

WT4KDR 

DR 

15 

15 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

DR 

8 

8 

Total : 

23 

23 

7930011455797 

COMPOUND, ADSORBENT 

2 

WT4GR9 

WT4KDR 

BG 

100 

100 

7930011838584 

FINISH, FLOOR, NONBUF 

1 

WT4F9Y 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

1 

WT4GCM 

WT4KDR 

DR 

37 

17 

Total : 

38 

18 

7930011-838585 

FINISH, FLOOR, NON3UF 

1 

WT4F9Y 

WT4KDR 

CN 

15 

15 

1 

WT4KBP 

YOOOOO 

CN 

69 

69 

Total: 

84 

84 

8010000453478 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KB3 

YWGAC1 

GL 

3182 

3182 

8010000675437 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

FT 

5 

5 

8010000688779 

LACQUER 

3 

WT4J89 

WT4KDR 

GL 

32 

32 

8010000793750 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4KB3 

YWGAK3 

PT 

108 

78 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

3 

WT4KCL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

Total: 

36 

36 

8010000793760 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4KB3 

YWGAK3 

PT 

48 

48 

8010000810809 

ENAMEL 

3 

W80XXW 

WT4KDR 

QT 

3 

3 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

2 

WT4FZE 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8010001117943 

ENAMEL 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

59 

59 

8010001118004 

ENAMEL 

2 

W81D1T 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

2 

W81E4R 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

2 

WT4FZE 

WT4KDR 

GL 

10 

10 

Total: 

13 

13 

8010001118007 

ENAMEL 

1 

W804MN 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

A263 


Tabla  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  HSH 
for  DEH  Yongsan  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

80 10C0 1118129 

ENAMEL 

FF 

1 

WT4F1Y 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

8010001 119338 

ENAMEL 

2 

W80XKA 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

9010001412950 

LACQUER 

EH 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

48 

48 

8010001594513 

PAINT, RUBBER 

2 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

60 

30 

8010001594519 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GDA 

WT4KDR 

PT 

120 

120 

80 100C1 60  5787 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

1298 

649 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

86 

64 

1 

WT4KB3 

YWGAK1 

GL 

360 

180 

Total : 

1744 

893 

8010001605788 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

4 

WT4GTE 

WT4KDR 

CN 

160 

160 

8010001605791 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGAR3 

PT 

100 

60 

8010001605794 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

126 

75 

2 

WT4KB3 

YWGAN 1 

GL 

520 

340 

2 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

324 

162 

Total : 

970 

577 

8010001605798 

REMOVER, PAINT 

BN 

1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

72 

24 

8010001605800 

REMOVER, PAINT 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAP1 

GL 

40 

40 

8010001605851 

VARNISH, OIL 

1 

WT4KBP 

Y00000 

QT 

380 

256 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

2 

WT4KB3 

YWGAV1 

GL 

80 

40 

8010001606897 

FILLER, WOOD, PASTE 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGAM2 

CN 

80 

80 

1 

WT4KBP 

Y00000 

CN 

106 

106 

Total : 

186 

186 

8010001617419 

PRIMER  COATING 

BN 

2 

WT4GCT 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

2 

WT4KB3 

YWGAG1 

GL 

202 

202 

Total : 

207 

207 

8010001625289 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

2 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

12 

12 

2 

WT4KB3 

YWGAV1 

GL 

40 

16 

2 

W81D1T 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

Total : 

56 

32 

8010CC16544C4 

VARNISH, OIL 

1 

WT4KBP 

Y00000 

CN 

140 

140 

9010001654420 

VARNISH, OIL 

2 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

72 

72 

A264 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DEH  Yongsan  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001654420 

VARNISH, OIL 

2 

WT4KB3 

YWGAV2 

GL 

309 

263 

Total : 

381 

335 

8010001654422 

STAIN 

1 

WT4KB3 

YWG000 

QT 

60 

60 

8010001655582 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

8010001655591 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

CN 

7 

7 

8010001656111 

LACQUER 

BN 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

8010001658627 

STAIN 

BN 

1 

WT4KBP 

Y00000 

QT 

190 

95 

1 

WT4KB3 

YWGAP3 

QT 

116 

76 

Total : 

306 

171 

8010001658628 

STAIN 

BN 

1 

WT4KB3 

YWG000 

QT 

60 

60 

1 

WT4KB3 

YW0000 

QT 

60 

60 

• 

Total : 

120 

120 

8010001660746 

STAIN 

BN 

4 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

4 

4 

8010001711509 

LACQUER 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

24 

24 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

3 

WT4VJD 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

8010001818080 

THINNER, PAINT 

PRODU 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

74 

37 

8010002003495 

ENAMEL 

1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

116 

58 

8010002210611 

LINSEED  OIL, RAW 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

GL 

100 

50 

1 

WT4KB3 

YWG000 

GL 

30 

30 

1 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

80 

40 

Total: 

210 

120 

8010002212809 

VARNISH, OIL 

3 

W81D5G 

W807M8 

QT 

1 

1 

3 

WT4KB3 

YWGDC1 

QT 

96 

78 

Total ! 

97 

79 

8010002294813 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

3 

WT4J89 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8010002422089 

THINNER, PAINT 

PRODU 

2 

WT4KB3 

YWGAL1 

GL 

160 

160 

2 

WT4KCM 

WT4 KDR 

GL 

5 

5 

2 

WT4KB3 

YWGAS1 

GL 

140 

140 

2 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

232 

152 

Total : 

537 

457 

8010002445791 

PAINT, OIL 

2 

WT4KB3 

YWGDE2 

GL 

4 

4 

A265 


Table  X8-b  (Cont'd) 

FY 90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSM 
for  DEH  Yongaan  Znatallationa 


00 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

80100024664 43 

TURPENTINE 

2 

WT4K3P 

Y00000 

GL 

238 

167 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

66 

66 

2 

WT4KB3 

YWGAE1 

GL 

1600 

800 

Total : 

1904 

1033 

8  G 1 0002  62  91 72 

FILLER, WOOD, PLASTIC 

BN 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

LB 

40 

40 

9010002812074 

STAIN 

BN 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

8010002312075 

STAIN 

1 

WT4KB3 

YWGAM2 

GL 

60 

60 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

1 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

48 

48 

Total : 

116 

116 

8010002912076 

STAIN 

1 

WT4KB3 

YWGAM2 

GL 

20 

20 

1 

WT4KB3 

YWGAM1 

GL 

72 

72 

Total : 

92 

92 

9010002812846 

FILLER, ENGRAVING 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

8010002814787 

FILLER, ENGRAVING 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

8010002854870 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4J89 

WT4 KDR 

GL 

100 

50 

8010002854936 

PAINT, STENCIL 

BN 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

16 

10 

8010002867725 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4GTE 

WT4KDR 

CN 

192 

192 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

1 

W804MN 

WT4KDR 

GL 

40 

20 

1 

WT4KB3 

YWGAW1 

GL 

20 

20 

1 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

48 

48 

1 

WT4KB3 

YWGAE1 

GL 

296 

296 

Total : 

404 

384 

8010002867731 

ENAMEL 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

1 

4 

WT4KB3 

YWGAG1 

GL 

208 

208 

4 

WT4KB3 

YWGBB1 

GL 

100 

100 

Total : 

309 

309 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

3 

W81BTN 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

3 

WT4G9R 

WT4KDR 

GL 

40 

20 

3 

WT4GPS 

WT4KDR 

GL 

30 

15 

3 

WT4J9E 

WT4KDR 

GL 

10 

5 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

GL 

100 

70 

3 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

48 

48 

3 

WT4J9G 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

3 

WT4KB3 

YWGAP1 

GL 

1360 

1360 

3 

WT4KDR 

Y00000 

GL 

266 

133 

Total : 

1882 

1669 

A266 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hasardoua  Material  Inventory  by  MSH 
for  DEB  Yongaan  Znatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002867838 

ENAMEL. 

BN 

2 

W807YL 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

2 

WT4K83 

YWGAB1 

GL 

3000 

2000 

Total : 

3020 

2010 

8010002867839 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGAB1 

CN 

400 

80 

8010002869088 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4GTE 

WT4KDR 

CN 

20 

20 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

284 

182 

1 

WT4KB3 

YWGAF1 

GL 

720 

720 

Total : 

1004 

902 

8010002904049 

PAINT, OIL 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGAM1 

GL 

32 

32 

8010002904050 

PAINT, OIL 

BN 

3 

WT4KB3 

YWGAM1 

CN 

20 

4 

8010002904079 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

WT4KBP 

Y00000 

QT 

226 

93 

8010002906158 

LACQUER 

BN 

1 

WT4J9H 

WT4KDR 

GL 

30 

15 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KCL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

3 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

84 

44 

3 

WT4KCL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

Total : 

120 

80 

8010002911068 

PAINT, RUBBER 

BN 

3 

WT4J89 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

3 

WT4KBP 

Y000O0 

GL 

2 

2 

Total: 

4 

4 

8010002921127 

PRIMER  COATING 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAG1 

GL 

72 

72 

8010002970546 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGAT3 

QT 

160 

60 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4GTE 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

1 

W81D1T 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

Total : 

10 

10 

8010002970556 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

54 

18 

8010002970560 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

260 

155 

8010002970567 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB3 

YWGAT3 

QT 

260 

100 

8010002970570 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

62 

49 

8010002970584 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGAE1 

GL 

80 

80 

A267 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hasardoua  Material  Inventory  by  MSN 
for  DZH  Yongaan  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002970594 

ENAMEL 

3N 

1 

WT4J89 

WT4KDR 

GL 

12 

6 

Total : 

92 

86 

80100029  -’0585 

ENAMEL 

3N 

2 

WT4KDR 

Y00000 

GL 

26 

13 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

358 

237 

Total : 

384 

250 

8010002970586 

ENAMEL 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

1 

9010002970590 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

120 

84 

2 

WT4KB3 

YWGAG1 

GL 

80 

80 

Total : 

200 

164 

8010002970810 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

267 

108 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

12 

6 

Total : 

279 

114 

8010002972005 

ENAMEL 

2 

WT4GTE 

WT4KDR 

CN 

32 

32 

8010002972010 

ENAMEL 

1 

W804MN 

WT4KDR 

GL 

30 

15 

8010002972093 

ENAMEL 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

QT 

2 

2 

8010002972101 

PAINT, STENCIL 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

8010002972120 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

15 

5 

8010002972124 

ENAMEL 

2 

WT4KB3 

YWGAL1 

GL 

12 

12 

8010002982287 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAM1 

GL 

60 

60 

8010002982292 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

96 

96 

801 J002  9822  98 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

126 

87 

8010002982302 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4GR9 

WT4KDR 

QT 

240 

240 

1 

WT4KB3 

YWGAN2 

QT 

40 

20 

1 

WT4KB3 

YWGAN3 

QT 

140 

80 

1 

W807YL 

WT4KDR 

QT 

6 

6 

Total : 

426 

346 

9010002983857 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAL2 

GL 

92 

92 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAD1 

GL 

80 

80 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

138 

107 

2 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

28 

28 

Total : 

246 

215 

A268 


Tabla  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Znvantory  by  NSN 
for  DEH  Yongsan  Installations 


NPN 

Ncrrer.c  lature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8CI OC 32983865 

ENAMEL 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

1 

80IC0C47C8452 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

2 

WT4KB3 

YW0000 

KT 

30 

24 

8C1CCC4 108458 

EPOXY  COATING  KIT 

BN 

2 

WT4KB3 

YW0000 

KT 

30 

30 

801CCC4 108461 

EPOXY  COATING  KIT 

BN 

1 

WT4KB3 

YW0000 

KT 

2 

2 

931 3304  138464 

EPOXY  'TOATING  KIT 

BN 

2 

WT4KB3 

YW0000 

KT 

2C 

20 

3013334109470 

EPOXY  COATING  KIT 

BN 

2 

WT4KB3 

YW0000 

KT 

30 

30 

831  1034  376757 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

2 

WT4KB3 

YW0000 

KT 

30 

6 

9013304823657 

POLYURETHANE  COATIN 

BN 

4 

WT4GR8 

WT4KDR 

KT 

30 

30 

3010305151596 

ENAMEL 

2 

WT4KB3 

YWGAT2 

QT 

72 

72 

2 

WT4KB3 

YWGAT3 

QT 

60 

60 

Total : 

132 

132 

9010005152208 

PRIMER  COATING 

4 

WT4J9E 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

8010005152487 

LACQUER 

2 

W808UF 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8310005271508 

LACQUER 

1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

228 

152 

801 0005272045 

ENAMEL 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

1 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

80 

62 

Total : 

81 

63 

8010005272050 

ENAMEL 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

1 

4 

WT4KB3 

YWGAA1 

GL 

960 

960 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

545 

257 

Total : 

1506 

1218 

8010305272388 

LACQUER 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

39 

21 

3013005273198 

ENAMEL 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

155 

65 

2 

WT4KB3 

YWGBH1 

GL 

300 

300 

Total : 

455 

365 

901 00053083 70 

ScAlER, SuRr  ACE 

1 

WT4KB3 

YWG000 

GL 

12 

12 

301 0305517934 

uACQoy  tL  R 

2 

WT4KB3 

YWGAU3 

QT 

24 

24 

301 300^587026 

THINNER, PAINT  PRODU 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

.  1  0  3  "4  7  38 

ENAMEL 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

A269 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Yongsan  Installations 


nsn 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

80  L  0CC5  79920 1 

ENAMEL 

3 

WT4KB3 

YWGBA1 

GL 

28 

28 

8  0  ICOCa  799202 

PAINT, LATEX 

2 

W81JWT 

WT4KDR 

GL 

29 

29 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

26 

26 

2 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

168 

124 

2 

WT4KB3 

YWGBA1 

GL 

676 

578 

2 

WT4QN1 

WT4KDR 

GL 

24 

24 

2 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

106 

106 

Total : 

102a 

887 

8:10005799204 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

6 

6 

8010005825318 

PRIMER  COATING 

4 

WT4GTE 

WT4KDR 

GL 

260 

260 

8010005825382 

LACQUER 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

218 

109 

8010005843077 

ENAMEL 

2 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

4 

4 

8010005843149 

LACQUER 

3 

WT4 J9H 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

8010005843150 

LACQUER 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

PT 

96 

96 

8010005977841 

ENAMEL 

1 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

52 

26 

801 0005977844 

ENAMEL 

2 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

56 

56 

2 

WT4F26 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

Total : 

57 

57 

8010005977862 

ENAMEL 

2 

W80XKA 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

2 

W81D1T 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

2 

WT4GUD 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

Total : 

28 

18 

8010005978195 

ENAMEL 

2 

WT4J9G 

WT4KDR 

GL 

10 

5 

2 

WT4KB3 

YWGBA1 

GL 

100 

100 

Total : 

110 

105 

8010005978225 

STAIN 

3 

WT4G9R 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

3 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

62 

41 

Total : 

70 

49 

8010005978226 

STAIN 

1 

WT4KB3 

YWG000 

QT 

60 

60 

1 

WT4K83 

YWC000 

QT 

60 

30 

Total : 

120 

90 

8010003778229 

ENAMEL 

4 

WT4J9H 

WT4KDR 

GL 

120 

80 

5  0  1  .  0  0  ■;  9851  79 

LACQUER 

2 

WT4XQL 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

A270 


Table  A8-b  (Cont'd) 

r¥90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSH 
for  DEH  Yongaan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz  Qt 

Code 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DuvRu 

Total 

8010005985215 

ENAMEL 

4 

WT4GTE 

WT4KDR 

QT 

160 

80 

80 1 0005 98 54  62 

ENAMEL 

1 

WT4F1Y 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

1 

W807YL 

WT4KDR 

GL 

3 

5 

Total : 

4 

6 

8010005985464 

ENAMEL 

2 

W80XKA 

WT4KDR 

GL 

23 

13 

2 

W807YL 

WT4KDR 

GL 

60 

30 

Total : 

83 

43 

8010005985470 

ENAMEL 

4 

WT4KB3 

YWGAT3 

QT 

252 

172 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

GL 

20 

20 

1 

WT4GR9 

WT4KDR 

GL 

120 

120 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

■  1 

WT4KB3 

YWGAJ1 

GL 

4400 

3000 

1 

WT4KB3 

UWGAJ1 

GL 

200 

200 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

245 

245 

Total : 

4997 

3597 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

1 

WT4GR9 

WT4KDR 

GL 

120 

120 

1 

WT4KB3 

YWGBA1 

GL 

72 

72 

1 

WT4F26 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

1 

WT4KB3 

YWGBE1 

GL 

672 

672 

1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

14 

14 

1 

W81BTN 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

Total : 

895 

895 

8010005985738 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KB3 

YWGBB1 

GL 

244 

244 

2 

WT4KB3 

YWGAE1 

GL 

48 

48 

Total: 

292 

292 

8010005985740 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB3 

YWGAV1 

GL 

80 

80 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

280 

215 

Total : 

360 

295 

8010005985927 

ENAMEL 

4 

WT4KB3 

YWGBB1 

GL 

76 

76 

8010005985929 

ENAMEL 

2 

WT4KB3 

YWGAT3 

QT 

60 

60 

8010005985936 

ENAMEL 

BN  2 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

2084 

1264 

801 n006160009 

ENAMEL 

BN  2 

WT4KB3 

YWGBA1 

GL 

24 

24 

8010006164010 

PAINT, OIL 

BN  4 

WT4J9G 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

8010006167486 

ENAMEL 

BN  1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

110 

55 

1 

WT4F26 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

Total : 

111 

56 

A27 1 


Tabla  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  NSN 
for  DEH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

BO  -  0006 167483 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4GTE 

WT4KDR 

CN 

8 

8 

8  3  1  3  3  0  6  1 6  7  8  6 

ENAMEL 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

1 

83:0036169143 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

3539 

1659 

9  s : s  c  6 ;  6  9 1 4  4 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4KB3 

YWGDA1 

PT 

200 

100 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

940 

470 

Total : 

1140 

570 

831330664 1914 

LACQUER 

EH 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

117 

39 

8 C  100  0  6644743 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4 J89 

WT4KDR 

GL 

36 

36 

30 10006644761 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAD1 

GL 

720 

400 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

457 

316 

Total : 

1177 

716 

8313006647081 

PAINT, OIL 

4 

WT4KB3 

YW0000 

QT 

3 

3 

8010006647088 

FILLER, WOOD, PLASTIC 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGDC3 

CN 

60 

60 

801 0006 64 7656 

ENAMEL 

1 

WT4F1Y 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

1 

W807YL 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

1 

WT4GR8 

WT4KDR 

CN 

6 

6 

Total : 

8 

8 

8010007219483 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGAV3 

PT 

200 

100 

S010007219487 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAV3 

PT 

ieo 

90 

8010007219742 

LACQUER 

BN 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

PT 

48 

48 

9010007219744 

LACQUER 

BN 

4 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

60 

30 

8010007219748 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGAV3 

PT 

200 

100 

901CC07219749 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGCE4 

PT 

200 

100 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KCL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010007219753 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGAV3 

PT 

200 

100 

801 3007534549 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGAQ2 

GL 

16 

16 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

144 

106 

Total : 

160 

122 

9  0 1  00  3 "62 93 5 6 

ENAMEL 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

1013 

517 

A272 


Tabls  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarlal  Inventory  by  NSH 
for  DEB  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

1 

WT4KB3 

YWGAR1 

GL 

580 

580 

8010008237962 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

322 

245 

1 

WT4J9H 

WT4KDR 

GL 

40 

40 

Total : 

362 

285 

8010008377969 

THINNER, PAINT  PRODU 

4 

WT4GR8 

WT4KDR 

GL 

14 

7 

8010008465117 

ENAMEL 

1 

WT4GDA 

WT4KDR 

PT 

312 

312 

1 

WT4J9H 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

Total : 

336 

336 

8010008489272 

ENAMEL 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

8010008571938 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

3 

WT4KB3 

YWGAR1 

CN 

40 

8 

8010008835329 

LACQUER 

1 

WT4KB3 

YWGAV3 

PT 

200 

100 

8010008961980 

EPOXY  COATING  KIT 

1 

WT4J9C 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8010009002938 

PAINT, TRAFF IC 

4 

WT4KB3 

YWGAA1 

CN 

218 

119 

8010009003648 

PAINT, TRAFFIC 

4 

WT4GR8 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

8010009011059 

ENAMEL 

2 

W804MN 

WT4KDR 

GL 

28 

18 

8010009018081 

PAINT, LATEX 

3 

W81BTN 

WT4KDR 

GL 

24 

24 

801000901808 2 

PAINT, LATEX 

3 

W81BTN 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

8010009262133 

FILLER, DENT, METAL  S 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

4 

4 

4 

WT4GFF 

WT4KBQ 

KT 

4 

4 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

116 

82 

Total : 

124 

90 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

12 

6 

4 

WT4GFF 

WT4KBQ 

KT 

2 

2 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

412 

218 

Total : 

426 

226 

8010009357064 

LACQUER 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010009359890 

PRIMER  COATING 

4 

W807YL 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

8010009418712 

LACQUER 

4 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

62 

31 

8010009594661 

EPOXY  COATING  KIT 

4 

WT4GUD 

WT4KEA 

KT 

2 

2 

A273 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEH  Yongsan  Installation* 


N  SN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

301 00  09652389 

LACQ’JES 

1 

WT4K33 

YWGAV3 

PT 

200 

100 

6  0 1  COO  9  90  82  5  b 

EPOXY  COATING  KIT 

4 

WT4KB3 

YWGAN2 

KT 

3 

3 

8010C11  157984 

ENAMEL 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

210 

121 

801C0  11 221969 

EN'AME  L 

2 

W808UF 

WT4KDR 

QT 

2 

2 

801001 1239278 

ENAMEL 

1 

WT4J9E 

WT4KDR 

CN 

8 

8 

1 

WT4J89 

WT4KDR 

CN 

12 

12 

Total : 

20 

20 

8010011879820 

PRIMER  COATING 

1 

W81B9C 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

6 

6 

8010011930517 

PRIMER  COATING 

3 

W81D5G 

W807M8 

KT 

1 

1 

3 

WT4GDA 

WT4KDR 

KT 

1 

i 

Total : 

2 

2 

8010012180856 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

2 

WT4F0C 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8010012297540 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

WT4KDR 

Y00000 

QT 

300 

100 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

QT 

536 

255 

Total : 

836 

355 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

GL 

10 

5 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

1 

W81D1T 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

1 

WT4G9R 

WT4KDR 

GL 

50 

25 

1 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

384 

96 

Total : 

465 

137 

801001229754 2 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

WT4JTY 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

801001229  /  54  3 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

WT4KDR 

Y00000 

QT 

214 

107 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

QT 

487 

242 

Total : 

701 

349 

8030000078334 

SEALER,  TERRAZZO 

1 

WT4KBP 

Y00O00 

CN 

4 

4 

8C3000C626950 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

W81B9C 

WT4KDX 

QT 

24 

24 

8030000861506 

RESIN  COATING, THERM 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

20 

20 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

PT 

5 

5 

Total: 

25 

25 

8  0  3  00  0  08  7  8630 

ANTISEIZE  COMPOUND 

3 

W81E4R 

WT4KDR 

LB 

2 

2 

A2  7  4 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  N8H 
for  DCH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030000878630 

ANTISEIZE  COMPOUND 

3 

WT4KAW 

WT4KDR 

LB 

3 

3 

Total : 

5 

5 

8030001520021 

SEALING 

COMPOUND 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

CA 

5 

5 

8030001520022 

SEALING 

COMPOUND 

3 

WT4EZE 

WT4KDR 

CA 

5 

5 

8030002010996 

SEALING 

COMPOUND 

2 

W808UF 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8030002312354 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

8030002430946 

CALKING 

COMPOUND 

4 

WT4KB3 

YWGAS1 

GL 

10 

12 

8030002460931 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4J89 

WT4KDR 

TU 

6 

6 

2 

WT4F17 

WT4KDR 

TU 

20 

10 

Total : 

26 

16 

8030002472524 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4G9R 

WT4KDR 

TU 

110 

110 

1 

W808UF 

WT4KDX 

TU 

6 

6 

1 

WT4G9R 

WT4KDX 

TU 

74 

74 

1 

WT4FZE 

WT4KDX 

TU 

6 

6 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

TU 

10 

10 

Total : 

206 

206 

8030002472525 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

TU 

225 

125 

8030002523391 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4KB3 

YWGAS2 

TU 

290 

190 

1 

WT4G9R 

WT4KDX 

TU 

104 

104 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

TU 

322 

161 

Total : 

716 

455 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

8 

8 

8030002812726 

COATING 

COMPOUND, ME 

4 

WT4KB3 

YWGAK1 

KT 

20 

20 

8030002905141 

COATING 

COMPOUND, BI 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

2 

WT4GUD 

WT4KEA 

GL 

12 

6 

Total: 

20 

14 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4F2U 

WT4KDR 

CN 

16 

16 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

Total : 

26 

26 

8030006169191 

SEALING 

COMPOUND 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

KT 

10 

10 

8030006561426 

SEALING 

COMPOUND 

3 

W81D1T 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8030006644968 

PUTTY 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

CN 

30 

25 

A275 


Tabls  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Yongsan  Installations 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8  0  3  0  3  Li  6  o  4  4  9  6  8 

PUTTY 

1 

WT4F0C 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

Total : 

31 

26 

c  0  3  G  0  C  6  <’03533 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

0030 007 232746 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4GCT 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

2 

WT4EZE 

WT4KDR 

KT 

5 

5 

Total : 

7 

7 

8030007534599 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

406 

328 

8030007535008 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

CA 

120 

120 

8030008006549 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4FCC 

WT4KDR 

KT 

4 

4 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

WT4K83 

YWEJN3 

EA 

13100 

5900 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

761 

761 

1 

WT4G9R 

WT4KDX 

EA 

10 

10 

Total : 

13871 

6671 

8C3C009C30931 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

PT 

5 

5 

2 

WT4F2U 

WT4KDR 

PT 

7 

7 

2 

WT4FZE 

WT4KDR 

PT 

3 

3 

Total : 

15 

15 

8030009337084 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4F0C 

WT4KDR 

LB 

2 

2 

80300C9355841 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

8C300C9381947 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

8030009996313 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4KB3 

YWGDB2 

TU 

20 

20 

304C0C0632835 

ADHESIVE 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

BT 

10 

10 

8040000922816 

ADHESIVE 

2 

W807YL 

WT4KDR 

BX 

6 

6 

304C00C976524 

ADHESIVE 

BN 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

304000 1C92481 

ADHESIVE 

2 

WT4GFF 

WT4R3D 

TU 

16 

16 

2 

WT4R3D 

YWHECA 

TU 

10 

10 

2 

WT4R3D 

YWHBEA 

TU 

20 

20 

2 

W807YL 

WT4KDR 

TU 

100 

100 

Total : 

146 

146 

9040001429048 

RESIN, EPOXY 

4 

WT4J9H 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

3040001429193 

ADHESIVE 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

BX 

1 

1 

A276 


Tibia  A8-b  (Coat'd) 

STT90  Hazardous  Matozial  Invantory  by  HSH 
for  DIH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040001450020 

ADHESIVE 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

TU 

120 

60 

8040001520017 

ADHESIVE 

2 

W81B9C 

WT4KDX 

KT 

10 

10 

8040001711535 

ADHESIVE 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

PT 

9 

9 

8040002213813 

ADHESIVE 

4 

WT4GFF 

WT4KEA 

TU 

10 

10 

4 

WT4GUD 

WT4KEA 

TU 

10 

10 

4 

WT4KAA 

WT4KDX 

TU 

1 

1 

Total : 

21 

21 

8040002254548 

ADHESIVE  SEALANT 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8040002629000 

ADHESIVE 

2 

WT4KBP 

Y00000 

LB 

98 

98 

8040002629002 

ADHESIVE 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

8040002629009 

ADHESIVE 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

QT 

2 

2 

8040002629031 

ADHESIVE 

4 

WT4GUD 

WT4KEA 

QT 

2 

2 

8040002629062 

ADHESIVE 

1 

WT4F2E 

WT4KDR 

KT 

5 

5 

8040002643848 

ADHESIVE 

3 

W81D5G 

W807M8 

CN 

2 

2 

3 

WT4F9Y 

WT4KDR 

CN 

8 

8 

3 

WT4JTY 

WT4KDR 

CN 

11 

11 

3 

W81DA4 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

3 

W808UF 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

3 

WT4JS9 

WT4KDR 

CN 

16 

16 

3 

WT4KDR 

Y00000 

CN 

190 

95 

Total : 

233 

138 

8040002643891 

ADHESIVE 

1 

WT4KCL 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

8040002660824 

ADHESIVE 

3 

W81BTN 

WT4KDR 

TU 

10 

10 

8040002660849 

ADHESIVE 

1 

WT4KBP 

Y00000 

QT 

26 

13 

8040002660850 

ADHESIVE 

3 

WT4F0C 

WT4KDR 

PT 

6 

6 

8040002667425 

ADHESIVE 

3 

WT4KB3 

YWGBB1 

GL 

960 

810 

8040002738705 

ADHESIVE 

1 

WT4KB3 

YWGBB1 

GL 

20 

10 

1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

20 

10 

Total : 

40 

20 

8040002738717 

ADHESIVE 

1 

W81E12 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

A277 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Harardoua  Material  Inventory  by  NSM 
for  DEH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomer.c  i at  U re 

Haz  Qt 

Cede 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8  C  \>  n>  i.  9 1  8  6  2  D 

AOHES I  VtO 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

JR 

5734 

2354 

-1 "  4  0  02  98  194  6 

ADH£S  I 

1 

W81D1T 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

8  : m  C C3 -i  6 4 4  1  8 5 

ADHhS  I V n. 

2 

W81DA4 

WT4KDR 

TU 

5 

5 

8  3 ■  CCC543717C 

ADHE3 1 VE 

3 

W81D5G 

W807M8 

PT 

4 

4 

80  i 000  5  73 1 502 

ADHES IVE 

2 

WT4KB3 

YWGAM2 

PT 

240 

120 

-  0 4  0  0  6  64  4  134 

GASKET  SHELLAC  COMP 

4 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

4 

4 

3  0 4 0  0  0  ? 0 1  9  5  4  6 

ADHESIVE 

3 

WT4G9R 

WT4KDR 

KT 

12 

12 

904000 7386429 

CEMENT, EPOXY, ALUM IN 

2 

W807YL 

WT4KDR 

KT 

10 

10 

9 .4. ,00 7 a42483 

ADHESIVE 

1 

WT4J8X 

YYCK 

BT 

5 

5 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BT 

1078 

539 

Total : 

1083 

544 

9040007542484 

ADHESIVE 

2 

WT4KBP 

Y00000 

PT 

772 

386 

804  000  7  5424  85 

ADHESIVE 

1 

W804MN 

WT4KDR 

QT 

12 

12 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

QT 

4 

4 

Total : 

16 

16 

•304000  7542685 

ADHESIVE 

2 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

50 

25 

804 000  ; 64 4 4 24 

ADHESIVE 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

TU 

2 

2 

8 C 4 0 0 0 7  ,’99597 

ADHESIVE 

3 

W807YL 

WT4R3D 

CN 

1 

i 

8040008430802 

ADHESIVE 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

1894 

947 

1 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

6 

6 

Total : 

1900 

953 

HO 400085389 13 

THINNER, ADHESIVE 

2 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

8040008658991 

ADHESIVE 

1 

W81E12 

WT4KDR 

KT 

3 

3 

1 

WT4JS9 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

1 

WT4KAX 

WT4KDR 

KT 

15 

15 

1 

W807YL 

WT4KDR 

KT 

190 

130 

1 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

5 

5 

Total : 

215 

155 

3 0 4 „ 008  77 98  72 

ADHESIVE 

2 

WT4KDR 

Y00000 

KT 

50 

50 

2 

WT4FZE 

WT4KDR 

KT 

24 

24 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

4 

4 

Total : 

78 

78 

A278 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardoua  Material  Inventory  by  NSN 
tor  DEB  Yongaan  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040009023871 

ADHESIVE 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

51 

51 

2 

WT4GCT 

WT4KDR 

KT 

50 

50 

Total : 

101 

101 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

684 

342 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

KT 

162 

162 

Total : 

164 

164 

8340002625767 

REPAIR  KIT  TENTAGE: 

BN 

3 

W81EW5 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

3 

WT4GR7 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

3 

WT4J8X 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

Total : 

4 

4 

9110008893553 

FUEL, COMPRESSED  TRI 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

BR 

148 

147 

i 

WT4FZE 

WT4KDR 

BR 

100 

99 

Total : 

248 

246 

9150000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

1 

WT4GR7 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

1 

WT4JN6 

WT4KDR 

CN 

6 

6 

1 

WT4F17 

WT4KDR 

CN 

5 

6 

1 

WT4J9E 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

Total : 

28 

29 

9150001113199 

LUB  OIL  PE  10  MIL-L- 

4 

WT4GUD 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

9150001837808 

LUBRICATING  OIL, ENG 

BN 

3 

W81D1T 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

9150001866668 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

280 

280 

9150001866703 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

1 

WT4KDR 

Y00000 

DR 

10 

10 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

71 

71 

Total : 

81 

81 

9150001866706 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

1 

WT4GFF 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

9150001866709 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

2 

WT4GFF 

W807M8 

DR 

4 

4 

2 

WT4GFF 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

2 

WT4GFF 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

2 

WT4GDH 

WT4KDR 

DR 

3 

3 

2 

WT4GFF 

WT4KDR 

DR 

3 

3 

Total : 

12 

12 

9150001889862 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

4 

WT4GFF 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

9150001900904 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

3 

W807YL 

WT4KDR 

CN 

25 

25 

A279 


Table  A8-b  (Cont'd) 

FY90  Harardoua  Material  Inventory  by  HSM 
for  DEH  Yongaan  Inatallations 


MSN 

N  or  e  r.  c  1  a  t  u  r  e 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

:i\  j o c  j :  i\  /i  ‘2 

1.0 BC  1 1.  MIL-L-2104  OE 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

25 

25 

2 

WT4GFF 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

Total : 

26 

26 

9 1 513322341 1  9 

PENETRATING  OIL  MIN 

2 

WT4GFF 

WT4KEE 

GL 

10 

12 

9  1  3  0  0  C  2  2  3  4  1 2  9 

003  OIL  ACFT  MIL-L-6 

4 

WT4J9H 

WT4KDR 

QT 

5 

4 

3 1 3 303234 3 i 97 

003  010  VV-L-751  MS 

1 

WT4FZH 

WT4KDR 

CN 

2 

4 

3: 30002345198 

CUTTING  OIL  SOLUBLE 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

BT 

10 

10 

3 1 530C25664 I 1 

LUBOIL  MI L-L-4 6 152  G 

FF 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

91 

91 

9'.  50002  5  763  70 

GREASE  GRAPHITE  1  LB 

4 

W80A12 

WT4 KDR 

CN 

4 

4 

9 ! 50002617899 

PENETRATING  OIL  VV-P 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

133 

144 

9150002732374 

GREASE  INDUSTRIAL  GE 

2 

WT4F0C 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

2 

WT4GFF 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

Total : 

4 

4 

9130002  138663 

LUBRICATING  OIL  VAC 

BN 

2 

WT4GFF 

WT4KDR 

QT 

96 

96 

9130004089635 

GREASE, AIRCRAFT 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

CN 

80 

40 

9130004380075 

LUBRICATING  OIL  G?  1 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

CN 

12 

12 

91 30006644448 

LUBOIL  REF  VV-L-82S 

1 

WT4J89 

WT4KDR 

GL 

16 

18 

91b  00  082.1 7860 

LUBRICATING  COMPOUND 

4 

WT4AU3 

WT4KDR 

CN 

72 

72 

9 1 5000823  7905 

LUB  OIL  REF  VV-L-825 

BN 

2 

WT4GFF 

WT4KDR 

GL 

188 

90 

9 1 3 0 0  08  4  31636 

FLUID  AUTOMOBILE  TRA 

2 

WT4KDR 

Y00000 

GL 

404 

402 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

230 

114 

Total : 

634 

516 

4:50009351017 

GRFASE  AUTOMOTIVE  S 

4 

W81D1T 

WT4KDR 

CA 

10 

25 

4 

WT4J89 

WT4KDR 

CA 

30 

25 

4 

WT4J9E 

WT4KDR 

CA 

10 

10 

Total : 

50 

60 

4 1  3  ..0  1  0  355390 

LUBRICATING  OIL, GEA 

2 

W81B9C 

WT4KDR 

QT 

48 

48 

»  ;  -;0C  1  0  3  3  5391 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4F1Y 

WT4KDR 

CN 

10 

11 

1 

WT4F2U 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

I 

WT4GR9 

WT4KDR 

CN 

25 

24 

Total : 

37 

37 

A280 


Tabla  *8-b  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  MSN 
for  DKH  Yongsan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150010355394 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

10 

10 

9150010527562 

LUBRICATING  OIL, AIR 

BN 

2 

WT4F0C 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

9150010546453 

CLEANER, LUBRICANT  A 

2 

WT4FZH 

WT4KDX 

PT 

20 

20 

9150010872234 

HYDRAULIC  FLUID, POW 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

QT 

382 

360 

9150011172928 

GREASE, BALL  AND  ROL 

2 

WT4F9Y 

WT4KDR 

CN 

12 

12 

2 

W807YL 

WT4KDR 

CN 

34 

22 

Total : 

46 

34 

9150011784725 

LUBRICATING  OIL, ENG 

4 

WT4GDA 

WT4KDR 

QT 

48 

48 

9150011977692 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

1 

WT4GFF 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

9150011977693 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

W81D5G 

W807M8 

CA 

10 

25 

4 

W81BA3 

WT4KDR 

CA 

20 

20 

Total : 

30 

45 

9150011983829 

GEAR  LUBRICANT  ADDI 

1 

WT4F17 

WT4KDR 

BT 

10 

10 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

WT4JN6 

WT4KDR 

CN 

60 

48 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

CN 

100 

96 

1 

WT4GR7 

WT4KDX 

CN 

6 

6 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

12 

24 

1 

WT4J89 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

1 

WT4JTY 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

CN 

36 

24 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

279 

288 

Total : 

506 

4  99 

9160002531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

CK 

3 

3 

2 

W808UG 

WT4KDR 

CK 

1 

1 

Total : 

4 

4 

9160006850^14 

INSULATING  OIL  ELECT 

4 

WT4GFF 

WT4KBQ 

DR 

28 

16 

9330006187216 

PLASTIC  SHT-PSA-CEL 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

RO 

2395 

2108 

3 

WT4KDR 

YTEMSP 

RO 

120 

120 

Total : 

2515 

2228 

9920001743194 

MATCH  SAFETY-PAPER  B 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

1726 

863 

A28 1 


Table  A8-c 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

..ODAAC  :  W804XK 

1 1 4  TH  QUARTERMASTER  CO  YONGSAN 

Y.XG3AN  .KOREA 


V  •• ;  \ 

Nor'er.c  lature 

Haz 

Code 

Qt 

RCST 

DCDAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

’  w  /:  6 

-  N  3  »  C  A  T  ^  N  G 

1 

W804MN 

WT4KDR 

JR 

24 

24 

9  i ;■ :  '."05467 

SOA? , SACO  LE 

W804MN 

WT4KDR 

LB 

5 

5 

'  J.i-lC  C2C528’i  : 

WAX  I- LR- WATER  EMULSN 

2 

W8C4MN 

WT4KDR 

DR 

4 

4 

Mil;  7,6  34  39  3  5 

3CA?  LN3RY-CH  IP-WO  R 

1 

W804MN 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

ENAMEL 

1 

W804MN 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

y';:00G2367727 

ENAMEL 

BN 

1 

W804MN 

WT4KDR 

GL 

40 

20 

8 0 1 0  0  02  97  2010 

ENAMEL 

1 

W804MN 

WT4KDR 

GL 

30 

15 

*  J  1  .'10  0^0  1  105  9 

ENAMEL 

2 

W804MN 

WT4KDR 

GL 

28 

18 

“040007342485 

ADHESIVE 

T 

W804MN 

WT4KDR 

QT 

12 

12 

JODAAC  :  W80 

EUS 

7  YL 

A  SPECIAL  TROOPS  COMD 

EAST 

YONGSAN  KOREA 

Nomer.c  i.ature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2  3  2  0  0  0  0 7  7  1616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

3 

W807YL 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

421C0023  75343 

EXTINGUISHER,  FIRE, D 

FH 

4 

W807YL 

WT4KDR 

EA 

7 

7 

59. 70 0065515  13 

SWITCH 

AY 

1 

W807YL 

WT4KDX 

EA 

30 

30 

6 : 3  5  0  C  9  26082  7 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

W807YL 

WT4KDX 

EA 

12 

12 

b  /  :0  0  0  1  12  76747 

PAPER, PHOTOGRAPHIC 

1 

W807YL 

WT4KDR 

RO 

8 

8 

6310002643937 

OXALIC  ACID  D IHYDRAT 

3 

W807YL 

WT4KDR 

LB 

48 

48 

6 ^  1  'J C  0 2h' i  6 6  3  7 

GLYCEROL  TECH  O-G-4 9 

1 

W807YL 

WT4KDR 

PT 

10 

10 

68500C 75348 ?0 

DECONTAMINATING  AGE 

AX 

1 

W807YL 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

A282 


Tabls  A8-c  (Cont'd) 

I*Y 90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEB  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  W807YL 

EUSA  SPECIAL  TROOPS  COMD  EAST  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

4 

W807YL 

WT4KDR 

CN 

48 

48 

6850011670678 

CLEANER, BRAKE  PARTS 

EG 

3 

W807YL 

WT4KDR 

CN 

126 

88 

7930002052871 

WAX  FLR-WATER  EMULSN 

1 

W807YL 

WT4KDR 

DR 

4 

4 

7930008516719 

STARCH  LAUNDRY 

1 

W807YL 

WT4KDX 

DR 

8 

8 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

2 

W807YL 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

8010002982302 

ENAMEL 

BN 

4 

W807YL 

WT4KDR 

QT 

6 

6 

8010005985462 

ENAMEL 

3 

W807YL 

WT4KDR 

GL 

3 

5 

8010005985464 

ENAMEL 

3 

W807YL 

WT4KDR 

GL 

60 

30 

8010006647656 

ENAMEL 

3 

W807YL 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

8010009359890 

PRIMER  COATING 

4 

W807YL 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

8040000922816 

ADHESIVE 

2 

W807YL 

WT4KDR 

BX 

6 

6 

8040001092481 

ADHESIVE 

3 

W807YL 

WT4KDR 

TU 

100 

100 

8040007386429 

CEMENT, EPOXY, ALUMIN 

2 

W807YL 

WT4KDR 

KT 

10 

10 

8040007799597 

ADHESIVE 

3 

W807YL 

WT4R3D 

CN 

1 

1 

8040008658991 

ADHESIVE 

3 

W807YL 

WT4KDR 

KT 

190 

130 

9150001900904 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

3 

W807YL 

WT4KDR 

CN 

25 

25 

9150011172928 

GREASE, BALL  AND  ROL 

3 

W807YL 

WT4KDR 

CN 

34 

22 

A283 


Table  A8-c  (Cont ' d) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  W808UE 

A  CO  802D  EN’GR  3N  P YONGTAEK  KOREA 


N  oN 

Ncmer.c  1  ature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

?c*iCCCGd26  724 

R  L  P  A  I  R  K  *  ” /  PUNCTURE 

GK 

2 

W808UE 

WT4 J9D 

EA 

1 

1 

4  390  02  4  7  6926 

BRAZING  ALLOY,  SILVE 

2 

W808UE 

WT4  J9D 

TO 

60 

20 

34  39010  1  90694 

ELECTRODE, WELDING 

1 

W808UE 

WT4J9D 

BX 

4 

4 

;;  3  3 C 9 0 4  •'923'!  7 

GASKET 

BN 

2 

W808UE 

WT4J9D 

EA 

7 

7 

6  2  fc  C  G  -j  €.  ’  0  4  0  6  C 

MANTLE, GASOLINE  LAN 

AY 

2 

W808UE 

WT4J9D 

CO 

3 

3 

DODAAC  :  W806 

IGF 

HHC 

4  4TH  ENGR  BN 

KIMPO  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

343900:634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

1 

W808UF 

WT4KDR 

LB 

1 

1 

3439002354572 

FLUX,  BRAZING (  POWDE 

1 

W808UF 

WT4KDR 

LB 

1 

1 

666501 3055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W808UF 

WT4KDR 

EA 

5 

5 

6  6  7  5  C  0  6  4  1  3610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

2 

W808UE 

WT4KDR 

SE 

1 

1 

6810005975287 

SODIUM  HEXAMETAPHOSP 

2 

W808UF 

WT4KDR 

LB 

2 

2 

6810007334786 

HYDROCHLORIC  ACID  AC 

FC 

1 

W808UE 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

6850010078073 

CLEANING  CONCENTRAT 

2 

W808UF 

WT4KDR 

BT 

1 

1 

3010003152487 

LACQUER 

2 

W808UF 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8010011221969 

ENAMEL 

2 

W808UF 

WT4KDR 

QT 

2 

2 

3030002010996 

SEALING  COMPOUND 

2 

W808UF 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8030002472524 

SEALING  COMPOUND 

3 

W808UF 

WT4KDX 

TU 

6 

6 

304C 002643848 

ADHESIVE 

3 

W808UF 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

A284 


Tabla  X8-o  (Cont'd) 

FY90  Hasaxdoua  Material  Invantory  by  Raquaatlng  DODAAC 

tor  OKS  Yongaan  Znatallationa 


DODAAC  :  W808UG 

A  CO  44TH  ENGR  BN 


KIMPO  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

W808UG 

WT4J9C 

PG 

2 

2 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

4 

W808UG 

WT4KDR 

EA 

12 

6 

9160002531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

3 

W808UG 

WT4KDR 

CK 

1 

1 

DODAAC  :  W809LY 

AUG  HHD  52ND  AVN  BN 

YONGSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

3 

W809LY 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  W80A12 

USA  CBT  SPT  COORD  TM  NO  3 

ANYANG  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150002575370 

GREASE  GRAPHITE  1  LB 

4 

W80A12 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

DODAAC  :  W80JRW 

PBO  74TH  MAINT  BN  TMDE 

BUPYONG  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135010946536 

BATTERY  (1)  NONRECH 

4 

W80JRW 

WT4KDX 

EA 

10 

10 

A285 


Tabls  A8-c  (Cont ' d) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

200 AAC  :  W80MAX 

MAT  3R  12 1ST  EVAC  HOSP  CO  6TH  MED  SLIP  OPT  MAINT 

YONGSAN  SOUTH  POST  SEOUL  KOREA 


\  O 

Nomencl  a  t  ur  e 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6  :>  J  ^  C  C  1  0  6  9  C  J  3 

AMYL  NITRATE  INHALAN 

W80MAX 

YPHA 

PG 

24 

20 

c  j  w  0  1  ibOOOO 

COLLODION  FLEXIBLE  U 

1 

W80MAX 

YPHA 

BT 

2 

12 

£S CIO  10 182728 

DOXORUBICIN  H.YDROCHL 

3 

W80MAX 

YPHA 

PG 

2 

2 

••  b  0 5  1  10  37  9356 

CYCLOPHOSPHAMIDE  FOR 

1 

W80MAX 

YPHA 

BX 

1 

1 

os.j „•  'j  .534785 

SULFURIC  ACID  ACS  LI 

2 

W80MAX 

YLAB 

BT 

1 

6 

6810011202630 

HYDROCHLORIC  ACID  AC 

2 

W80MAX 

YLAB 

BT 

18 

6 

68400092691 17 

DISINFECTANT  GENERAL 

1 

W80MAX 

YMDS 

PG 

20 

20 

DODAAC  :  W80RJ9 

CO  i 

C  4  4  TH  ENGR  BN 

KIMPO  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

291 GC 06469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

2 

W80RJ9 

WT4KDX 

EA 

2 

6 

4730009686129 

PLUG, PIPE,MAGNETIC 

4 

W80RJ9 

WT4KDX 

EA 

2 

10 

6 1 3  50C926C827 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

W80RJ9 

WT4KDX 

EA 

5 

5 

61J5CC961 3603 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

W80RJ9 

WT4KDX 

EA 

5 

5 

666501 1055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W80RJ9 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

A28  6 


Table  A8-c  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  tutorial  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  W80XKA 

524TH  MI  BN  PBO  501ST  MI  GP 

SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5820002237433 

RADIO  SET:  AN/VRC-4 6 

2 

W80XKA 

WT4KDR 

EA 

6 

3 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

3 

W80XKA 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

6750001538911 

DEVELOPER 

3 

W80XKA 

WT4KDR 

PG 

40 

24 

6750002011199 

FIXER 

3 

W80XKA 

WT4KDR 

KT 

7 

7 

6750003448133 

SOLUTION 

2 

W80XKA 

WT4KDR 

PT 

5 

12 

6750010420872 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

2 

W80XKA 

WT4KDR 

KT 

6 

6 

8010001118338 

ENAMEL 

2 

W80XKA 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

8010005977862 

ENAMEL 

2 

W80XKA 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

8010005985464 

ENAMEL 

2 

W80XKA 

WT4KDR 

GL 

23 

13 

DODAAC  :  W80XXW 

18TH  MEDICAL  COMMAND 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

2 

W80XXW 

WT4KDX 

CN 

5 

5 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

W80XXW 

WT4KDR 

EA 

19 

19 

8010000810809 

ENAMEL 

3 

W80XXW 

WT4KDR 

QT 

3 

3 

A287 


Tabla  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  W81B9C 

HQ  DESCOM  SPT  ACTV  FAR  EAST  BUPYONG  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

2 

W81B9C 

WT4KDR 

CN 

12 

12 

8  0 1 C  0 1  1879820 

PRIMER  COATING 

1 

W81B9C 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8  03CC00  62  69  50 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

W81B9C 

WT4KDX 

QT 

24 

24 

8540001520017 

ADHESIVE 

2 

W81B9C 

WT4KDX 

KT 

10 

10 

9  1  SCO  10355390 

LUBRICATING  OIL, GEA 

2 

W81B9C 

WT4KDR 

QT 

48 

48 

DODAAC  :  W81BA3 

AUG  HHC  50 1  ST  SPT  GP 

YONGSAN  KOREA 

MSN 

Nomen.clat.ure 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

2 

W81BA3 

WT4KDX 

KT 

1 

1 

9150011977693 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

W81BA3 

WT4KDR 

CA 

20 

20 

DODAAC  :  W81BTN 

201ST  SIG  SPT  CO  USAISC 

YONGSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850010686526 

TONER, DIRECT  ELECTR 

4 

W81BTN 

WT4KDR 

BX 

1030 

4  60 

7930002667142 

POLISH  AUTO-LIQ-LACQ 

1 

W81BTN 

WT4KDR 

QT 

6 

6 

7930002854304 

SOAP  SCOUR-GND  FELDS 

3 

W81BTN 

WT4KDR 

BX 

2 

2 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

3 

W81BTN 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

4 

W81BTN 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

8010009018081 

PAINT, LATEX 

3 

W81BTN 

WT4KDR 

GL 

24 

24 

801C009018C82 

PAINT, LATEX 

3 

W81BTN 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

A288 


Table  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DKH  Yongsan  Installations 


DODAAC  :  W81BTN 

201ST  SIG  SPT  CO  USAISC  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

8040002660824 

ADHESIVE 

3 

W81BTN 

WT4KDR 

TU 

10 

10 

DODAAC  :  W81CGL 

HHD  52D  MED  BN 


K16  SONGNAM  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6850002813061 

DRY  CLEANING 

SOLVENT  BN 

2 

W81CGL 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

DODAAC  :  W81CGM 

215TH  MED  DET  GEN  DISP  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6810002388115 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

2 

W81CGM 

WT4KDR 

BT 

1 

1 

6840001806069 

INSECTICIDE, BAYGON 

BN 

2 

W81CGM 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

DODAAC  :  W81CGR 

4 61  ST  MED  DET  BLOOD  PROC  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002388115 

CALCIUM 

HYPOCHLORIT 

EF 

2 

W81CGR 

YYDW 

BT 

1 

1 

6810002550471 

CALCIUM 

HYPOCHLORIT 

EF 

2 

W81CGR 

YYDW 

BT 

1 

1 

A289 


Tabla  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquaating  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Znatallationa 

DODAAC  :  W81D1T 

HHC  8TH  PERSONNEL  COMMAND  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

68 1 000 1 237047 

N-AMYL  ACETATE  REAGE 

FW 

2 

W81D1T 

WT4KEE 

PT 

1 

1 

6850009652332 

CAR30N  REMOV  5  GL  CN 

4 

W81D1T 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

2 

W81D1T 

WT4KDR 

QT 

7 

7 

68500  1085  1423 

CARBON  REMOVING  COM 

1 

W81D1T 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

6850012389225 

BLANKET  WASH 

1 

W81D1T 

WT4KDR 

BX 

3 

3 

7930009907391 

DETERGENT  LAUNDRY 

1 

W81D1T 

WT4KDR 

DR 

15 

15 

8010001118004 

ENAMEL 

2 

W81D1T 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8010001625289 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

W81D1T 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

4 

W81D1T 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

8010005977862 

ENAMEL 

4 

W81D1T 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

W81D1T 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8030006561426 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81D1T 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8040002981946 

ADHESIVE 

1 

W81D1T 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

9150001 837808 

LUBRICATING  OIL, ENG 

BN 

3 

W81D1T 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

W81D1T 

WT4KDR 

CA 

10 

25 

DODAAC  :  W81D5G 

8TRY  B  6TH  BN  32ND  FA 

UIJONGBU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4240001741365 

CANISTER,  OXYGEN  BRE 

1 

W81D5G 

W807M8 

EA 

62 

62 

6810002812002 

TOLUENE  TECH  LIQ  FOR 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

6 

6810009838551 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

QT 

4 

4 

A290 


Table  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DOOAAC 

for  DEB  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  W81D5G 

BTRY  B  6TH  BN  32ND  FA  UIJONGBU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

W81D5G 

W807M8 

CN 

144 

144 

6850006802233 

DESICCANT  ACTIVATEDT 

3 

W81D5G 

W807M8 

CN 

6 

6 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

W81D5G 

W8Q7M8 

PT 

48 

48 

7510010363724 

INK, MARKING  STENCIL 

3 

W81D5G 

W807M8 

PT 

10 

10 

7930006646910 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

3 

W81D5G 

W807M8 

BX 

1 

1 

8010002212809 

VARNISH, OIL 

3 

W81D5G 

W807M8 

QT 

1 

1 

8010002867731 

ENAMEL 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010002970586 

ENAMEL 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010002972093 

ENAMEL 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

QT 

2 

2 

8010002983865 

ENAMEL 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010005272045 

ENAMEL 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010005272050 

ENAMEL 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010006167816 

ENAMEL 

BN 

4 

W81D5G 

W807M8 

GL 

1 

1 

8010011930517 

PRIMER  COATING 

3 

W81D5G 

W807M8 

KT 

1 

1 

8040002643848 

ADHESIVE 

3 

W81D5G 

WS07M8 

CN 

2 

2 

8040005437170 

ADHESIVE 

3 

W81D5G 

W807M8 

PT 

4 

4 

9150011977693 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

W81D5G 

W807M8 

CA 

10 

25 

A291 


Tabla  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardoua  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 

for  DEH  Yongaan  Installations 

DODAAC  :  W81DA4 

5320  MI  3N  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Ncm.enc  1  at  ur  e 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5  82  CO  04  02  22  63 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

1 

W81DA4 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

6810002411143 

SODIUM  BICARBONATE  A 

2 

W81DA4 

WT4KDR 

LB 

2 

2 

6310032646618 

SODIUM  3ICARBONATE  T 

2 

W81DA4 

WT4KDR 

LB 

1 

48 

69:0007634397 

CAMPHOR  TECHNICAL  1 

BO 

2 

W81DA4 

WT4KDR 

LB 

5 

5 

8040002643848 

ADHESIVE 

2 

W81DA4 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

8040004644185 

ADHESIVE 

2 

W81DA4 

WT4KDR 

TU 

5 

5 

DODAAC  :  W81E12 

D  CO  1ST  BN  501  ST  AVN 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439001634351 

SOLDER, TIN  ALLOY 

4 

W81E12 

WT4KD8 

SL 

20 

20 

5820002237433 

RADIO  SET:  AN/VRC-46 

1 

W81E12 

WT4KDR 

EA 

17 

17 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

W81E12 

WT4KDR 

EA 

12 

12 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

W81E12 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

6850002097230 

CORROSION  PREVENTATI 

2 

W81E12 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

8040002738717 

ADHESIVE 

1 

W81E12 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8040008658991 

ADHESIVE 

1 

W81E12 

WT4KDR 

KT 

3 

3 

A292 


TaJbla  X8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 

for  DKH  Yongsan  Installations 


DODAAC  :  W31E4R 

1ST  REPLACEMENT  DET  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001118004 

ENAMEL 

2 

W81E4R 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

8033000878630 

ANTISEIZE  COMPOUND 

3 

W81E4R 

WT4KDR 

LB 

2 

2 

DODAAC  : 

W81EW5 

199TH  PERS  SVC  CO  B 

YONGSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Tot 

DLVRD 

Total 

8340002625767 

REPAIR  KIT  TENTAGE: 

BN 

3 

W81EW5 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  W81F2Y 

85TH  ENGR  DET 


YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

5820002237433 

RADIO  SET:  AN/VRC-4  6 

1 

W81F2Y 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  W81G6M 

HHC  304TH  SIG  BN  MTR  POOL  USAI  LOGO 
WACGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6135009613603 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

W81G6M 

WT4KDX 

EA 

2 

2 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

W81G6M 

WT4KDX 

EA 

2 

2 

A293 


Tabla  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  OSH  Yongaan  Installations 


DQDAAC  :  W81G6W 

C  CO  304  SIG  BN  MTR  POOL  USAIS  LOGO 
YONGSAN  KOREA 


NSN  Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

613500 9 6136C3  BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81G6W 

WT4KDX 

EA 

2 

2 

DODAAC  :  W81G6X 

C  CO  304  SIG  BN  C  E  MNT 
YONGSAN  KOREA 

SPT  US 

LOGC 

NSN  Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439305554629  SOLDER,  TIN  ALLOY ( 

w 

3 

W81G6X 

WT4KDX 

LB 

1 

1 

DC" AAC  :  W81JWT 

HriC  1ST  SIG  3DE  USA  ISC 
YONGSAN  KOREA 

EXP 

1  DURABLE 

NSN  Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

">CVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3310005799202  PAINT, LATEX 

2 

W81JWT 

WT4KDR 

GL 

29 

29 

OODAAC  :  W81KRU 

114TH  QM  CO  MAI NT  ACTV 

CL  IX  P 

YONGSAN  KOREA 

NSN  Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135009352532  3ATTERY,  NONRECHARG 

3 

W81KRU 

WT4KDV 

EA 

1 

1 

A294 


Table  X8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  tutorial  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DKH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4AU3 

TUNNEL  NEUTRALIZATION  TEAM  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6850012166823 

TONER, CARTRIDGE 

3 

WT4AU3 

WT4KDR 

EA 

5 

5 

9150008237860 

LUBRICATING  COMPOUND 

4 

WT4AU3 

WT4KDR 

CN 

72 

72 

DODAAC  :  WT4F0C 

8TH  OD  DET  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

4 

WT4F0C 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

5965008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

2 

WT4F0C 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

6135009013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4F0C 

WT4KDV 

EA 

20 

20 

6135009352532 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4F0C 

WT4KDV 

EA 

6 

6 

6135010946536 

BATTERY  (1)  NONRECH 

1 

WT4F0C 

WT4KDV 

EA 

20 

20 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

4 

WT4F0C 

WT4KDR 

EA 

6 

6 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

4 

WT4F0C 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

6665011139530 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-5 

1 

WT4F0C 

WT4KDR 

EA 

6 

6 

6850007535061 

INHIBITOR, ICING, FUE 

BN 

1 

WT4F0C 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

7930008804454 

DISHWASHING  COMPOUND 

3 

WT4F0C 

WT4KDR 

BX 

1 

1 

8010012180856 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

2 

WT4F0C 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8030006644968 

PUTTY 

2 

WT4F0C 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

8030008006549 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4F0C 

WT4KDR 

KT 

4 

4 

8030009337084 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4F0C 

WT4KDR 

LB 

2 

2 

8040002660850 

ADHESIVE 

3 

WT4F0C 

WT4KDR 

PT 

6 

6 

9150002732374 

GREASE  INDUSTRIAL  GE 

2 

WT4F0C 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

A295 


Tabla  A8-e  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 

for  DEH  Yongaan  Installations 

DODAAC  :  WT4F0C 

8TH  OD  DET  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150010527562 

LUBRICATING  OIL, AIR 

BN 

2 

WT4F0C 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

DODAAC  :  WT4F17 

CO  A  4  58T.H  AVN  BN 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

2 

WT4F17 

WT4KDV 

EA 

2 

2 

5960001886593 

ELECT  TUBE  5696 

AY 

2 

WT4F17 

WT4KD8 

EA 

2 

2 

6135010342239 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4F17 

WT4KD8 

EA 

8 

8 

6140010461116 

BATTERY, STORAGE 

2 

WT4F17 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4F17 

WT4KDR 

BX 

12 

12 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

4 

WT4F17 

WT4KDR 

LB 

4 

4 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

1 

WT4F17 

WT4KDR 

TU 

20 

20 

8030002460931 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4F17 

WT4KDR 

TU 

20 

10 

91500CC019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

4 

WT4F17 

WT4KDR 

CN 

5 

6 

9150011983829 

GEAR  LUBRICANT  ADDI 

1 

WT4F17 

WT4KDR 

BT 

10 

10 

DODAAC  :  WT4F1Y 

HHD  4TH  BN  58TH  AVN 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623  ALARM  CHEMICAL  AGENT  FX  4  WT4F1Y  WT4KDR  EA 

8010001118129  ENAMEL  FF  1  WT4F1Y  WT4KDR  CN  3  3 

8010005985462  ENAMEL  1  WT4F1Y  WT4KDR  GL  1  1 


A296 


Table  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DZH  Yongsan  Installations 


DODAAC  :  WT4F1Y 

HHD  4TH  BN  58TH  AVN  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010006647656 

ENAMEL 

1 

WT4F1Y 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

9150010355391 

LUBRICATING  OIL, 

GEA 

1 

WT4F1Y 

WT4KDR 

CN 

10 

11 

DODAAC  :  WT4F26 

AMERICAN  FORCES  KOREA  NET  UNIT 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930007249556 

CLEANING  COMPOUND 

3 

WT4F26 

WT4KDR 

DZ 

2 

2 

8019005977844 

ENAMEL 

4 

WT4F26 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

2 

WT4F26 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

8010006167486 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4F26 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

DODAAC  :  WT4F27 

AUG  4TH  BN  58TH  AVN 

CO  B 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

2 

WT4F27 

WT4KDX 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  WT4F2M 

AUG  4TH  BN  58TH  AVN 

CO  A 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5965008923665 

LOUDSPEAKER, PERMANE 

2 

WT4F2M 

WT4KD8 

EA 

1 

1 

A297 


Table  A8-o  (Cont'  d) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  OEH  Yongsan  Installations 

DCDAAC  :  WT4F2U 

CO  B  4  58TH  AVN  BN  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

4 

WT4F2U 

WT4KDR 

LB 

7 

48 

6850000035295 

CLEANING  AND  LUBRIC 

4 

WT4F2U 

WT4KDR 

CN 

16 

16 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4F2U 

WT4KDR 

CN 

16 

16 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4F2U 

WT4KDR 

PT 

7 

7 

9150010355391 

LUBRICATING  OIL, GEA 

3 

WT4F2U 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

DODAAC  :  WT4F2Z 

USA  KSC  DET 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665C11121644 

S IMULATOR, DETECTOR 

BN 

2 

WT4F2Z 

WT4KDR 

EA 

23 

23 

DODAAC  :  WT4F9Y 

HHC  501ST  MI  BDE 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

3 

WT4F9Y 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

5820004022263 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

1 

WT4F9Y 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

WT4F9Y 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

3 

WT4F9Y 

WT4KDR 

SE 

6 

6 

7930011838584 

FINISH, FLOOR, NONBUF 

1 

WT4F9Y 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

7930011838585 

FINISH, FLOOR, NONBUF 

1 

WT4F9Y 

WT4KDR 

CN 

15 

15 

8040002643843 

ADHESIVE 

1 

WT4F9Y 

WT4KDR 

CN 

8 

8 

9150011172928 

GREASE, BALL  AND  ROL 

2 

WT4F9Y 

WT4KDR 

CN 

12 

12 

A298 


Table  Afl-e  (Coat'd) 

IT 90  Rarardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DZH  Yongaan  Installations 

DODAAC  :  WT4FZE 

A  CO  1ST  BN  50 1ST  AVN  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2925004441186 

EXCITER  ASSEMBLY, IG 

1 

WT4FZE 

WT4KD8 

EA 

2 

2 

3439002554572 

FLUX,  BRAZING (  POWDE 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

LB 

2 

2 

5820002237433 

RADIO  SET:  AN/VRC-46 

2 

WT4FZE 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

6810002648955 

ACETONE  ACS  1  GAL  BT 

BN 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

GL 

10 

10 

6810002812002 

TOLUENE  TECH  LIQ  FOR 

BN 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

GL 

24 

24 

6810002812763 

METHYL  ETHYL  KEYTONE 

BN 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

6810007634397 

CAMPHOR  TECHNICAL  1 

BO 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

LB 

8 

8 

6850000014194 

WATER  INDICATING  PA 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

PG 

5 

1 

6850000035295 

CLEANING  AND  LUBRIC 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

36 

36 

6850000143914 

CLEANING  COMPOUND  1 

BN 

2 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

6850001395297 

RAIN  REPELLENT, WIND 

FS 

2 

WT4FZE 

WT4KDR 

BT 

25 

25 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

4 

WT4FZE 

WT4KDX 

PT 

1 

1 

6850009355853 

CORROSION  REMOVING  5 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

12 

12 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

24 

24 

7930009907391 

DETERGENT  LAUNDRY 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

DR 

8 

8 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

2 

WT4FZE 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8010001118004 

ENAMEL 

2 

WT4FZE 

WT4KDR 

GL 

10 

10 

8010005587026 

THINNER, PAINT  PRODU 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

GL 

20 

20 

8030001520021 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

CA 

5 

5 

A299 


Tabla  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raqusating  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4FZE 

A  CO  1ST  BN  50 1  ST  AVN  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030001520022 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

CA 

5 

5 

8030002312354 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

8030002472524 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4FZE 

WT4KDX 

TU 

6 

6 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

8030006169191 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

KT 

10 

10 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

KT 

5 

5 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

PT 

3 

3 

8030009355841 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

8040000976524 

ADHESIVE 

BN 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8040002254548 

ADHESIVE  SEALANT 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8040002629062 

ADHESIVE 

1 

WT4FZE 

WT4KDR 

KT 

5 

5 

8040008779872 

ADHESIVE 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

KT 

24 

24 

9110008893553 

FUEL, COMPRESSED  TRI 

4 

WT4FZE 

WT4KDR 

BR 

100 

99 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

3 

WT4FZE 

WT4KDR 

CN 

12 

24 

DODAAC  :  WT4FZH 

142D  MP  CO 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135010946536 

BATTERY  (1)  NONRECH 

3 

WT4FZH 

WT4KDX 

EA 

15 

15 

7930006342785 

SOAP  LAUNDRY 

1 

WT4FZH 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

9150002345197 

LUB  OIL  VV-L-75 1  MS 

1 

WT4FZH 

WT4KDR 

CN 

2 

4 

A300 


Table  A8-o  (Cont'd) 

rY90  Baxardoua  Material  Inventory  by  Requeating  DOOAAC 

for  OEB  Yongaan  Znatallationa 

DODAAC  :  WT4FZH 

1 42D  MP  CO  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

9150010546453 

CLEANER, LUBRICANT  A 

2 

WT4FZH 

WT4KDX 

PT 

20 

20 

DODAAC  :  WT4G3V 

AUG 

HHD  4 1ST  SIG  BN  USAISC 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

2320000771632 

TRUCK  TANK:  FUEL  SER 

1 

WT4G3V 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  WT4G9R 

AUG 

595TH  MAINT  CO 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

EA 

300 

300 

3439001886986 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

3 

WT4G9R 

WT4KDX 

SL 

5 

5 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

10 

10 

3439002502629 

FLUX,  SOLDERING (  LIQ 

AX 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

BT 

1 

1 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

3 

WT4G9R 

WT4KDX 

CN 

10 

10 

3439002554572 

FLUX,  BRAZING (  POWDE 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

4 

4 

3439002557711 

ELECTRODE,  CUTTING, 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

1 

1 

3439002622648 

ELECTRODE,  WELDING { 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

100 

100 

3439002622653 

ELECTRODE,  WELDING ( 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

LB 

50 

50 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

200 

100 

Total : 

250 

150 

3439002622654 

ELECTRODE,  WELDING ( 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

LB 

50 

50 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

50 

50 

Total : 

100 

100 

A301 


Table  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4G9R 

AUG  595TH  MAINT  CO  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

LB 

50 

50 

3439002622671 

ELECTRODE,  WELDING' 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

CO 

2 

2 

3439008039498 

ELECTRODE,  WELDING 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

SL 

20 

20 

5970003890351 

INSULATING  COMPOUND 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

1 

1 

6135009613603 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

EA 

8 

8 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

PT 

5 

5 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4G9R 

WT4KDR 

GL 

40 

20 

8010005843150 

LACQUER 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

PT 

96 

96 

8010005978225 

STAIN 

3 

WT4G9R 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

8010009262133 

FILLER, DENT, METAL  S 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

4 

4 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

12 

6 

8010009357064 

LACQUER 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

WT4G9R 

WT4KDR 

GL 

50 

25 

8030002472524 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4G9R 

WT4KDR 

TU 

110 

no 

1 

WT4G9R 

WT4KDX 

TU 

74 

74 

Total: 

184 

184 

8030002472525 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

TU 

225 

125 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

TU 

104 

104 

8030006708553 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

EA 

10 

10 

8040001429193 

ADHESIVE 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

BX 

1 

1 

8040007019546 

ADHESIVE 

3 

WT4G9R 

WT4KDR 

KT 

12 

12 

8040007644424 

ADHESIVE 

2 

WT4G9R 

WT4KDR 

TU 

2 

2 

A302 


Table  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4G9R 

AUG  595TH  MAINT  CO  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040008430802 

ADHESIVE 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

6 

6 

8040008658991 

ADHESIVE 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

5 

5 

8040008779872 

ADHESIVE 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

4 

4 

8040009023871 

ADHESIVE 

2 

WT4G9R 

WT4KDX 

KT 

51 

51 

9150002345198 

CUTTING  OIL  SOLUBLE 

4 

WT4G9R 

WT4KDX 

BT 

10 

10 

DODAAC  :  WT4GCM 

USACHS  121ST  EVAC  HOSP  i 

CO  TDA 

YONGSAN  SOUTH  POST  SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850008136702 

DEVELOPING  SOLUTION 

2 

WT4GCM 

WT4KDR 

GL 

10 

10 

6850010730659 

LITHOGRAPHIC  SOLVEN 

CH 

2 

WT4GCM 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

7930011838584 

FINISH, FLOOR, NONBUF 

1 

WT4GCM 

WT4KDR 

DR 

37 

17 

DODAAC  :  WT4GCT 

377TH  MED  CO 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135008459232 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4GCT 

WT4KDX 

EA 

50 

50 

6850000035295 

CLEANING  AND  LUBRIC 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

CN 

110 

110 

8010000675437 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

5 

5 

8010001412950 

LACQUER 

EH 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

48 

48 

8010001617419 

PRIMER  COATING 

BN 

2 

WT4GCT 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

8010002210611 

LINSEED  OIL, RAW 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

GL 

100 

50 

A303 


Tabla  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4GCT 

377TH  MED  CO  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

4 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

84 

44 

801CC0721 9744 

LACQUER 

BN 

4 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

60 

30 

801 0C094 18712 

LACQUER 

4 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

62 

31 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

GL 

10 

5 

8030000861506 

RESIN  COATING, THERM 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

20 

20 

8030002472524 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4GCT 

WT4KDR 

TU 

10 

10 

8030006644968 

PUTTY 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

CN 

30 

25 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4GCT 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8030007535008 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

CA 

120 

120 

8040001450020 

ADHESIVE 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

TU 

120 

60 

8040006644134 

GASKET  SHELLAC  COMP 

4 

WT4GCT 

WT4KDR 

PT 

4 

4 

8040009023871 

ADHESIVE 

2 

WT4GCT 

WT4KDR 

KT 

50 

50 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

9150000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

9150004089635 

GREASE, AIRCRAFT 

1 

WT4GCT 

WT4KDR 

CN 

80 

40 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

2 

WT4GCT 

WT4KDR 

CN 

100 

96 

A30  4 


Table  A8-o  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Matarlal  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

tor  DEB  Tonga an  Installations 

DODAAC  :  WT4GDA 

4  4TH  ENGR  BN  KIMPO  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002622653 

ELECTRODE,  WELDING ( 

2 

WT4GDA 

WT4KDR 

LB 

101 

101 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

EH 

3 

WT4GDA 

WT4KDR 

EA 

55 

55 

6750001538911 

DEVELOPER 

2 

WT4GDA 

WT4KDR 

PG 

5 

12 

6850000014194 

WATER  INDICATING  PA 

4 

WT4GDA 

WT4KDR 

PG 

20 

1 

6850005987311 

LEAK  PREVENTIVE  COMP 

3 

WT4GDA 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

8010001594519 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GDA 

WT4KDR 

PT 

120 

120 

8010001654420 

VARNISH,  OIL 

2 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

72 

72 

8010002812075 

STAIN 

3 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

48 

48 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

48 

48 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

48 

48 

8010002982292 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

96 

96 

8010002982298 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

126 

87 

8010005799202 

PAINT, LATEX 

3 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

168 

124 

8010008465117 

ENAMEL 

l 

WT4GDA 

WT4KDR 

PT 

312 

312 

8010011930517 

PRIMER  COATING 

1 

WT4GDA 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

WT4GDA 

WT4KDR 

GL 

384 

96 

9150011784725 

LUBRICATING  OIL, ENG 

4 

WT4GDA 

WT4KDR 

QT 

48 

48 

A305 


Tab!*  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongaan  Installations 

DODAAC  :  WT4GDH 

rJSA  RECREATION  SERVICES  OPR  WANGS  IP  NI  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

675C0  10  928873 

PAPER, DRY  SILVER 

2 

WT4GDH 

WT4KBP 

RO 

8 

8 

685C005592836 

CLEANING  COMP  SOLV  T 

3 

WT4GDH 

WT4KBP 

DR 

1 

1 

9150001866709 

LUBOIL  MI L-L-4 6 1 52  G 

3 

WT4GDH 

WT4KDR 

DR 

3 

3 

DODAAC  :  WT4GFF 

PROP  BOCK  FAC  ENGR  ACTV  K 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

25400 1C331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

4 

WT4GFF 

WT4R3D 

EA 

2 

2 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

4 

WT4GFF 

WT4R3D 

EA 

3 

3 

3439002624188 

BRAZING  ALLOY, SILVE 

1 

WT4GFF 

WT4KDR 

TO 

150 

150 

3439002946191 

SOLDER  LEAD  ALLOY  W 

4 

WT4GFF 

WT4KEA 

LB 

37 

37 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

3 

WT4GFF 

WT4KEA 

EA 

11 

31 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

3 

WT4GFF 

WT4KED 

LB 

5 

5 

5910005834517 

CAPACITOR 

2 

WT4GFF 

WT4KBQ 

EA 

1 

1 

5930006551514 

SWITCH 

AY 

2 

WT4GFF 

WT4KBQ 

EA 

1 

1 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4GFF 

WT4KDV 

PG 

3 

3 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

WT4GFF 

WT4KBQ 

EA 

8 

8 

6830004958614 

DUSTER  ASSEMBLY 

EG 

2 

WT4GFF 

WT4KBQ 

EA 

22 

22 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

2 

WT4GFF 

WT4 KEA 

EA 

10 

10 

2 

WT4GFF 

WT4KDR 

EA 

72 

72 

Total : 

82 

82 

6850000014194 

WATER  INDICATING  PA 

3 

WT4GFF 

WT4KDR 

PG 

14 

2 

6850001395297 

RAIN  REPELLENT, WIND 

FS 

2 

WT4GFF 

WT4KBQ 

BT 

24 

24 

A306 


Table  *8-o  (Cant'd) 

FY90  Harardoua  Material  Inventory  by  Requeating  DODAAC 

for  DEH  Yongaan  Inatallationa 

DCDAAC  :  WT4GFF 

PROP  BOOK  FAC  ENGR  ACTV  K  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

2 

WT4GFF 

WT4KBQ 

JR 

6 

6 

2 

WT4GFF 

WT4KDR 

JR 

10 

10 

Total : 

16 

16 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

3 

WT4GFF 

WT4KBQ 

CN 

8 

8 

6850010851423 

CARBON  PEMOVING  COM 

1 

WT4GFF 

WT4KEA 

CN 

60 

60 

1 

WT4GFF 

WT4KBQ 

CN 

24 

24 

1 

WT4GFF 

WT4KEA 

CN 

32 

32 

Total : 

116 

116 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

4 

WT4GFF 

WT4KEA 

TU 

5 

5 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

2 

WT4GFF 

WT4KBQ 

EA 

320 

320 

6910011132434 

REFILL  KIT, TRAINING 

3 

WT4GFF 

WT4KBQ 

BX 

64 

64 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

1 

WT4GFF 

WT4KBQ 

BG 

10 

10 

7930006339849 

SWEEPING  COMPOUND 

1 

WT4GFF 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

1 

WT4GFF 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

Tot 

.1: 

3 

3 

8010009262133 

FILLER, DENT, METAL  S 

4 

WT4GFF 

WT4KBQ 

KT 

4 

4 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

4 

WT4GFF 

WT4KBQ 

KT 

2 

2 

8040001092481 

ADHESIVE 

2 

WT4GFF 

WT4R3D 

TU 

16 

16 

8040002213913 

ADHESIVE 

4 

WT4GFF 

WT4KEA 

TU 

10 

10 

9150001866706 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

1 

WT4GFF 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

9150001866709 

LUBCIL  MIL-L-46152  G 

2 

WT4GFF 

W807M8 

DR 

4 

4 

2 

WT4GFF 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

2 

WT4GFF 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

2 

WT4GFF 

WT4KDR 

DR 

3 

Total : 

9 

9 

9150001889862 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

4 

WT4GFF 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

9150001912772 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

3 

WT4GFF 

VT4KDR 

DR 

1 

1 

A307 


Tabls  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongaan  Installations 

DODAAC  :  WT4GFF 

PROP  BOOK  FAC  E.-IGR  ACTV  K  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nome.nclat are 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150002234119 

PENETRATING  OIL  MIN 

2 

WT4GFF 

WT4KEE 

GL 

10 

12 

9150002732374 

GREASE  INDUSTRIAL  GE 

3 

WT4GFF 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

9150002738663 

LUBRICATING  OIL  VAC 

BN 

2 

WT4GFF 

WT4KDR 

QT 

96 

96 

9150008237905 

LUB  OIL  REF  VV-L-82S 

BN 

2 

WT4GFF 

WT4KDR 

GL 

188 

90 

9150011977692 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

1 

WT4GFF 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

9160006850914 

INSULATING  OIL  ELECT 

4 

WT4CFF 

WT4KBQ 

DR 

28 

16 

DODAAC  :  WT4GPS 

2  2  7TH  MAI  NT  3N  HKD 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

232^0C,'771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

3 

WT4GPS 

WT4KDR 

EA 

4 

2 

232C000771617 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

3 

WT4GPS 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4GPS 

WT4KDR 

EA 

250 

50 

5820004022263 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

4 

WT4CPS 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

666501113953C 

RADIAC  SET:  AN/PDR-5 

3 

WT4GPS 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GPS 

WT4KDR 

GL 

30 

15 

A308 


Tabla  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hasardoua  Material  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 

tor  OEH  Yongaaa  In  a  tall  at  ion  a 

DODAAC  :  WT4GR7 

305TH  SUP  AND  SVC  CO  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4  730009686129 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

2 

WT4GR7 

WT4KDX 

EA 

2 

10 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

3 

WT4GR7 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

6810002708289 

O-TOLIDINE  DIHYDROCH 

AX 

3 

WT4GR7 

WT4KDR 

BT 

2 

2 

6810002979540 

BATTERY  WATER 

2 

WT4GR7 

WT4KDR 

BT 

2 

2 

6810009863471 

SODIUM  ARSENITE, REA 

JF 

3 

WT4GR7 

WT4KDR 

PT 

2 

2 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

3 

WT4GR7 

WT4KDR 

BG 

15 

15 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

3 

WT4GR7 

WT4KDR 

CO 

20 

20 

7930009856906 

DISHWASHING-COM  MCH- 

3 

WT4GR7 

WT4KDR 

BG 

100 

100 

8340002625767 

REPAIR  KIT  TENTAGE: 

BN 

3 

WT4GR7 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

9150000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

2 

WT4GR7 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

2 

WT4GR7 

WT4KDX 

CN 

6 

6 

DODAAC  :  WT4GR8 

AUG  305TH  SUP  AND  SVC  CO 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010004825657 

POLYURETHANE  COATIN 

BN 

4 

WT4GR8 

WT4 KDR 

KT 

30 

30 

8010006647656 

ENAMEL 

4 

WT4GR8 

WT4KDR 

CN 

6 

6 

8010008377969 

THINNER, PAINT  PRODU 

4 

WT4GR8 

WT4KDR 

GL 

14 

7 

8010009003648 

PAINT, TRAFFIC 

4 

WT4GR8 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

A309 


Table  X8-o  (Cont ' d) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4GR9 

595TH  MAINT  CO  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

1 

WT4GR9 

WT4KDR 

EA 

13 

13 

5965008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

1 

WT4GR9 

WT4KDR 

EA 

4 

4 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

WT4GR9 

WT4KDR 

EA 

4 

4 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4GR9 

WT4KDR 

CN 

394 

394 

7930011455797 

COMPOUND, ADSORBENT 

2 

WT4GR9 

WT4KDR 

BG 

100 

100 

8010002982302 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4GR9 

WT4KDR 

QT 

240 

240 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

1 

WT4GR9 

WT4KDR 

GL 

120 

120 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

1 

WT4GR9 

WT4KDR 

GL 

120 

120 

9150010355391 

LUBRICATING  OIL, GEA 

3 

WT4GR9 

WT4KDR 

CN 

25 

24 

DODAAC  :  WT4GTE 

25TH  TRANS  CENTER  HHD 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001605788 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

WT4GTE 

WT4KDR 

CN 

160 

160 

8010002867725 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4GTE 

WT4KDR 

CN 

192 

192 

8010002869088 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4GTE 

WT4KDR 

CN 

20 

20 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4GTE 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

801C002972005 

ENAMEL 

2 

WT4GTE 

WT4KDR 

CN 

32 

32 

8010005825318 

PRIMER  COATING 

4 

WT4GTE 

WT4KDR 

GL 

260 

260 

8010005985215 

ENAMEL 

4 

WT4GTE 

WT4KDR 

QT 

160 

80 

8010006167488 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4GTE 

WT4KDR 

CN 

8 

8 

A310 


Table  A8-e  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  OSH  Yongsan  Installation* 

DODAAC  :  WT4GUD 

69TH  TRANS  BN  HHD  KIMPO  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

4 

WT4GUD 

WT4KEA 

LB 

1 

1 

8010005977862 

ENAMEL 

4 

WT4GUD 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

8010009594661 

EPOXY  COATING  KIT 

4 

WT4GUD 

WT4KEA 

KT 

2 

2 

8030002905141 

COATING  COMPOUND, BI 

4 

WT4GUD 

WT4KEA 

GL 

12 

6 

8040002213813 

ADHESIVE 

4 

WT4GUD 

WT4KEA 

TU 

10 

10 

8040002629031 

ADHESIVE 

4 

WT4GUD 

WT4KEA 

QT 

2 

2 

9150001113199 

LUB  OIL  PE  10  MIL-L- 

4 

WT4GUD 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

DODAAC  :  WT4J80 

106TH  MED  DETACHMENT 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4J80 

WT4KDR 

EA 

10 

5 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

WT4J80 

YYAP 

BX 

1 

3 

6840001806069 

INSECTICIDE, BAYGON 

BN 

3 

WT4J80 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

DODAAC  :  WT4J89 

12 1ST  EVAC  HOSP  CO  MTOE 
YONGSAN  SOUTH  POST  SEOUL 

KOREA 

6TH  MED  SUP  OPT  MAINT 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

2 

WT4J89 

WT4KDR 

EA 

24 

24 

6850005592835 

CLEANING  COMP  SOLV  E 

AX 

1 

WT4J89 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

7930005262919 

DETERGENT  GENERAL  PU 

1 

WT4J89 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

8010000688779 

LACQUER 

3 

WT4J89 

WT4KDR 

GL 

32 

32 

A311 


Table  X8-o  (Cont'd) 

TY9Q  Hazardoua  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

tor  DEH  Yongaan  Inatallatlona 

DODAAC  :  WT4J89 

121ST  EVAC  HOSP  CO  MTOE  6TH  MED  SUP  OPT  MAINT 

YONGSAN  SOUTH  POST  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002294813 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

3 

WT4J89 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8010002854870 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4J89 

WT4KDR 

GL 

100 

50 

8010002911068 

PAINT, RUBBER 

BN 

3 

WT4J89 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

80 1C002 970584 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4J89 

WT4KDR 

GL 

12 

6 

8010006644743 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4J89 

WT4 KDR 

GL 

36 

36 

8010011239278 

ENAMEL 

3 

WT4J89 

WT4KDR 

CN 

12 

12 

8030002460931 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4J89 

WT4KDR 

TU 

6 

6 

915  GO 06 64 4448 

LUBOIL  REF  W-L-825 

1 

WT4J89 

WT4KDR 

GL 

16 

18 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

WT4J89 

WT4KDR 

CA 

30 

25 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

3 

WT4J89 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

DODAAC  :  WT4J8R 

5TH  PRVNT  MEDICINE  UNIT 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810010120899 

FLUORIDE  STANDARD  S 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

10 

10 

6810010700714 

MANGANESE  SULFATE  R 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

4 

4 

6810010700715 

THIOSULFATE  STANDAR 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

8 

8 

6810010701819 

STARCH  INDICATOR  RE 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

4 

4 

6810010706483 

ZINC, REAGENT 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

4 

4 

6810010769571 

ZINC, CONDITIONING  R 

Cl 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

4 

4 

6810011220593 

CHLORIDE  TEST  SOLUT 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

BT 

2 

2 

6810011319688 

POTASSIUM  IODIDE  SO 

AX 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

EA 

4 

4 

A312 


Table  A8-c  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 


DODAAC  :  WT4J8R 

5TH  PRVNT  MEDICINE  UNIT  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

G3100 1 1 4 1 14  60 

SULFURIC  ACID, REAGE 

AX 

1 

WT4J8R 

WT4KDR 

OZ 

4 

4 

DODAAC  :  WT4J8X 

10TH  MED  DET 


SOBINGO  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6505010453255 

DETERGENT  SURGICAL  4 

1 

WT4J8X 

YYCJ 

BT 

12 

12 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

WT4J8X 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

6750006913822 

CLEANER, PHOTOGRAHI 

1 

WT4J8X 

YDCH 

BT 

2 

2 

1 

WT4J8X 

YYCE 

BT 

2 

2 

1 

WT4J8X 

YYDJ 

BT 

3 

3 

Total : 

7 

7 

6810002550471 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

3 

WT4J8X 

YYCA 

BT 

2 

2 

6840009269117 

DISINFECTANT  GENERAL 

1 

WT4J8X 

YYCD 

PG 

8 

8 

1 

WT4J8X 

YYCE 

PG 

5 

5 

1 

WT4J8X 

YYCJ 

PG 

40 

40 

1 

WT4J8X 

YYCK 

PG 

20 

20 

Total : 

73 

73 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

2 

WT4J8X 

YYCH 

BX 

1 

1 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

3 

WT4J8X 

YYCJ 

BX 

3 

3 

8040007542483 

ADHESIVE 

1 

WT4J8X 

YYCK 

BT 

5 

5 

8340002625767 

REPAIR  KIT  TENTAGE: 

BN 

4 

WT4J8X 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

A3 13 


Table  A0-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

t or  DBH  Yongsan  Installations 


DODAAC  :  WT4J9A 

2D  ENGR  GP  HHC  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

4 

WT4J9A 

WT4KDX 

KT 

4 

4 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

2 

WT4J9A 

WT4KDX 

PT 

70 

70 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

4 

WT4J9A 

WT4KDR 

BG 

3 

3 

DODAAC  :  WT4J9C 

A  CO  44TH  ENGR  BN  CBT  HEAVY 

KIMPO  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5930006551514 

SWITCH 

AY 

3 

WT4J9C 

YBAA01 

EA 

16 

16 

6140001909828 

BATTERY,  STORAGE 

GA 

3 

WT4J9C 

YBAA01 

EA 

23 

20 

8010008961980 

EPOXY  COATING  KIT 

1 

WT4J9C 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

DODAAC  :  WT4J9E 

HHD  4 1ST  SIG  BN  USAISC 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4J9E 

WT4KDR 

GL 

10 

5 

8010005152208 

PRIMER  COATING 

4 

WT4J9E 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

8010011239278 

ENAMEL 

1 

WT4J9E 

WT4KDR 

CN 

8 

8 

9150000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

4 

WT4J9E 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  £ 

4 

WT4J9E 

WT4KDR 

CA 

10 

10 

A3 1-1 


Table  X8-o  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DKH  Yongsan  Znatelletions 

DODAAC  :  WT4J9G 

275TH  SIG  CO  DCSOPS  USAISC  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

4 

WT4J9G 

WT4KDR 

SE 

1 

1 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4J9G 

WT4KDR 

EA 

13 

13 

6810002979540 

BATTERY  WATER 

3 

WT4J9G 

WT4KDR 

BT 

20 

20 

6850009279461 

SILICONE  COMPOUND  5 

4 

WT4J9G 

WT4KDR 

TU 

1 

1 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4J9G 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

8010005978195 

ENAMEL 

2 

WT4J9G 

WT4KDR 

GL 

10 

5 

8010006164010 

PAINT, OIL 

BN 

4 

WT4J9G 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

DODAAC  :  WT4J9H 

362D  SIG  CO  DCSOPS  USAISC 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

4 

WT4J9H 

WT4KDR 

SE 

2 

2 

6850006854763 

CLEANING  COMPOUND, A 

EE 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

CN 

48 

48 

7930008556876 

CLEANING  COMPOUND 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

CN 

32 

22 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

8010002812846 

FILLER, ENGRAVING 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

8010002814787 

FILLER, ENGRAVING 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

GL 

100 

70 

8010002906158 

LACQUER 

BN 

1 

WT4J9H 

WT4KDR 

GL 

30 

15 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

8010005843149 

LACQUER 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

8010005978229 

ENAMEL 

4 

WT4J9H 

WT4KDR 

GL 

120 

80 

A31 5 


Tabla  A8-o  (Cont ' d) 

FY90  Hazardoua  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 

for  DKH  Yongaan  Inatallationa 

DODAAC  :  WT4J9H 

362D  SIG  CO  DCSOPS  USAISC  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010007219742 

LACQU lR 

BN 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

PT 

48 

48 

8010008237962 

PAINT, LATEX 

2 

WT4J9H 

WT4KDR 

GL 

40 

40 

8010008465117 

ENAMEL 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

8010008489272 

ENAMEL 

3 

WT4J9H 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

8040001429048 

RESIN, EPOXY 

4 

WT4J9H 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

9150002234129 

LUB  OIL  ACFT  MIL-L-6 

4 

WT4J9H 

WT4KDR 

QT 

5 

4 

DODAAC  :  WT4JN6 

1 7TH  AVN  BDE  HHC 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

WT4JN6 

WT4KDR 

EA 

8 

8 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

4 

WT4JN6 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

4 

WT4JN6 

WT4KDR 

SE 

1 

1 

9150000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

3 

WT4JN6 

WT4KDR 

CN 

6 

6 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

WT4JN6 

WT4KDR 

CN 

60 

48 

DODAAC  :  WT4JS9 

HHC  304TH  SIG  BN  USAISC 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

1 

WT4JS9 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

4 

WT4JS9 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4JS9 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

A3 1 6 


Table  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DCS  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4JS9 

HHC  304TH  SIG  BN  USAISC  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040002643848 

ADHESIVE 

4 

WT4JS9 

WT4KDR 

CN 

16 

16 

8040008658991 

ADHESIVE 

2 

WT4JS9 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

DODAAC  :  WT4JTY 

CO  C  304TH  SIG  BN  USAISC 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

4 

WT4JTY 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

4210002027858 

EXT  FIRE  CO 2  15  LB 

FH 

1 

WT4JTY 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4JTY 

WT4KDR 

EA 

19 

19 

6665011121644 

SIMULATOR, DETECTOR 

BN 

1 

WT4JTY 

WT4KDR 

EA 

4 

4 

6850006645685 

DRY  CLEAN  SOLVENT 

BN 

■  2 

WT4JTY 

WT4KDR 

QT 

20 

20 

8010012297542 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

WT4JTY 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

8040002643848 

ADHESIVE 

1 

WT4JTY 

WT4KDR 

CN 

11 

11 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

3 

WT4JTY 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

DODAAC  :  WT4KAA 

HHC  1ST  BN  50 1ST  AVN 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002554572 

FLUX,  BRAZING (  POWDE 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

LB 

2 

2 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

EA 

24 

24 

A317 


Table  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

Cor  DEH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4KAA 

HHC  1ST  BN  50 1ST  AVN  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850010078073 

CLEANING  CONCENTRAT 

3 

WT4KAA 

WT4KDR 

BT 

8 

4 

8010001655582 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

8010001655591 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

CN 

7 

7 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

8030000861506 

RESIN  COATING, THERM 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

PT 

5 

5 

8030002905141 

COATING  COMPOUND, BI 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

PT 

5 

5 

8040002213813 

ADHESIVE 

4 

WT4KAA 

WT4KDX 

TU 

1 

1 

9110008893553 

FUEL, COMPRESSED  TRI 

1 

WT4KAA 

WT4KDR 

BR 

148 

147 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

3 

WT4KAA 

WT4KDR 

CN 

36 

24 

9160002531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

2 

WT4KAA 

WT4KDR 

CK 

3 

3 

DODAAC  :  WT4KAL 

EIGHTH  ARMY  HHC 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6750001108063 

DEVELOPER, PHOTOGRAP 

4 

WT4KAL 

WT4KDR 

BX 

5 

4 

6750001538911 

DEVELOPER 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

PG 

5 

12 

6750002011199 

FIXER 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

KT 

24 

12 

6750002174913 

PAPER, PHOTOGRAPHIC 

2 

WT4KAL 

WT4KDR 

RO 

4 

4 

6750005774624 

STOP  BATH, PHOTOGRAP 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

PT 

10 

24 

6750006199946 

BATH  FIX 

CC 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

KT 

10 

24 

A318 


Table  A8-o  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEB  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4KAL 

EIGHTH  ARMY  HHC  SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6750007823851 

DEVELOPER, PHOTOGRAP 

2 

WT4KAL 

WT4KDR 

BX 

12 

12 

6750008171364 

DEVELOPER 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

PG 

15 

20 

6750009207859 

CLEARING  BATH, PHOTO 

3 

WT4KAL 

WT4KDX 

PG 

10 

15 

6750010928873 

PAPER, DRY  SILVER 

3 

WT4KAL 

WT4KDR 

RO 

4 

4 

6850002910963 

LITHOGRAPHIC  BLANKET 

2 

WT4KAL 

WT4KDR 

GL 

400 

200 

6850008218882 

DEGLAZING  SOLVENT 

CH 

1 

WT4KAL 

WT4KDR 

PT 

180 

180 

7510010453490 

INK, DUPLICATING, LIT 

3 

WT4KAL 

WT4KDR 

CN 

150 

150 

DODAAC  :  WT4KAQ 

38TH  CHEM  DET 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4KAQ 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  WT4KAW 

1 9TH  AG  DET  POSTAL 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4KAW 

WT4KDR 

EA 

8 

8 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

4 

WT4KAW 

WT4KDR 

BX 

9 

9 

6810009247107 

TRICHLOROETHYLENE  TE 

CH 

4 

WT4KAW 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

6850005979765 

CLEANING  COMPOUND  SO 

4 

WT4KAW 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

6850008652916 

INHIBITOR  CORROS  2  0 

EF 

4 

WT4KAW 

WT4KDR 

CO 

6 

6 

7930005152477 

CLEANING  COMP-SOL  DE 

4 

WT4KAW 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

A319 


Table  X8-c  (Cont ' d) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 


DODAAC  :  WT4KAW 

1 9TH  AG  DET  POSTAL 


SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

793C00634 1362 

DETERGENT-GP-PDWR  -F 

4 

WT4KAW 

WT4KDR 

DR 

11 

11 

9030000878630 

ANTISEIZE  COMPOUND 

4 

WT4KAW 

WT4KDR 

LB 

3 

3 

DODAAC  :  WT4KAX 

2 1  ST  TRANS  CO 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

2 

WT4KAX 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

WT4KAX 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

7930006640306 

DETERGENT  LAUNDRY 

2 

WT4KAX 

WT4KDR 

BX 

1 

1 

8040008658991 

ADHESIVE 

2 

WT4KAX 

WT4KDR 

KT 

15 

15 

DODAAC  :  WT4KAZ 

AMERICAN  FORCES  KOREA  NETWORK 

YONGSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439000092334 

DESOLDERING  WICK 

2 

WT4KAZ 

WT4KDX 

SL 

60 

60 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4KAZ 

WT4KDX 

PG 

12 

12 

A320 


Table  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardoue  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 

Tor  DIB  Yongaan  Znatallatlona 

DODAAC  .  WT4KB3 

ACCT  OFF  DEH  AREA  III  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439001634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

1 

WT4KB3 

YWHQF1 

LB 

150 

150 

1 

WT4KB3 

YWHOF1 

LB 

300 

100 

Total : 

450 

250 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

1 

WT4KB3 

YWHQB2 

EA 

40 

40 

3439002042555 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

2 

WT4KB3 

YWHDB3 

LB 

120 

120 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

2 

WT4KB3 

YWHDA2 

LB 

650 

550 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

4 

WT4KB3 

YWHBL1 

CN 

52 

52 

3439002622672 

ELECTRODE,  WELDINGiS 

4 

WT4KB3 

.'WHEC2 

LB 

100 

100 

3439002624188 

BRAZING  ALLOY, SILVE 

1 

WT4KB3 

YWHQD2 

TO 

10 

10 

1 

WT4KB3 

YWHQD4 

TO 

60 

60 

Total : 

70 

70 

3439006402351 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4KB3 

YWHDD1 

CN 

25 

25 

3439009024209 

ELECTRODE,  WELDING< 

3 

WT4KB3 

YWHDD2 

LB 

100 

110 

3439009148390 

FLUX, BRAZING 

AX 

4 

WT4KB3 

YWHCJ3 

LB 

5 

5 

3439010749983 

SOLDER, LEAD  ALLOY 

4 

WT4KB3 

YWHQH3 

LB 

9. 

95 

4210002027858 

EXT  FIRE  C02  15  LB 

FH 

1 

WT4KB3 

YWNJC2 

EA 

2 

2 

1 

WT4KB3 

YWNJC 

EA 

1 

1 

Total: 

3 

3 

4210008432790 

EXTINGUISHER, FIRE,  D 

FH 

1 

WT4KB3 

YYNABi 

EA 

2 

2 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

2 

WT4KB3 

YWNMA3 

EA 

160 

160 

4210009651115 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

1 

WT4KB3 

YWGAC1 

EA 

5 

5 

4210010887560 

EXTINGUISHER, FIRE,  V 

FH 

2 

WT4KB3 

YWMDE7 

EA 

60 

60 

4210011394972 

FOAM  LIQUID, FIRE  EX 

2 

WT4KB3 

YWGBD1 

CN 

40 

40 

5610001714722 

ASPHALT, PETROLEUM 

3 

WT4KB3 

YYGCA1 

CN 

2 

2 

5610002744148 

FILLER, EXPANSION  JO 

4 

WT4KB3 

YYLBA1 

BD 

100 

100 

A321 


Tabls  A8-o  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

DODAmC  :  WT4KB3 

ACCT  OFF  DEH  AREA  III  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

561CCQ7714684 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4KB3 

YYGAA1 

CN 

540 

360 

3930CC3769164 

MERCURY 

4 

WT4KB3 

YWPFB3 

EA 

3 

3 

5973010177380 

CEMENT, CONDUIT 

GK 

2 

WT4KB3 

YWGAT2 

QT 

15 

15 

6135C 10631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KB3 

YWJAB3 

PG 

6 

6 

£230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

3 

WT4KB3 

YWNKE1 

SE 

330 

330 

62'' 0C0  1  522987 

LAMP, FLUORESCENT 

4 

WT4KB3 

YWNQH2 

EA 

52719 

0773 

62  4  C  C  0  5  5  1  30  98 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4K33 

YW0000 

EA 

12 

12 

6240C07583367 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

1 

WT4KB3 

YWNMD3 

EA 

96 

96 

1 

WT4KB3 

YWNMC2 

EA 

480 

240 

Total : 

576 

336 

624001C043107 

LAMP, FLUORESCENT 

4 

WT4KB3 

YWPEB5 

EA 

200 

100 

6240010809620 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KB3 

YWNMB2 

EA 

60 

30 

681G000599069 

SODIUM  FLUORIDE  TECH 

Cl 

1 

WT4KB3 

YWLBG1 

BG 

76 

76 

681C002229641 

HYDROCHLORIC  ACID  TE 

AX 

2 

WT4KB3 

YWGAV1 

BT 

20 

12 

681CC02331715 

SODIUM  CARBONATE  TEC 

4 

WT4KB3 

YWLBA1 

DR 

11086 

1798 

6810008238109 

SODIUM  HEXAMETAPHOS 

1 

WT4KB3 

YWLBD1 

DR 

64 

64 

6840000894664 

RODENTICIDE  BAIT  BLO 

1 

WT4KB3 

YWJBA1 

BX 

no 

110 

6840004025411 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CG 

2 

WT4KB3 

YWJBA1 

CN 

40 

40 

2 

WT4KB3 

YWJBA2 

CN 

140 

70 

Total : 

180 

no 

6840004425698 

INSECTICIDE  ALUM  PHO 

4 

WT4KB3 

YWJBA1 

BT 

10 

10 

6840006855438 

INSECTICIDE  MALATHIO 

BN 

3 

WT4KB3 

YWJBB7 

CN 

20 

20 

6840007823925 

INSECTICIDE  DIAZINON 

CH 

4 

WT4KB3 

YWJBA1 

GL 

390 

390 

o940010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

1 

WT4KB3 

YW0000 

CN 

1000 

1000 

A322 


Table  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DIB  Yongsan  Installation* 

DODAAC  :  WT4KB3 

ACCT  OFF  DEH  AREA  III  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

3 

WT4KB3 

YWHEA3 

BX 

370 

29 

6840012241269 

INSECTICIDE  COMBAT, 

1 

WT4KB3 

YW0000 

PG 

30 

30 

1 

WT4KB3 

YWNEA2 

PG 

440 

220 

Total : 

470 

250 

6840012709766 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

4 

WT4KB3 

YWJBA1 

BX 

55 

55 

7930000456923 

REMOVER, FLOOR  POL IS 

3 

WT4KB3 

YWCCA1 

GL 

2150 

1350 

3 

WT4KB3 

YWCG01 

GL 

800 

400 

Total : 

2950 

1750 

7930001131913 

CLEANING  COMPOUND, R 

3 

WT4KB3 

YWCA07 

CO 

200 

200 

3 

WT4KB3 

YWCAD7 

CO 

200 

100 

Total : 

400 

300 

7930001325265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

4 

WT4KB3 

YW0000 

DR 

3 

3 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

1 

WT4KB3 

YWCCA1 

00 

5000 

4168 

7930002052870 

WAX, FLOOR, WATER  EMU 

3 

WT4KB3 

YWCCA1 

GL 

400 

200 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

3 

WT4KB3 

YW0000 

BG 

100 

100 

7930005317847 

CLEANING  COMPOUND 

1 

WT4KB3 

YWOOOO 

CN 

2 

2 

7930007535178 

POLISH, AUTOMOBILE 

3 

WT4KB3 

YW0000 

DZ 

10 

10 

8010000453478 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KB3 

YWGAC1 

GL 

3182 

3182 

8010000793750 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4KB3 

YWGAK3 

PT 

108 

78 

8010000793760 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4KB3 

YWGAK3 

PT 

48 

48 

8010001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

3 

WT4KB3 

YWGAK1 

GL 

360 

180 

8010001605791 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGAR3 

PT 

100 

60 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGAN1 

GL 

520 

340 

8010001605800 

REMOVER, PAINT 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAP1 

GL 

40 

40 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

2 

WT4KB3 

YWGAV1 

GL 

80 

40 

A323 


Tabls  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4KB3 

ACCT  OFF  DEH  AREA  III  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001606897 

FILLER, WOOD, PASTE 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGAM2 

CN 

80 

80 

8010001617419 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

WT4KB3 

YWGAG1 

GL 

202 

20  2 

8010001625289 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

12 

12 

2 

WT4KB3 

YWGAV1 

GL 

40 

16 

Total : 

52 

28 

8010001654420 

VARNISH, OIL 

3 

WT4KB3 

YWGAV2 

GL 

309 

263 

8010001654422 

STAIN 

1 

WT4KB3 

YWG000 

QT 

60 

60 

8010001658627 

STAIN 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAP3 

QT 

116 

76 

8010001658628 

STAIN 

BN 

1 

WT4KB3 

YWG000 

QT 

60 

60 

1 

WT4KB3 

YW0000 

QT 

60 

60 

Total : 

120 

120 

8010001660746 

STAIN 

BN 

4 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

4 

4 

8010002210611 

LINSEED  OIL, RAW 

1 

WT4KB3 

YWG000 

GL 

30 

30 

1 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

80 

40 

Total: 

110 

70 

8010002212809 

VARNISH, OIL 

2 

WT4KB3 

YWGDC1 

QT 

96 

78 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4KB3 

YWGAL1 

GL 

160 

160 

2 

WT4KB3 

YWGAS1 

GL 

140 

140 

Total: 

300 

300 

8010002445791 

PAINT, OIL 

2 

WT4KB3 

YWGDE2 

GL 

4 

4 

8010002466443 

TURPENTINE 

4 

WT4KB3 

YWGAE1 

GL 

1600 

800 

8010002812075 

STAIN 

1 

WT4KB3 

YWGAM2 

GL 

60 

60 

8010002812076 

STAIN 

1 

WT4KB3 

YWGAM2 

GL 

20 

20 

1 

WT4KB3 

YWGAM1 

GL 

72 

72 

Total : 

92 

92 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAW1 

GL 

20 

20 

2 

WT4KB3 

YWGAE1 

GL 

296 

296 

Total : 

316 

316 

A324 


Table  X8-o  (Cont'd) 

FY9 0  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

tor  DEB  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4KB3 

ACCT  OFF  DEH  AREA  III  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002867731 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAG1 

GL 

208 

208 

2 

WT4KB3 

YWGBB1 

GL 

100 

100 

Total : 

308 

308 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGAP1 

GL 

1360 

1360 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB3 

YWGAB1 

GL 

3000 

2000 

8010002867839 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGAB1 

CN 

400 

80 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAF1 

GL 

720 

720 

8010002904049 

PAINT, OIL 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGAM1 

GL 

32 

32 

8010002904050 

PAINT, OIL 

BN 

3 

WT4KB3 

YWGAM1 

CN 

20 

4 

8010002921127 

PRIMER  COATING 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAG1 

GL 

72 

72 

8010002970546 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGAT3 

QT 

160 

60 

8010002970556 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

54 

18 

8010002970567 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB3 

YWGAT3 

QT 

260 

100 

8010002970584 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGAE1 

GL 

80 

80 

8010002970590 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGAG1 

GL 

80 

80 

8010002972120 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

15 

5 

8010002972124 

ENAMEL 

2 

WT4KB3 

YWGAL1 

GL 

12 

12 

8010002982287 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAM1 

GL 

60 

60 

8010002982302 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB3 

YWGAN2 

QT 

40 

20 

3 

WT4KB3 

YWGAN3 

QT 

140 

80 

Total : 

180 

100 

8010002983857 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAL2 

GL 

92 

92 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAD1 

GL 

80 

80 

8010004108452 

EPOXY  PRIMER  COAT IN 

BN 

2 

WT4KB3 

YW0000 

KT 

30 

24 

A325 


Tabla  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Mat* rial  Inventory  by  Raqu*#ting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Inatallations 

DODAAC  :  WT4KB3 

ACCT  OFF  DEH  AREA  III  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010004108458 

EPOXY  COATING 

KIT 

BN 

2 

WT4KB3 

YW0000 

KT 

30 

30 

8010004108461 

EPOXY  COATING 

KIT 

BN 

1 

WT4KB3 

YW0000 

KT 

2 

2 

8010004108464 

EPOXY  COATING 

KIT 

BN 

2 

WT4KB3 

YW0000 

KT 

20 

20 

8010004  108470 

EPOXY  COATING 

KIT 

BN 

2 

WT4KB3 

YW0000 

KT 

30 

30 

8010004376757 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

2 

WT4KB3 

YW0000 

KT 

30 

6 

8010005151596 

ENAMEL 

2 

WT4KB3 

YWGAT2 

QT 

72 

72 

2 

WT4KB3 

YWGAT3 

QT 

60 

60 

Total : 

132 

132 

8010005272050 

ENAMEL 

1 

WT4KB3 

YWGAA1 

GL 

960 

960 

8010005273198 

ENAMEL 

4 

WT4KB3 

YWGBH1 

GL 

300 

300 

8010005308370 

SEALER, SURFACE 

1 

WT4KB3 

YWG000 

GL 

12 

12 

8010005517934 

LACQUER 

2 

WT4KB3 

YWGAU3 

QT 

24 

24 

8010005799201 

ENAMEL 

3 

WT4KB3 

YWGBA1 

GL 

28 

28 

8010005799202 

PAINT, LATEX 

3 

WT4KB3 

YWGBA1 

GL 

676 

578 

8010005799204 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

6 

6 

8010005843077 

ENAMEL 

2 

WT4KB3 

YW0000 

GL 

4 

4 

8010005978195 

ENAMEL 

4 

WT4KB3 

YWGBA1 

GL 

100 

100 

8010005978226 

STAIN 

1 

WT4KB3 

YWG000 

QT 

60 

60 

1 

WT4KB3 

YW0000 

QT 

60 

30 

Total : 

120 

90 

8010005985470 

ENAMEL 

4 

WT4KB3 

YWGAT3 

QT 

252 

172 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KB3 

YWGAJ1 

GL 

4400 

3000 

1 

WT4KB3 

UWGAJ1 

GL 

200 

200 

Total : 

4600 

3200 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KB3 

YWGBA1 

GL 

72 

72 

A326 


S' 


Tabla  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquasting  DODJUIC 

for  DCH  Yongaan  Installations 

DODAAC  :  WT4KB3 

ACCT  OFF  DEH  AREA  III  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KB3 

YWGBE1 

GL 

672 

672 

Total : 

744 

744 

8010005985738 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KB3 

YWGBB1 

GL 

244 

244 

2 

WT4KB3 

YWGAE1 

GL 

48 

48 

Total : 

292 

292 

8010005985740 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB3 

YWGAV1 

GL 

80 

80 

8010005985927 

ENAMEL 

4 

WT4KB3 

YWGBB1 

GL 

76 

76 

8010005985929 

ENAMEL 

2 

WT4KB3 

YWGAT3 

QT 

60 

60 

8010006160009 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGBA1 

GL 

24 

24 

8010006169144 

ENAMEL 

EH 

1 

WT4KB3 

YWGDA1 

PT 

200 

100 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAD1 

GL 

720 

400 

8010006647081 

PAINT, OIL 

4 

WT4KB3 

YW0000 

QT 

3 

3 

8010006647088 

FILLER, WOOD , PLASTIC 

BN 

4 

WT4KB3 

YWGDC3 

CN 

60 

60 

8010007219483 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGAV3 

PT 

200 

100 

8010007219487 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB3 

YWGAV3 

PT 

180 

90 

8010007219748 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGAV3 

PT 

200 

100 

8010007219749 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGCE4 

PT 

200 

100 

8010007219753 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGAV3 

PT 

200 

100 

8010007534549 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB3 

YWGAQ2 

GL 

16 

16 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

1 

WT4KB3 

YWGAR1 

GL 

580 

580 

8010008571938 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

3 

WT4KB3 

YWGAR1 

CN 

40 

8 

8010008835329 

LACQUER 

1 

WT4KB3 

YWGAV3 

PT 

200 

100 

8010009002938 

PAINT, TRAFFIC 

4 

WT4KB3 

YWGAA1 

CN 

218 

119 

A327 


Tabla  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raqusating  DODAAC 

for  DKH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4KB3 

ACCT  OFF  DEH  AREA  III  YONGSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010009652389 

LACQUER 

1 

WT4KB3 

YWGAV3 

PT 

200 

100 

8010009908256 

EPOXY  COATING  KIT 

4 

WT4KB3 

YWGAN2 

KT 

3 

3 

8030002430946 

CALKING  COMPOUND 

4 

WT4KB3 

YWGAS1 

GL 

10 

12 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4KB3 

YWGAS2 

TU 

290 

190 

8030002812726 

COATING  COMPOUND, ME 

4 

WT4KB3 

YWGAK1 

KT 

20 

20 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

WT4KB3 

YWEJN3 

EA 

13100 

5900 

8030009996313 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4KB3 

YWGDB2 

TU 

20 

20 

8040002667425 

ADHESIVE 

3 

WT4KB3 

YWGBB1 

GL 

960 

810 

8040002738705 

ADHESIVE 

1 

WT4KB3 

YWGBB1 

GL 

20 

10 

8040005731502 

ADHESIVE 

2 

WT4KB3 

YWGAM2 

PT 

240 

120 

DODAAC  :  WT4KBP 

COM  FAM  AND  SOLDIER  SPT 
SEOUL  KOREA 

COMD  K 

ATTN  EAMW 

SD  S 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002946191 

SOLDER  LEAD  ALLOY  W 

1 

WT4KBP 

Y00000 

LB 

23 

17 

6750001538911 

DEVELOPER 

2 

WT4KBP 

Y00000 

PG 

1134 

811 

6750001538915 

DEVELOPER 

CH 

4 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

1887 

1090 

6750005434407 

ACETICACID 

AX 

3 

WT4KBP 

Y00000 

LB 

113 

113 

6750006199946 

BATH  FIX 

cc 

2 

WT4KBP 

YOOOOO 

KT 

495 

4  92 

6750008171364 

DEVELOPER 

2 

WT4KBP 

YOOOOO 

PG 

103 

100 

6750010420872 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

3 

WT4KBP 

YOOOOO 

KT 

277 

180 

6750011691851 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

3 

WT4KBP 

YOOOOO 

KT 

388 

384 

A328 


Tabla  A8-a  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yon 9 a an  Installations 

DODAAC  :  WT4KBP 

COM  FAM  AND  SOLDIER  SPT  COMD  K  ATTN  EAMW  SD  S 
SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930009265171 

POLISH, METAL 

1 

WT4KBP 

Y00000 

CN 

208 

104 

7930011838585 

FINISH, FLOOR, NONBUF 

1 

WT4KBP 

Y00000 

CN 

69 

69 

8010001594513 

PAINT, RUBBER 

2 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

60 

30 

8010001605787 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

1298 

649 

8010001605794 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

4 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

324 

162 

8010001605798 

REMOVER, PAINT 

BN 

1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

72 

24 

8010001605851 

VARNISH,  OIL 

1 

WT4KBP 

Y00000 

QT 

380 

256 

8010001606897 

FILLER, WOOD, PASTE 

BN 

2 

WT4KBP 

Y00000 

CN 

106 

106 

8010001654404 

VARNISH, OIL 

1 

WT4KBP 

YOOOOO 

CN 

140 

140 

8010001658627 

STAIN 

BN 

1 

WT4KBP 

Y00000 

QT 

190 

95 

8010002003495 

ENAMEL 

1 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

116 

58 

8010002466443 

TURPENTINE 

2 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

238 

167 

8010002904079 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

1 

WT4KBP 

YOOOOO 

QT 

226 

93 

8010002911068 

PAINT, RUBBER 

BN 

4 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

2 

2 

8010002970570 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

62 

49 

8010002970810 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

267 

108 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

28 

28 

8010005271508 

LACQUER 

1 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

228 

152 

8010005799202 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

106 

106 

8010005977841 

ENAMEL 

1 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

52 

26 

8010005977844 

ENAMEL 

2 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

56 

56 

8010005978225 

STAIN 

3 

WT4KBP 

YOOOOO 

GL 

62 

41 

A329 


Table  X8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4KBP 

COM  FAM  AND  SOLDIER  SPT  COMD  K  ATTN  EAMW  SD  S 
SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

3 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

14 

14 

8010006167486 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

110 

55 

8010008237962 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

322 

245 

8030000078334 

SEALER,  TERRAZZO 

1 

WT4KBP 

Y00000 

CN 

4 

4 

8040002629000 

ADHESIVE 

2 

WT4KBP 

Y00000 

LB 

98 

98 

8040002660849 

ADHESIVE 

1 

WT4KBP 

Y00000 

QT 

26 

13 

8040002738705 

ADHESIVE 

2 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

20 

10 

8040007542484 

ADHESIVE 

2 

WT4KBP 

Y00000 

PT 

772 

386 

8040007542685 

ADHESIVE 

2 

WT4KBP 

Y00000 

GL 

50 

25 

DODAAC  :  WT4KCL 

DIST  ENGR 

SEOUL  KOREA 

US 

ARMY  ENGR  DIST 

FAR 

EAST 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4KCL 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

6850000014193 

WATER  INDICATING  PA 

1 

WT4KCL 

WT4KDR 

BX 

1 

1 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

1 

WT4KCL 

WT4KDR 

JR 

10 

10 

7510001614236 

INK  STAMP  PAD-BLUE-2 

3 

WT4KCL 

WT4KDR 

BT 

24 

24 

7510001768949 

CORRECTION  FLUID, OP 

3 

WT4KCL 

WT4KDR 

DZ 

16 

16 

7930001131913 

CLEANING  COMPOUND, R 

4 

WT4KCL 

WT4KDR 

CO 

92 

52 

7930007249556 

CLEANING  COMPOUND 

1 

WT4KCL 

WT4KDR 

DZ 

1 

1 

7930007535178 

POLISH, AUTOMOBILE 

2 

WT4KCL 

WT4KDR 

DZ 

2 

2 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4KCL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

A330 


Tablo  A8-o  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Znvantory  by  Requesting  DODAAC 

for  DCH  Yongaan  Installations 


DODAAC  :  WT4KCL 

DIST  ENGR  US  ARMY  ENGR  DIST  FAR  EAST 

SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KCL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KCL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KCL 

WT4KDR 

PT 

12 

12 

8040002643891 

ADHESIVE 

1 

WT4KCL 

WT4 KDR 

CN 

3 

3 

DODAAC  :  WT4KCM 

SP  l 

OS -LIAISON  ADVISOR  KOREA 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

• 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6135008351023 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4KCM 

WT4KDX 

EA 

48 

48 

6240006171746 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

WT4KCM 

WT4KDX 

EA 

300 

150 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

3 

WT4KCM 

WT4KDR 

CN 

3 

3 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

3 

WT4KCM 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

DODAAC  :  WT4KDR 

SUP 

PT  NR  51 

CL 

II  III 

IV  VII 

SOBINGO  SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

LB 

148 

139 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

27 

27 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

1 

WT4KDR 

Y00000 

EA 

21 

21 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

33 

20 

Total: 

54 

41 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

LB 

23 

23 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

11 

11 

A331 


Table  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DSH  Yongsan  Installations 


DODAAC  :  WT4KDR 


SUP  PT  NR  51 

SOBINGO  SEOUL  KOREA 

CL 

II  III 

IV  VII 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210007080031 

CYLINDER, FIRE  EXTIN 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

61 

61 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

624 

624 

6260001067478 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

21 

21 

6260001700430 

LANTERN, GASOLINE 

AY 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

15 

15 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

5044 

2821 

1 

WT4KDR 

Y00000 

BX 

1365 

1365 

1 

WT4KDR 

YTEMSP 

BX 

240 

240 

Total : 

6649 

4426 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

394 

394 

6260010868077 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

40 

40 

6605001515337 

COMPASS  MAGNETIC  UNM 

AY 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

26 

26 

6685008897444 

THERMOMETER, SELF-IN 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

301 

301 

6750001538911 

DEVELOPER 

3 

WT4KDR 

Y00000 

PG 

47 

48 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

PG 

38 

36 

Total: 

85 

84 

6750010420872 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

57 

57 

6750010484672 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

57 

57 

6750010515686 

FIXING  BATH, PHOTOGR 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

BT 

33 

22 

6810001237047 

N-AMYL  ACETATE  REAGE 

FW 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

14 

14 

6810002388119 

NAPHTHA  ALIPHATIC  TT 

BN 

2 

WT4KDR 

Y00000 

GL 

42 

42 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

84 

84 

Total : 

126 

126 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

15 

17 

6810002550471 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BT 

94 

94 

6810002709982 

TETRACHLOROE  THYLENE 

CH 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

83 

83 

A332 


Tabls  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installation* 


DODAAC  :  WT4KDR 


SUP  PT  NR  51 

SOBINGO  SEOUL  KOREA 

CL 

II  III 

IV  VII 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002756010 

METHANOL  TECHNICAL  5 

.1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

11 

11 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BG 

64 

64 

6810005987316 

SODIUM  HYPOCHLORITE 

AX 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

2 

2 

6810007534993 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

68 

68 

6840002466438 

DEODORANT, GENERAL  P 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

CO 

626 

478 

6840005843129 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

1161 

604 

6840006646610 

DEODORANT, GENERAL  P 

Cl 

1 

WT4KDR 

Y00000 

CO 

148 

74 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CO 

1138 

488 

Total : 

1286 

562 

6840006877904 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

QT 

30699 

5591 

6840008106396 

DISINFECTANT  FOOD  S V 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

9 

9 

•3 

WT4KDR 

Y00000 

BX 

6 

6 

Total: 

15 

15 

6840009324692 

DEODORANT, GENERAL  P 

1 

WT4KDR 

Y00000 

BX 

73 

73 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

2664 

1180 

Total: 

2737 

1253 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

2 

WT4KDR 

Y00000 

CN 

3040 

2320 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

620 

620 

Total : 

3660 

2940 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

1467 

739 

6850001053084 

CLEANING  COMPOUND  16 

EG 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

85 

85 

6850001395297 

RAIN  REPELLENT, WIND 

FS 

2 

WT4KDR 

Y00000 

BT 

160 

146 

6850001449816 

CLEANING  COMP  ACFT  S 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

49 

49 

6850001817594 

CLEANING  COMPOUND, E 

2 

WT4KDR 

CN 

25 

25 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

72 

72 

Total : 

97 

97 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

JR 

41 

41 

A333 


Tabla  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Mata rial  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 

for  OEH  Yongaan  Inatallationa 

DODAAC  :  WT4KDR 


SUP  PT  NR  51 

SOBINGO  SEOUL  KOREA 

CL 

II  III 

IV  VII 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850002811985 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

BN 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

152 

76 

6850008350484 

DEICING  DEFROSTING  1 

EH 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

686 

391 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

8209 

6630 

6850009652332 

CARBON  REMOV  5  GL  CN 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

30 

30 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

QT 

45 

45 

2 

WT4KDR 

Y00000 

QT 

32 

32 

Total : 

77 

77 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

4 

WT4KDR 

Y00000 

CN 

94 

94 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

764 

764 

6910011132434 

REFILL  KIT, TRAINING 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

194 

169 

7510001614237 

INK, STAMP  PAD 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BT 

4892 

2446 

7510001614240 

INK, STAMP  PAD 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

BT 

3309 

1107 

7510006169588 

TYPE  CLEANER-LIQUID 

EH 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

654 

327 

7930000456912 

REMOVER, FLOOR  POLIS 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

370 

370 

7930000456923 

REMOVER, FLOOR  POLIS 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

1913 

954 

7930000681669 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

CO 

4768 

2666 

7930001325265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

140 

140 

7930001325582 

WAX-GEN  PURP-SOLVENT 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

189 

189 

7930001415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

2439 

2278 

1 

WT4KDR 

Y00000 

CN 

45 

45 

Total : 

2484 

2323 

7930001775243 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

2437 

1229 

7930002052870 

WAX, FLOOR, WATER  EMU 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

4108 

1965 

1 

WT4KDR 

Y00000 

GL 

362 

253 

Total : 

4470 

2218 

A334 


Table  X8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DKB  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4KDR 


SUP  PT  NR  51 

SOBINGO  SEOUL  KOREA 

CL 

II  III 

IV  VII 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

177 

177 

7930002526797 

DETERGENT-LNDRY-PWDR 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BG 

322 

220 

7930002667128 

WAX, GENERAL  PURPOSE 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

LB 

6748 

3269 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

BG 

1354 

1354 

7930002811839 

ALKALI-LNDRY-PWDR-62 

EE 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

263 

263 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

CO 

3439 

2809 

3 

WT4KDR 

Y00000 

CO 

55 

55 

3 

WT4KDR 

YTEMSP 

CO 

120 

120 

Total : 

3614 

2984 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

36 

18 

7930003577386 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BT 

14324 

6603 

7930004592247 

CLEANING  COMPOUND, O 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

DZ 

505 

397 

7930005262919 

DETERGENT  GENERAL  PU 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

28 

28 

7930006646910 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

488 

438 

7930008804454 

DISHWASHING  COMPOUND 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

134 

134 

7930009265171 

POLISH, METAL 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

643 

290 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

727 

727 

7930009291220 

DETERGENT, LAUNDRY 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

710 

710 

7930009856906 

DISHWASHING-COM  MCH- 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

BG 

8718 

8718 

7930009856911 

DETERGENT  GENERAL  PU 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

60 

60 

8010001117943 

ENAMEL 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

59 

59 

8010001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

86 

64 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

126 

75 

A335 


Table  A8-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4KDR 


SUP 

SOB 

PT  NR  51 

INGO  SEOUL  KOREA 

CL 

II  III 

IV  VII 

NSN 

Nor.enc  1  at  ure 

Ha  z 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6315001813080 

THINNER, PAINT  PRODU 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

74 

37 

80 1 C  02466443 

TURPENTINE 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

66 

66 

801C002867737 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KDR 

Y00000 

GL 

266 

133 

80’.  CC02902865 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

284 

182 

8  0 1 00  02  9705  60 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

260 

155 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KDR 

YC0000 

GL 

26 

13 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

358 

237 

Total : 

384 

250 

8010002970590 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

120 

84 

80100C2983859 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

138 

107 

8010005272045 

ENAMEL 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

80 

62 

8010005272050 

ENAMEL 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

545 

257 

8010005272888 

LACQUER 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

39 

21 

8010005273198 

ENAMEL 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

155 

65 

8010005799202 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

26 

26 

8010005825382 

LACQUER 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

218 

109 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

245 

245 

8010005985740 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

280 

215 

8010005385936 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

2084 

1264 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

3539 

1659 

8010006169144 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

940 

470 

8010006641914 

LACQUER  ' 

EH 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

117 

39 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

457 

316 

A336 


Table  A8-o  (Coat'd) 

FY90  Harardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEB  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4KDR 


SUP  PT  NR  51 

SOBINGO  SEOUL  KOREA 

CL 

II  III 

IV  VII 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010007534549 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

144 

106 

8010007829356 

ENAMEL 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

1013 

517 

8010009262133 

FILLER, DENT, METAL  S 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

116 

82 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

412 

218 

8010011157984 

ENAMEL 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

210 

121 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

6 

6 

8010012297540 

POLYURETHANE  CO.  AT  IN 

3 

WT4KDR 

Y00000 

QT 

300 

100 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

QT 

536 

255 

Total : 

836 

355 

8010012297543 

POLYURETHANE  COAT IN 

3 

WT4KDR 

Y00000 

QT 

214 

107 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

QT 

487 

242 

Total : 

701 

349 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

TU 

322 

161 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

8 

8 

8030007534599 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

406 

328 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

EA 

761 

761 

8040002643848 

ADHESIVE 

4 

WT4KDR 

Y00000 

CN 

190 

95 

8040002918625 

ADHESIVE 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

JR 

5734 

2354 

8040007542483 

ADHESIVE 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

BT 

1078 

539 

8040008430802 

ADHESIVE 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

1894 

947 

8040008779872 

ADHESIVE 

2 

WT4KDR 

Y00000 

KT 

50 

50 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

KT 

684 

342 

9150001866668 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

280 

280 

9150001866703 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

1 

WT4KDR 

Y00000 

DR 

10 

10 

A337 


Tabla  A8-e  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasfcing  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installations 


DODAAC  :  WT4KDR 


SUP  PT  NR  51 

SOBINGO  SEOUL  KOREA 

CL 

II  III 

IV  VII 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

9150001866703 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

71 

71 

Total : 

81 

81 

9150001912772 

LUBOIL  MI L-L-21 04  OE 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

25 

25 

9150002566411 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

FF 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

91 

91 

9150002617899 

PENETRATING  OIL  VV-P 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

PT 

133 

144 

9150008431636 

FLUID  AUTOMOBILE  TRA 

2 

WT4KDR 

Y00000 

GL 

404 

402 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

GL 

230 

114 

Total : 

634 

516 

9150010355394 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

DR 

10 

10 

9150010872234 

HYDRAULIC  FLUID, POW 

1 

WT4KDR 

YSARSS 

QT 

382 

360 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

4 

WT4KDR 

YSARSS 

CN 

279 

288 

9330006187216 

PLASTIC  SHT-PSA-CEL 

3 

WT4KDR 

YSARSS 

RO 

2395 

2108 

3 

WT4KDR 

YTEMSP 

RO 

120 

120 

Total : 

2515 

2228 

9920001743194 

MATCH  SAFETY-PAPER  B 

2 

WT4KDR 

YSARSS 

BX 

1726 

863 

DODAAC  :  WT4KDX 

595TH  CS  MAINT  CO  DS 

SEOUL  AB  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

30 

30 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

39 

39 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

3 

WT4KDX 

Y00000 

EA 

7 

12 

5640002374781 

INSULATION  SHEET, TH 

3 

WT4KDX 

YSARSS 

SH 

4 

4 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

40 

40 

A338 


Tabla  A8-c  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Hatarial  Znvantory  by  Raquaating  DODAAC 

for  DIB  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4KDX 

595TH  CS  MAINT  CO  DS  SEOUL  AB  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5930006551514 

SWITCH 

AY 

4 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

10 

10 

6135000738939 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

151 

128 

6135002996918 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

48 

48 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

1349 

1090 

WT4KDX 

EA 

111 

111 

Total : 

1460 

1201 

6135008380706 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4kDX 

YSARSS 

EA 

55 

55 

6135009268322 

BATTERY, NONRECHARGE 

3 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

67 

67 

6135009352532 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

24 

24 

6135009352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KDX 

YSARSS 

PG 

266 

217 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KDX 

YSARSS 

PG 

38 

38 

6135009613603 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4KDX 

Y00000 

EA 

13 

13 

6135010342239 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

144 

144 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

161 

161 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4KDX 

PG 

101 

101 

2 

WT4KDX 

YSARSS 

PG 

4352 

3900 

Total : 

4453 

4001 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

126 

126 

6140010316882 

BATTERY, STORAGE 

AX 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

155 

155 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

22 

22 

6140010514900 

BATTERY, STORAGE 

GA 

2 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

2 

2 

6240001522987 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

EA 

91 

71 

6260002704060 

MANTLE, GASOLINE  LAN 

AY 

2 

WT4KDX 

YSARSS 

CO 

235 

235 

6850001053084 

CLEANING  COMPOUND  16 

EG 

2 

WT4KDX 

YSARSS 

CN 

6 

6 

A339 


Tabla  A8-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Von 9 • an  Installations 


DODAAC  :  WT4KDX 

595TH  CS  MAINT  CO  DS  SEOUL  AB  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

804001 

1086660  REPAIR  KIT 

1 

WT4KDX 

YSARSS 

KT 

162 

162 

DODAAC 

:  WT4QN1 

SEVENTH  REGION  USACIDC 

BLDG  6004 

SABINGC 

i  COMPOUND 

SEOUL  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6665012504814  DETECTOR  KIT,CHEMIC 

3 

WT4QN1 

WT4KDR 

BX 

8 

4 

8010005799202  PAINT, LATEX 

3 

WT4QN1 

WT4KDR 

GL 

24 

24 

DODAAC 

:  WT4R3D 

COMMERCIAL  VEHICLE  PARTS 

227TH  MAINT  BN 

YONGSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

2910006469727  CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

1 

WT4R3D 

YWPHBA 

EA 

45 

42 

6140010321326  BATTERY, STORAGE 

GA 

2 

WT4R3D 

YBTRY4 

EA 

223 

196 

8040001092481  ADHESIVE 

2 

WT4R3D 

YWHECA 

TU 

10 

10 

2 

WT4R3D 

YWHBEA 

TU 

20 

20 

Total : 

30 

30 

DODAAC 

:  WT4TWY 

SSSC 

SUPPLY  POINT  NO  51 

CLASS  II  AND  IV 

SOBINGO  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6840010676674  INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4TWY 

WT4KDR 

CN 

20 

20 

7930002050442  00000000000000000000 

00 

1 

WT4TWY 

WT4KDR 

00 

69 

69 

A340 


Table  X8-o  (Cont ' d) 

|*Y90  Baca rdoua  Matarial  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

for  DEH  Yongaan  Installation* 

DODAAC  :  WT4VJD 

55TH  MP  CO  KIMPO  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135009613603 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4VJD 

WT4KDX 

EA 

7 

7 

6665011121644 

SIMULATOR, DETECTOR 

BN 

3 

WT4VJD 

WT4KDR 

EA 

20 

20 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

3 

WT4VJD 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

DODAAC  :  WT4WU2 

66TH  AG  DET  POSTAL 

KIMPO  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 
,  DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4WU2 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

DODAAC  :  WT4XQL 

USA  TRAINING  SPT  ACTV  KOREA 
SEOUL  KOREA 

CAMP  COINER 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4XQL 

WT4KDX 

PG 

153 

153 

6750001108063 

DEVELOPER, PHOTOGRAP 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

BX 

10 

10 

6750001416558 

ACETICACID 

AX 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

BT 

3 

3 

6750001538911 

DEVELOPER 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

70 

84 

6750004755991 

PAPER, COPYING, DIAZ 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

10 

10 

6750007823851 

DEVELOPER, PHOTOGRAP 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

BX 

5 

5 

6750007854797 

FILM, D1AZOTYPE,  SENS 

3 

WT4XQL 

WT4 KDR 

PG 

40 

40 

6750009649017 

FIXING  BATH , P HOTOGR 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

30 

30 

6750010247142 

BLEACH-FIX  AN0  REPL 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

20 

10 

6750010247143 

BLEACH-FIX  AND  REPL 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

11 

11 

A34  1 


Tabla  A8-c  (Cont'd) 

FY 90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 

for  DEH  Yongsan  Installation* 

DODAAC  :  WT4XQL 

USA  TRAINING  SPT  ACTV  KOREA  CAMP  COINER 

SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6750010335151 

BLEACH, PHOTOGRAPHIC 

AX 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

2 

2 

6750010335153 

REPLENISHER, DEVELOP 

1 

WT4XQL 

WT4KDX 

PG 

3 

3 

6750010335154 

REPLENISHER, DEVELOP 

AX 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

1 

1 

6750010341017 

REPLENISHER, DEVELOP 

AX 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

PG 

1 

1 

6750010371034 

FIXING  BATH, PHOTOGR 

2 

WT4XQL 

WT4KDX 

GL 

11 

15 

6750010420872 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

KT 

4 

4 

6750010479103 

BLEACH, PHOTOGRAPHIC 

AX 

4 

WT4XQL 

WT4KDX 

PG 

2 

2 

6750010484560 

BLEACH, PHOTOGRAPHIC 

4 

WT4XQL 

WT4KDX 

PG 

3 

3 

6750010577994 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

KT 

180 

104 

6750011691851 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

2 

WT4XQL 

WT4KDX 

KT 

30 

30 

6830004249580 

REFILL, DICHLORODIFL 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

CN 

30 

36 

6850003929751 

CLEANING  COMP  OPTICA 

BN 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

BT 

10 

10 

7930001849423 

GLASS  CLEANER  LIQUID 

BN 

2 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8010001656111 

LACQUER 

BN 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

8010001711509 

LACQUER 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

24 

24 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

232 

152 

8010002629172 

FILL?0, WOOD , PLASTIC 

BN 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

LB 

40 

40 

8010002812074 

STAIN 

BN 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

8010002812075 

STAIN 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

8010002854936 

PAINT, STENCIL 

BN 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

16 

10 

8010002970810 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

12 

6 

8010002972101 

PAINT, STENCIL 

4 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

A342 


Table  M-o  (Cont'd) 

ST  90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 

tor  DSH  Yongsan  Installations 

DODAAC  :  WT4XQL 

USA  TRAINING  SPT  ACTV  KOREA  CAMP  COINER 
SEOUL  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005774738 

ENAMEL 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

20 

10 

8010005985179 

LACQUER 

2 

WT4XQL 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

8040000632835 

ADHESIVE 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

BT 

10 

10 

8040001711535 

ADHESIVE 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

PT 

9 

9 

8040002629002 

ADHESIVE 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

8040002629009 

ADHESIVE 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

QT 

2 

2 

8040007542485 

ADHESIVE 

3 

WT4XQL 

WT4KDR 

QT 

4 

4 

8040008538913 

THINNER, ADHESIVE 

2 

WT4XQL 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

9150004580075 

LUBRICATING  OIL  GP 

1 

1 

WT4XQL 

WT4KDR 

CN 

12 

12 

A343 


1630011149530 

2320009260873 

2925004441186 

3439001886982 

3439002444540 

3439002460565 

3439002622670 

3439002622671 

3439005554629 

3439009148390 

3930000384410 

4210008892491 

4210010890875 

4210011394972 

4220010778773 

4940008036444 

5610001417838 

5610007714684 

5820002237433 

5915009097762 

5930006551513 

6110010976805 

6135000738939 

6135008013493 

6135008380706 

6135009352587 

6135009355301 

6135010363495 

6135010631978 

6140008816887 

6140010461116 

6220C01591762 

6230002833237 

6240000996764 

6240001522987 

6240005513098 

6240007583367 

6605005518187 

6665011055623 

6675006413610 

6810001844796 

6810002388119 

6810002646618 

6810004222169 

6810005434041 

6810009954804 

6840007823925 

6840008447355 

6840010672137 

684C010876672 


Table  A»-a 

NSNs  Identified  in  the  FY90  Hazardous  Material  Inventory 
for  DEH  Camp  Page  Installations 


6840011800167 
6840011837244 
6850001395297 
6850002705526 
6850002813061 
6850005581248 
6850005872370 
6850006376142 
6850008547952 
6850010393842 
6850011594844 
7930002050442 
7930002691272 
7930002829699 
7930002854304 
7930007535178 
7930009856904 
8010000822450 
8010001118069 
8010001118129 
8010001412951 
8010001412952 
8010001594519 
8010001605787 
8010001605852 
8010001660746 
8010001818079 
8010002422089 
8010002466443 
8010002812075 
8010002867758 
8010002867838 
8010002906983 
8010002910599 
8010002970589 
8010002970590 
8010002970591 
8010002972116 
8010002972120 
8010002982304 
8010002983857 
8010002983859 
8010002983865 
801  ICO7!  ?256",1 
8010005151568 
8010005152238 
8010005152258 
8010005272050 
8010005272620 
8010005272625 


8010005273198 
8010005273201 
8010005774130 
8010005799202 
8010005799530 
8010005977862 
8010005985460 
8010005985463 
8010005985464 
8010005985733 
8010005985737 
8010005985945 
8010006644761 
8010006647047 
8010007219745 
8010007219751 
8010007332196 
8010007534550 
8010008152692 
8010008357215 
8010008961980 
8010009002938 
8010009003648 
8010009261488 
8010009262043 
8010009356609 
8010009357064 
8010009901542 
8010010191776 
8010010363493 
8010011157984 
8010011208382 
8010012297541 
8030000572354 
8030000676744 
8030000812330 
8030001658577 
8030002312345 
8030002312353 
8030002441297 
8030002523391 
8030002812726 
8030002865453 
803CCC  •.2341  45 
8030005468637 
8030005975367 
8030006169191 
8030006644017 
8030006850915 
8030007232746 


8030007535003 

8030007535006 

8030008505717 

8030008507076 

8030008893535 

8030008934224 

8030009030931 

8030009381947 

8030009652437 

8030010411596 

8040000168662 

8040001092481 

8040001450019 

8040001487183 

8040002213811 

8040002629031 

8040002629060 

8040002643848 

8040002811977 

8040004334065 

8040004637042 

8040006560929 

8040006911322 

8040007542484 

8040008226430 

8040008326173 

8040008339563 

8040008658991 

8040009023871 

8040009447292 

8040010843861 

8040011022098 

9150001414481 

9150001900904 

9150002633490 

9150004089635 

9150007540064 

9150008238048 

9150009351017 

9150009857244 

9150012602534 

Total  NSN  No.  =  191 


A34  4 


Table  A»-b 

JTY90  Bazardoua  Material  Inventory  by  NSK 
for  DIB  Camp  Page  Znatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

1630011149530 

INSULATOR, PISTON,  BR 

1 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

45 

45 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

4 

WT4JTC 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

2925004441186 

EXCITER  ASSEMBLY, IG 

4 

V.’81F6L 

YSARSS 

EA 

2 

2 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

1 

WT4KB9 

Y00000 

EA 

415 

265 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

4 

WT4KB9 

Y00000 

LB 

50 

50 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

3 

WT4KAF 

WT4KDR 

LB 

1 

1 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING { 

1 

WT4KB9 

Y00000 

LB 

350 

350 

3439002622671 

ELECTRODE,  WELDING' 

1 

WT4KB9 

Y00000 

CO 

8 

8 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

2 

W81G55 

W81F6L 

LB 

1 

1 

3439009148390 

FLUX, BRAZING 

AX 

1 

WT4HLF 

WT4KDX 

LB 

2 

2 

3930000384410 

TRUCK  LIFT  FORK:  GAS 

4 

WT4KAF 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4KB9 

Y00000 

EA 

80 

80 

4210010890875 

EXTINGUISHER, FIRE, V 

FH 

1 

W81G55 

WT4KDR 

EA 

9 

9 

4210011394972 

FOAM  LIQUID, FIRE  EX 

1 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

36 

36 

4220010778773 

CYLINDER, CARBON  DIO 

EG 

3 

W81G55 

WT4KDR 

EA 

8 

6 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

3 

W81G55 

W81F6L 

KT 

6 

6 

3 

W81G6T 

WT4KDX 

KT 

2 

2 

Total : 

8 

8 

5610001417838 

COATING  COMPOUND, NO 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

5610007714684 

ASPHALT, PETROLEUM 

2 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

16 

16 

5820002237433 

RADIO  SET:  AN/VRC-46 

1 

WT4F0F 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

W809L0 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

Total: 

2 

2 

5915009097762 

FILTER, RADIO  FREQUE 

1 

W81G6U 

WT4KDX 

EA 

2 

2 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

1 

WT4HLF 

WT4KDX 

EA 

2 

2 
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Table  A9-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEH  Camp  Page  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6110010976805 

CONTACTOR; MAGNETIC 

3 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

6 

4 

6135000738939 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

22 

22 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

82 

82 

6135008380706 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

30 

30 

6135009352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81F6L 

YSARSS 

PG 

22 

22 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81F6L 

YSARSS 

PG 

7 

7 

1 

WT4KB9 

Y00000 

PG 

4 

4 

Total : 

11 

11 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

4 

W81G6U 

WT4KDX 

EA 

3 

3 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81F6L 

YSARSS 

PG 

24 

24 

6140008816887 

BATTERY, STORAGE 

AX 

3 

W81F6L 

YSARSS 

PG 

61 

61 

6140010461116 

BATTERY, STORAGE 

4 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

1 

1 

6220001591762 

LIGHT, NAVIGATIONAL, 

1 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

8 

8 

6230Q02833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

2 

WT4KB9 

Y00000 

SE 

14 

14 

6240000996764 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KB9 

Y00000 

EA 

52 

32 

6240001522987 

LAMP, FLUORESCENT 

2 

WT4KB9 

YOOOOO 

EA 

3888 

3294 

6240005513098 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KB9 

Y00000 

EA 

10 

10 

6240007583367 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

1 

WT4KB9 

YOOOOO 

EA 

12 

12 

6605005518187 

COMPASS , MAGNETIC, MOU 

3 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

3 

3 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4F0F 

WT4KDR 

EA 

33 

11 

1 

WT4JTC 

WT4KDR 

EA 

12 

6 

Total : 

45 

17 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

4 

W81G55 

WT4KDR 

SE 

1 

1 

6810001844796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

6810002388119 

NAPHTHA  ALIPHATIC  TT 

BN 

1 

W81G55 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

1 

WT4F0F 

WT4KDR 

GL 

5 

6 

Total : 

17 

18 
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Table  A9-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSH 
for  DEH  Camp  Page  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

LB 

120 

144 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

1 

WT4KB9 

Y00000 

BG 

180 

180 

6810005434041 

POTASSIUM  HYDROXIDE 

AX 

1 

W81F6L 

Y00000 

BT 

7 

7 

1 

W81F6L 

YSARSS 

BT 

23 

24 

Total : 

30 

31 

6810009954804 

D IETHYLENETRIAMINE  1 

AX 

1 

WT4F0F 

WT4 KDR 

PT 

8 

8 

6840007823925 

INSECTICIDE  DIAZINON 

CH 

4 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

16 

16 

6840008447355 

INSECTICIDE  DIAZINON 

1 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

48 

48 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

840 

840 

6840010876672 

INSECTICIDE, FICAM 

Cl 

3 

WT4KB9 

Y00000 

LB 

2 

2 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

3 

WT4KB9 

Y00000 

BX 

38 

3 

6840011837244 

INSECTICIDE, FLY  BAI 

1 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

8 

8 

6850001395297 

RAIN  REPELLENT, WIND 

FS 

1 

W81G55 

WT4KDR 

BT 

63 

24 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

JR 

15 

15 

6850002813061 

DRY  CLEANING  SOLVENT 

BN 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

24 

24 

6850005581248 

ANTIICING  FLUID  MIL- 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

6850005872370 

CLEANING  COMPOUND  HI 

AX 

2 

WT4JTC 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

6850006376142 

SCALE  REMOVING  COMPO 

4 

WT4KAF 

WT4KDR 

DR 

14 

7 

6850008547952 

CORROSION  REMOVING  C 

AX 

4 

W81G55 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

6850010393842 

DEICING-DEFROSTING 

4 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

24 

8 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

3 

WT4KAF 

WT4KDR 

TU 

10 

10 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

2 

WT4F9F 

WT4KDR 

00 

100 

100 

2 

WT4KAF 

WT4KDR 

00 

200 

200 

Total : 

300 

300 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

BG 

6 

6 

1 

WT4KB9 

Y00000 

BG 

10 

10 

Total: 

16 

16 

A347 


Table  A9-b  (Cont'd) 

Df90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Camp  Page  Znatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

1 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

204 

114 

7930002854304 

SOAP  SCOUR-GND  FELDS 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

BX 

4 

2 

793C007535178 

POLISH, AUTOMOBILE 

3 

WT4KB9 

Y00000 

DZ 

2 

2 

7930009856904 

DETERGENT, LAUNDRY 

3 

WT4F9F 

WT4KDR 

BX 

192 

120 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

KT 

10 

10 

8010001118069 

ENAMEL 

1 

WT4SRS 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

8010001118129 

ENAMEL 

FF 

1 

WT4SRS 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

8010001412951 

LACQUER 

EH 

3 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

72 

72 

80  1  COO  1 4 12952 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

60 

60 

801C001594519 

ENAMEL 

BN 

3 

W81G55 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8010001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

12 

12 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

1 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

96 

96 

8010001660746 

STAIN 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

12 

12 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

1 

WT4F9F 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

1 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

7 

7 

Total : 

11 

11 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

188 

96 

8010002466443 

TURPENTINE 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

394 

257 

8010002812075 

STAIN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

68 

68 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4F9F 

WT4KDR 

QT 

10 

10 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4F9F 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

140 

140 

Total: 

145 

145 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

192 

192 

8010002910599 

PAINT, OIL 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

16 

16 

8010002970589 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y 00000 

CN 

20 

4 

A348 


Table  A9-b  (Cont'd) 

S*Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  N3H 
for  DEH  Camp  Page  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

TODAAC 

Unit 

RQSTD  DLVRD 
Total  Total 

8010002970590 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

60 

60 

8010002970591 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

28 

28 

8010002972116 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

40 

40 

8010002972120 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

YOOQOO 

GL 

20 

20 

8010002982304 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4K89 

Y00000 

GL 

32 

32 

8010002983857 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

68 

68 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

60 

60 

8010002983865 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

48 

48 

8010004825671 

POLYURETHANE  COATIN 

BN 

3 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8010005151568 

LACQUER 

4 

W81G55 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8010005152238 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KB9 

Y0G000 

GL 

128 

129 

1 

WT4F9F 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

Total : 

;  72 

133 

8010005152258 

REMOVER, PAINT 

4 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

8010005272050 

ENAMEL 

3 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

92 

92 

8010005272620 

PAINT, LATEX 

3 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

428 

428 

8010005272625 

ENAMEL 

1 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

16 

8 

8010005273198 

ENAMEL 

2 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

112 

112 

8010005273201 

ENAMEL 

3 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

12 

12 

8010005774130 

ENAMEL 

3 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

136 

136 

8010005799202 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

140 

140 

8010005799530 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

24 

24 

8010005977862 

ENAMEL 

3 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

48 

48 

8010005985460 

ENAMEL 

1 

WT4F9F 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

1 

WT4SRS 

WT4KDR 

GL 

26 

25 

1 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

304 

304 

Tot 

al : 

332 

331 

A34  9 


Tabl*  A9-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarlal  Invantory  by  NSN 
for  DEE  Camp  Fag*  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8  0 1 3CC  5  98  54  63 

ENAMEL 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

72 

72 

8" i CC  0  5  98  54  64 

ENAMEL 

3 

WT4F9F 

WT4KDR 

GL 

6 

6 

80I00C5985733 

PAINT, LATEX 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

820 

740 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

64 

64 

8010005985945 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

40 

40 

801CC06644761 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

56 

56 

8010006647047 

PAINT, TRAFF IC 

BN 

4 

WT4K39 

Y00000 

CN 

8 

8 

8010C07219745 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

72 

72 

801  COO 7 21  9751 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

96 

96 

8010007332196 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

48 

16 

8010007534550 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

38 

38 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

88 

53 

2 

WT4F9F 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

Total : 

90 

55 

8010008357215 

LACQUER 

3 

WT4K39 

Y00000 

PT 

120 

120 

3010C08961980 

EPOXY  COATING  KIT 

2 

WT4JTC 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8010009002938 

PAINT, TRAFFIC 

3 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

4 

4 

8010009003648 

PAINT, TRAFFIC 

3 

WT4KB9 

YOOOOO 

CN 

30 

30 

8010009261488 

REMOVER, PAINT 

4 

W81G55 

WT4KDE 

CN 

1 

1 

8010009262043 

PAINT, TRAFFIC 

4 

WT4KB9 

YOOOOO 

DR 

3 

3 

8010009356609 

LACQUER 

3 

W81G55 

WT4KDR 

PT 

5 

5 

8010009357064 

LACQUER 

3 

W81G55 

WT4 <DR 

PT 

4 

4 

8010009901542 

PAINT, TRAFFIC 

2 

WT4KB9 

YOOOOO 

CN 

1 

1 

8C 1 0010191776 

PAINT, TRAFFIC 

4 

WT4KB9 

YOOOOO 

CN 

8 

8 

8010010363493 

POLYURETHANE  COATIN 

1 

WT4K39 

YOOOOO 

KT 

2 

2 

A350 


Tabla  A9-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantozy  by  MSN 
for  OSH  Camp  Paga  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010011157984 

ENAMEL 

1 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

36 

36 

8010011208382 

ENAMEL 

2 

WT4F9F 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

W81G55 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8030000572354 

CORROSION  RESISTANT 

3 

W81G55 

WT4KDR 

JR 

1 

1 

8030000676744 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

BT 

12 

12 

8030000812330 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81G55 

WT4KDR 

BT 

1 

1 

8030001658577 

COATING  COMPOUND, ME 

3 

WT4KB9 

YG0000 

KT 

30 

30 

8030002312345 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81G55 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8030002312353 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

8030002441297 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81G55 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4KB9 

Y00000 

TU 

120 

120 

8030002812726 

COATING  COMPOUND, ME 

2 

WT4KB9 

Y00000 

KT 

10 

10 

8030002865453 

ANTISEIZE  COMPOUND 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

18 

12 

8030004334145 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4F0F 

WT4KDR 

RO 

50 

25 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

24 

24 

8030005975367 

ANTISEIZE  COMPOUND 

3 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

8030006169191 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

15 

15 

8030006644017 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81G55 

WT4KDR 

QT 

2 

2 

8030006850915 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4F0F 

WT4KDR 

KT 

10 

10 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

KT 

100 

50 

3 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

4 

4 

Total : 

104 

54 

8030007535003 

SEALING  COMPOUND 

9 

WT4F0F 

WT4KDR 

CA 

29 

29 

8030007535006 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

CA 

12 

12 

8030008505717 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

22 

22 

A351 


Tabla  A9-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Znvantory  by  NSN 
for  DEH  Camp  Pag*  Installations 


NSN  Nomenclature  Haz  Qt  RQST  RCVN  Unit  RQSTD  DLVRD 

Code  DODAAC  DODAAC  Total  Total 


8010006507076 

COATING  COMPOUND, ME 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

KT 

10 

5 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

W81G55 

W81F6L 

EA 

12 

6 

8030008934224 

RESIN  POLAMIDE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W81F6L 

YSARSS 

PT 

7 

7 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

24 

24 

8030009652437 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81G55 

WT4KDR 

RO 

2 

2 

8030010411596 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

27 

27 

8040000168662 

ADHESIVE 

2 

WT4F0F 

W81F6L 

KT 

12 

12 

804 00 010 92481 

ADHESIVE 

2 

WT4KC5 

WT4R3D 

TU 

10 

10 

2 

WT4HLF 

WT4R3D 

TU 

5 

5 

2 

WT4KAF 

WT4KDR 

TU 

15 

15 

Total : 

30 

30 

8040001450019 

ADHESIVE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

4 

4 

8040001487183 

ADHESIVE 

4 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8040002213811 

ADHESIVE 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

BT 

2 

2 

8040002629031 

ADHESIVE 

1 

WT4F9F 

WT4KDR 

QT 

8 

8 

8040002629060 

ADHESIVE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

QT 

2 

2 

8040002643848 

ADHESIVE 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

8 

8 

8040002811977 

ADHESIVE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

8040004334065 

ADHESIVE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

QT 

4 

2 

8040004637042 

ADHESIVE 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

KT 

15 

15 

8040006560929 

ADHESIVE 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

36 

36 

8040006911322 

ADHESIVE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8040007542484 

ADHESIVE 

2 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

24 

24 

8040008226430 

ADHESIVE 

1 

W81F6L 

Y00000 

QT 

7 

7 

1 

W81F6L 

YSARSS 

QT 

32 

17 

Total : 

39 

24 

A352 


Table  A9-b  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Mata rial  Inventory  by  HSK 
for  OSH  Camp  Page  Inatallatlona 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040008326173 

ADHESIVE 

2 

W81G55 

WT4KDR 

TU 

2 

2 

804C008339563 

ADHESIVE 

2 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8040008658991 

ADHESIVE 

4 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

24 

24 

8040009023871 

ADHESIVE 

2 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

2 

WT4KC5 

WT4R3D 

KT 

10 

10 

2 

WT4HLF 

WT4R3D 

KT 

5 

5 

2 

WT4KB9 

Y00000 

KT 

54 

54 

Total : 

69 

69 

8040010843861 

ADHESIVE 

BN 

3 

W81G55 

WT4KDR 

EA 

5 

5 

8040011022098 

ADHESIVE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

9 

9 

9150001414481 

GREASE, GENERAL  PURPO 

4 

W81G55 

WT4KDR 

CA 

13 

13 

9150001900904 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

WT4JTC 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

9150002633490 

LUB  OIL  GP  MS  OGP  MI 

4 

W81G55 

WT4KDR 

QT 

12 

12 

9150004089635 

GREASE, AIRCRAFT 

1 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

9150007540064 

LUBRICANT  SOLID  FILM 

KF 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

CN 

256 

240 

9150008238048 

GREASE  AIRCRAFT  BALL 

4 

W81G55 

WT4KDR 

TU 

24 

24 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

W81G55 

WT4KDR 

CA 

120 

125 

9150009857244 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

1 

W81G55 

WT4KDR 

TU 

312 

126 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

W81G55 

W81F6L 

CN 

4 

4 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

CN 

256 

24 

Total : 

260 

28 

A353 


Table  A9-c 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Rage  Installations 

DODAAC  :  W809L0 

AUG  128TH  AVN  CO  CHUNCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5820002237433 

RADIO  SET:  AN/VRC-46 

3 

W809L0 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  W81F6L 

CO 

B  3D  BN  50 1ST  AVN  REGT 

'  SSA 

WON JU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

1630011149530 

INSULATOR, PISTON, BR 

1 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

45 

45 

292500444 1186 

EXCITER  ASSEMBLY, IG 

4 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

2 

2 

6110010976805 

CONTACTOR , MAGNETIC 

3 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

6 

4 

6135000738939 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

22 

22 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

82 

82 

6135008380706 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

30 

30 

6135009352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81F6L 

YSARSS 

PG 

22 

22 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81F6L 

YSARSS 

PG 

7 

7 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81F6L 

YSARSS 

PG 

24 

24 

6140008916887 

BATTERY, STORAGE 

AX 

3 

W81F6L 

YSARSS 

PG 

61 

61 

6140010461116 

BATTERY, STORAGE 

4 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

1 

1 

6220001591762 

LIGHT, NAVIGATIONAL, 

1 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

8 

8 

6605005518187 

COMPASS, MAGNETIC, MOU 

3 

W81F6L 

YSARSS 

EA 

3 

3 

6810005434041 

POTASSIUM  HYDROXIDE 

AX 

1 

W81F6L 

Y00000 

BT 

7 

7 

1 

W81F6L 

YSARSS 

BT 

23 

24 

Total : 

30 

'  31 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W81F6L 

YSARSS 

PT 

7 

7 

A354 


Table  A9-o  (Cont'd) 

FY 90  Hazardous  Material  Inventory  by  Repeating  DODAAC 
for  DKB  Camp  Page  Installation* 

DODAAC  :  W81F6L 

CO  B  3D  BN  50 1ST  AVN  REGT  SSA  WONJU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040008226430 

ADHESIVE 

1 

W81F6L 

Y 00000 

QT 

7 

7 

1 

W81F6L 

YSARSS 

QT 

32 

17 

Total : 

39 

24 

DODAAC  :  W81G55 

PR5TH  BN  50 1ST  AVN  AH  WONJU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY <  W 

2 

W81G55 

W81F6L 

LB 

1 

1 

4210010890875 

EXTINGUISHER, FIRE, V 

FH 

1 

W81G55 

WT4KDR 

EA 

9 

9 

4220010778773 

CYLINDER, CARBON  DIO 

EG 

3 

W81G55 

WT4KDR 

EA 

8 

6 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

3 

W81G55 

W81F6L 

KT 

6 

6 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

4 

W81G55 

WT4KDR 

SE 

1 

1 

6810002388119 

NAPHTHA  ALIPHATIC  TT 

BN 

1 

W81G55 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

6840011837244 

INSECTICIDE, FLY  BA I 

1 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

.8 

8 

6850001395297 

RAIN  REPELLENT, WIND 

FS 

1 

W81G55 

WT4KDR 

BT 

63 

24 

6850008547952 

CORROSION  REMOVING  C 

AX 

4 

W81G55 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

6850010393842 

DEICING-DEFROSTING 

4 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

24 

8 

8010001594519 

ENAMEL 

BN 

3 

W81G55 

WT4KDR 

PT 

1 

1 

8010004825671 

POLYURETHANE  COAT IN 

BN 

3 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8010005151568 

LACQUER 

4 

W81G55 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8010005152258 

REMOVER,  ’’AINT 

4 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

8010009261488 

REMOVER, PAINT 

4 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

8010009356609 

LACQUER 

3 

W81G55 

WT4KDR 

PT 

5 

5 

A355 


Tabla  A9-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Mat* rial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  OEH  Camp  Pag*  Installations 

DODAAC  :  W81G55 

PR5TH  BN  50 1ST  AVN  AH  WONJU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

801C009357064 

LACQUER 

3 

W81G55 

WT4KDR 

PT 

4 

4 

801C012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

W81G55 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8030000572354 

CORROSION  RESISTANT 

3 

W81G55 

WT4KDR 

JR 

1 

1 

8030000812330 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81G55 

WT4KDR 

BT 

1 

1 

8030002312345 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81G55 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8030002312353 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

8030002441297 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81G55 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8030005975367 

ANTISEIZE  COMPOUND 

3 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

2 

2 

8030006169191 

SEALING  COMPOUND 

O 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

15 

15 

8030006644017 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81G55 

WT4KDR 

QT 

2 

2 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

4 

4 

8030008505717 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

22 

22 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

W81G55 

W81F6L 

EA 

12 

6 

8030008934224 

RESIN  POLAMIDE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

GL 

1 

1 

8030009652437 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81G55 

WT4KDR 

RO 

2 

2 

8040001450019 

ADHESIVE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

4 

4 

8040001487183 

ADHESIVE 

4 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8040002629060 

ADHESIVE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

QT 

2 

2 

804C002811977 

ADHESIVE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

8340004334065 

ADHESIVE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

QT 

4 

2 

804C006911322 

ADHESIVE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

0040008326173 

ADHESIVE 

2 

W81G55 

WT4KDR 

TU 

2 

2 

A356 


Table  A9-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DCB  Camp  Page  Installations 

DODAAC  :  W81G55 

PR5TH  BN  50 1ST  AVN  AH  WONJU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040008339563 

ADHESIVE 

2 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8040008658991 

ADHESIVE 

4 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

24 

24 

8040009023871 

ADHESIVE 

2 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

8040010843861 

ADHESIVE 

BN 

3 

W81G55 

WT4KDR 

EA 

5 

5 

8040011022098 

ADHESIVE 

3 

W81G55 

WT4KDR 

KT 

9 

9 

9150001414481 

GREASE, GENERAL  PURPO 

4 

W81G55 

WT4KDR 

CA 

13 

13 

9150002633490 

LUB  OIL  GP  MS  OGP  MI 

4 

W81G55 

WT4KDR 

QT 

12 

12 

9150008238048 

GREASE  AIRCRAFT  BALL 

4 

W81G55 

WT4KDR 

TU 

24 

24 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

W81G55 

WT4KDR 

CA 

120 

125 

9150009857244 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

1 

W81G55 

WT4KDR 

TU 

312 

126 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

W81G55 

W81F6L 

CN 

4 

4 

DODAAC  :  W81G6T 

B  CO  304TH  SIG  BN  MTR  POOL  USA 
WONJU  KOREA 

LOGO 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

4 

W81G6T 

WT4KDX 

KT 

2 

2 

A357 


Tibia  A9-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  OS B  Camp  Pag*  Installations 


DODAAC  :  W81G6U 

B  CO  304  SIG  BN  C  E  MNT  SPT  US  LOGC 
WON JU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

5315009097762 

FILTER, RADIO  FREQUE 

1 

W81G6U 

WT4KDX 

EA 

2 

2 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY, LIT 

4 

W81G6U 

WT4KDX 

EA 

3 

3 

DODAAC  :  WT4F0F 

C  CO  1ST  BN  50 1ST  AVN  CHUNCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5610001417838 

COATING  COMPOUND.NO 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

5820002237433 

RADIO  SET:  AN/VRC-46 

1 

WT4F0F 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4F0F 

WT4KDR 

EA 

33 

11 

6810001844796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

1 

1 

6810002388119 

NAPHTHA  ALIPHATIC  TT 

BN 

1 

WT4F0F 

WT4KDR 

GL 

5 

6 

6810009954804 

DIETHYLENETRIAMINE  1 

AX 

1 

WT4F0F 

WT4KDR 

PT 

8 

8 

6850002813061 

DRY  CLEANING  SOLVENT 

BN 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

24 

24 

6850005581248 

ANTIICING  FLUID  MIL- 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

KT 

10 

10 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

7 

7 

8030000676744 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

BT 

12 

12 

8030002865453 

ANTISEIZE  COMPOUND 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

18 

12 

8030004334145 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4F0F 

WT4KDR 

RO 

50 

25 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

24 

24 

8030006850915 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4F0F 

WT4KDR 

KT 

10 

10 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

KT 

100 

50 

A358 


Table  A9-o  (Cont ' d) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  OBH  Camp  Rage  Installations 

DODAAC  :  WT4F0F 

C  CO  1ST  BN  5 0 1  ST  AVN  CHUNCHON  KOREA 


N  5  N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

803C0C7535003 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

CA 

29 

29 

8030007535006 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

CA 

12 

12 

8030008507076 

COATING  COMPOUND, ME 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

KT 

10 

5 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

24 

24 

8030010411596 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

27 

27 

8040000168662 

ADHESIVE 

2 

WT4F0F 

W81F6L 

KT 

12 

12 

8040002213811 

ADHESIVE 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

BT 

2 

2 

8040002643848 

ADHESIVE 

2 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

8 

8 

8040004637042 

ADHESIVE 

3 

WT4F0F 

WT4KDR 

KT 

15 

15 

9150004089635 

GREASE, AIRCRAFT 

1 

WT4F0F 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

DODAAC  :  WT4F9F 

USAG  PBO 

WONJU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

2 

W24F9F 

WT4KDR 

00 

100 

100 

7930009856904 

DETERGENT, LAUNDRY 

3 

WT4F9F 

WT4KDR 

BX 

192 

120 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

1 

WT4F9F 

WT4KDR 

CN 

4 

4 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4F9F 

WT4KDR 

QT 

10 

10 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4F9F 

WT4KDR 

GL 

5 

5 

8010005152238 

PAINT, LATEX 

2 

WT4F9F 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

8010005985460 

ENAMEL 

1 

WT4F9F 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

9010C05985464 

ENAMEL 

3 

WT4F9F 

WT4KDR 

GL 

6 

6 

A359 


Tabla  A9-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DEH  Cany  Pag*  Znatallationa 

DODAAC  :  WT4F9F 

USAG  PBO  WON JU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

3 

WT4F9F 

WT4KDR 

GL 

2 

2 

8010011208382 

ENAMEL 

2 

WT4F9F 

WT4KDR 

GL 

8 

8 

8040002629031 

ADHESIVE 

1 

WT4F9F 

WT4KDR 

QT 

8 

8 

DODAAC  :  WT4HLF 

USAG  ITO 

WONJU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439009148390 

FLUX, BRAZING 

AX 

1 

WT4HLF 

WT4KDX 

LB 

2 

2 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

1 

WT4HLF 

WT4KDX 

EA 

2 

2 

8040001092481 

ADHESIVE 

4 

WT4HLF 

WT4R3D 

TU 

5 

5 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

4 

WT4HLF 

WT4R3D 

KT 

5 

5 

DODAAC  :  WT4JTC 

CO  B  304TH  SIG  BN  USAISC  WONJU  KOREA 

NSN  Nomenclature  Haz  Qt  RQST  RCVN  Unit  RQSTD  DLVRD 

Code  DODAAC  DODAAC  Total  Total 

2320009260873  TRUCK  CARGO:  DROP  SI  4  WT4JTC  WT4KDR  EA  2  2 

6665011055623  ALARM  CHEMICAL  AGENT  FX  1  WT4JTC  WT4KDR  EA  12  6 

6850005872370  CLEANING  COMPOUND  HI  AX  2  WT4JTC  WT4KDR  CN  1 

8010008961980  EPOXY  COATING  KIT  2  WT4JTC  WT4KDR  KT  1 

9150001900904  GREASE, AUTOMOTIVE  A  4  WT4JTC  WT4KDR  CN  1 


A360 


Table  X9-o  (Cont'd) 

rY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  OBH  Camp  Page  Installations 

DODAAC  :  WT4KAF 

USAG  PBO  CHUNCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

3 

WT4KAF 

WT4KDR 

LB 

1 

1 

3930000384410 

TRUCK  LIFT  FORK:  GAS 

4 

WT4KAF 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

LB 

120 

144 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

JR 

15 

15 

6850006376142 

SCALE  REMOVING  COMPO 

4 

WT4KAF 

WT4KDR 

DR 

14 

7 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

3 

WT4KAF 

WT4KDR 

TU 

10 

10 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

3 

WT4KAF 

WT4KDR 

00 

200 

200 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

BG 

6 

6 

7930002854304 

SOAP  SCOUR-GND  FELDS 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

BX 

4 

2 

8040001092481 

ADHESIVE 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

TU 

15 

15 

9150007540064 

LUBRICANT  SOLID  FILM 

KF 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

CN 

256 

240 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

WT4KAF 

WT4KDR 

CN 

256 

24 

DODAAC  :  WT4KB9 

ACCT  OFF  DEH  AREA  II 

CHUNCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

1 

WT4KB9 

Y00000 

EA 

415 

265 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

4 

WT4KB9 

Y00000 

LB 

50 

50 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING! 

1 

WT4KB9 

Y00000 

LB 

350 

350 

3439002622671 

ELECTRODE,  WELDING' 

1 

WT4KB9 

YOOOOO 

CO 

8 

8 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4KB9 

Y00000 

EA 

80 

80 

4210011394972 

FOAM  LIQUID, FIRE  EX 

1 

WT4KB9 

YOOOOO 

CN 

36 

36 

A361 


Table  A9-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Page  Installations 

DODAAC  :  WT4K39 

ACCT  OFF  DEH  AREA  II  CHUNCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

56100C7714684 

ASPHALT, PETROLEUM 

2 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

16 

16 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4KB9 

Y00000 

PG 

4 

4 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

2 

WT4KB9 

Y00000 

SE 

14 

14 

624  C000  9967  64 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KB9 

Y00000 

EA 

52 

32 

6240001522987 

LAMP, FLUORESCENT 

2 

WT4KB9 

Y00000 

EA 

3888 

3294 

6240005513098 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KB9 

Y00000 

EA 

10 

10 

62400C7583367 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

1 

WT4KB9 

Y00000 

EA 

12 

12 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

1 

WT4KB9 

Y00000 

BG 

180 

180 

684  0007823925 

INSECTICIDE  DIAZ I NON 

CH 

4 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

16 

16 

6840008447355 

INSECTICIDE  DIAZINON 

1 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

48 

48 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

840 

840 

6840010876672 

INSECTICIDE, FICAM 

Cl 

3 

WT4KB9 

YQC000 

LB 

2 

2 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

3 

WT4KB9 

Y00000 

BX 

38 

3 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

2 

WT4KB9 

Y00000 

BG 

10 

10 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

1 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

204 

114 

7930007535178 

POLISH, AUTOMOBILE 

3 

WT4KB9 

Y00000 

DZ 

2 

2 

8010001412951 

LACQUER 

EH 

3 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

72 

72 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

60 

60 

8010001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

12 

12 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

1 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

96 

96 

8010001660746 

STAIN 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

12 

12 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

188 

96 

A362 


Table  X9-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DCH  Camp  Page  Installations 

DODAAC  :  WT4KB9 

ACCT  OFF  DEH  AREA  II  CHUNCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQST  D 
Total 

DLVRD 

Total 

8010002466443 

TURPENTINE 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

394 

257 

8010002812075 

STAIN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

68 

68 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

140 

140 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

192 

192 

8010002910599 

PAINT, OIL 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

16 

1  6 

8010002970589 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

20 

4 

8010002970590 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

60 

60 

8010002970591 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

28 

28 

8010002972116 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

40 

40 

8010002972120 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010002982304 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

32 

32 

8010002983857 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

68 

68 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

Gu 

60 

60 

8010002983865 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

48 

48 

8010005152238 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

128 

129 

8010005272050 

ENAMEL 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

92 

92 

8010005272620 

PAINT, LATEX 

3 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

428 

428 

8010005272625 

ENAMEL 

1 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

16 

8 

8010005273198 

ENAMEL 

2 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

112 

112 

8010005273201 

ENAMEL 

3 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

12 

12 

8010005774130 

ENAMEL 

3 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

136 

136 

8010005799202 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

140 

140 

A363 


Tabla  X9-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 
for  OSH  Camp  Pag*  Installations 


DCCAAC  :  rtT4K39 

ACCT  OFF  DEH  AREA  II  CHUNCHON  KOREA 


NSN 

Norr'enc  lature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005793530 

PAINT, TAT EX 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

24 

24 

8010005977862 

ENAMEL 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

48 

48 

80  10005985460 

ENAMEL 

4 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

304 

304 

80 1 C0C 5  98  54  63 

ENAMEL 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

72 

72 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

820 

740 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

64 

64 

87 10005985945 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

40 

40 

3010006544761 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

56 

56 

8010006647047 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

4 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

8 

8 

801C007219745 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

72 

72 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

96 

96 

8010007332196 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

48 

16 

8010007534550 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

38 

38 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

88 

53 

8010008357215 

LACQUER 

3 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

120 

120 

8010009002938 

PAINT, TRAFFIC 

3 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

4 

4 

8010009003648 

PAINT, TRAFFIC 

3 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

30 

30 

8010009262043 

PAINT, TRAFFIC 

4 

WT4K39 

Y00000 

DR 

3 

3 

801 0C0990  1542 

PAINT, TRAFFIC 

2 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

1 

1 

8010010191776 

PAINT, TRAFFIC 

4 

WT4KB9 

Y00000 

CN 

8 

8 

8010010363493 

POLYURETHANE  COATIN 

1 

WT4KB9 

Y00000 

KT 

2 

2 

80.001' 157984 

ENAMEL 

1 

WT4KB9 

YOOOOO 

GL 

36 

36 

A3  64 


T&bla  A9-o  (Cont'd) 

rY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DIB  Camp  Paga  Installations 


DODAAC  :  WT4KB9 

ACCT  OFF  DEH  AREA  II  CHUNCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030001658577 

COATING  COMPOUND, ME 

3 

WT4KB9 

Y00000 

KT 

30 

30 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4KB9 

Y00000 

TU 

120 

120 

8030002812726 

COATING  COMPOUND, ME 

2 

'.’T4KB9 

Y00000 

KT 

10 

10 

8040006560929 

ADHESIVE 

2 

WT4KB9 

Y00000 

GL 

36 

36 

8040007542484 

ADHESIVE 

2 

WT4KB9 

Y00000 

PT 

24 

24 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

2 

WT4KB9 

Y00000 

KT 

54 

54 

DODAAC  :  WT4KC5 

USAG  ITO 

CHUNCHON  1 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040001092481 

ADHESIVE 

2 

WT4KC5 

WT4R3D 

TU 

10 

10 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

2 

WT4KC5 

WT4R3D 

KT 

10 

10 

DODAAC  :  WT4SRS 

USA  WPNS  SPT  DET  KOREA 

CHUNCHON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001118069 

ENAMEL 

1 

WT4SRS 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

8010001118129 

ENAMEL 

FF 

1 

WT4SRS 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

8010005985460 

ENAMEL 

1 

WT4SRS 

WT4KDR 

GL 

26 

25 

A3  6  5 


Tabla  AlO-a 

NSNs  Idantifiad  in  t-ha  rY90  Hazardous  Matarial  Invantory 
for  DEH  Camp  Humphrays  Installations 


1377001720428 
1630011149530 
2320000508984 
2320000559260 
232C000771616 
2320000771617 
2320009260873 
2540010331831 
2640000526724 
2640004050222 
2910006469727 
2920008803428 
2925004441186 
2925009395285 
3439001059948 
3439001459132 
3439001634347 
3439001654186 
3439001848948 
3439001886982 
343 90 02 042555 
3439002444540 
3439002460565 
3439002554566 
3439002554571 
3439002622648 
3439002622652 
3439002622670 
3439002622671 
3439002622743 
3439002699610 
3439002777550 
3439002946191 
3439004791099 
3439005420531 
3439005554629 
3439006402351 
3439008721411 
3439010190694 
4210002027858 
4210002030341 
4210002575343 
4210005558837 
4210007080031 
4210007529343 
4210007750127 
4210008892491 
4210010890875 
4210010923263 
4210011281673 


4210011394972 

4220005436693 

4230009269488 

4730000459769 

4940008036444 

5330004792847 

5350000501094 

5610001417838 

5610001417842 

5610001714722 

5610002330020 

5610002364946 

5610002744148 

5610005404846 

5610006410427 

5610007714684 

5640005806276 

5640007223276 

5820002237433 

5820002237543 

5925001440466 

5930006157880 

5930006551513 

5930006551514 

5930006551515 

5930006551582 

5960001144849 

5960010277252 

5965008762375 

5965008923665 

5970002962129 

5970010380591 

5970010380593 

6135000738939 

6135004613590 

6135007253941 

6135008013493 

6135008351023 

6135008380706 

6135009268322 

6135009352533 

6135009352582 

6135009352587 

6135009355301 

6135009613603 

6135010342239 

6135010363495 

6135010631978 

6135010946536 

6140001909828 


6140008816887 

6140010190687 

6140010316881 

6140010316882 

6140010321326 

6220001591762 

6230001376394 

6230002833237 

6240005190727 

6240005513098 

6240009651370 

6240010043107 

6240010809620 

6260001700430 

6260002704060 

6260010744229 

6260010744230 

6505001490746 

6505001538480 

6505002998279 

6505010453255 

6605001515337 

6605005518187 

6635007037406 

6645009523767 

6665008326159 

6665011055623 

6665011121644 

6665011139530 

6675006413610 

6685006897444 

6685010701821 

6810000599069 

6810000974161 

6810001844796 

6810001844800 

6810002010906 

6810002348378 

6810002372955 

6810002411150 

6810002411204 

6810002424770 

6810002434433 

6810002550471 

6810002628587 

6810002646535 

6810002646618 

6810002646715 

6810002709984 

6810002756010 


6810002812002 

6810002812762 

6810002865435 

6810004222169 

6810007534993 

6810007634397 

68100C8238008 

6810008238109 

6810008556160 

6810008938138 

6810009838551 

6810009954804 

6830002645913 

6830005843041 

6830009857281 

6840001428965 

6840002466438 

6840005843129 

6840006646610 

6840006855437 

6840007216055 

6840008447355 

6840010672137 

6840010676674 

6840011040780 

6840011800167 

6840011837244 

6840012103392 

6850000014194 

6850000031194 

6850000035295 

6850001395297 

6850001449816 

6850001450162 

6850001741806 

6850001817594 

6850001817597 

6850002246657 

6850002638640 

6850002646562 

6850002646574 

6850002649038 

6850002705526 

6850002811985 

6850003685233 

6850003929751 

6850004059385 

6850004495873 

6850005581248 

6850005979765 


A3  66 


-a  (Cont'd) 


Tabla  A10 


NSMa  Idantifiad  in  tha  JTT90  Hazardous  Matarial  Invantory 
for  DEH  Huophxaya  Installation* 


6850006197804 

6850006211819 

6850006644959 

6850006802233 

6850006815688 

6850007534885 

6850007535061 

6850007542672 

6850007822740 

6850008036420 

6850009262275 

6850009351082 

6850009359794 

6850009652332 

6850009733122 

6850009750712 

6850010114937 

6850010393841 

6850010393842 

6850010457929 

6850010457931 

6850010851423 

6850011594844 

6850012526407 

6910011011768 

6910011132434 

7510001610811 

7510001614236 

7510001614237 

7510001614240 

7510001837697 

7510001837698 

7510002246732 

7510002861718 

7510004199564 

7510004697910 

7510006169588 

7520005581487 

7930000456923 

7930001325265 

7930001415888 

7930001849423 

7930002050442 

7930002052870 

7930002247901 

7930002526797 

7930002667128 

7930002691272 

7930002814731 

7930002829699 


7930003577386 

7930004592247 

7930005262919 

7930005581111 

7930005599481 

7930006646910 

7930008804454 

7930009265280 

7930009291220 

7930009353794 

7930009856904 

7930009856905 

7930009856906 

7930009856946 

8010000453478 

8010000555181 

8010000810809 

8010000822450 

8010000822598 

8010001118069 

8010001412951 

8010001412952 

8010001412958 

8010001429279 

8010001605787 

8010001605788 

8010001605789 

8010001605791 

8010001605794 

8010001605800 

8010001605852 

8010001617392 

8010001617419 

8010001654420 

8010001655540 

8010001658628 

8010001661667 

8010001806343 

8010001817371 

8010001818079 

8010001818080 

8010001818287 

8010002210611 

8010002257961 

8010002422089 

8010002466112 

8010002466443 

8010002629171 

8010002812075 

8010002829414 


8010002854936 

8010002867727 

8010002867758 

8010002867838 

8010002869072 

8010002902865 

8010002906984 

8010002911068 

8010002921127 

8010002970547 

8010002970560 

8010002970563 

8010002970570 

8010002970589 

8010002970591 

8010002970593 

8010002972005 

8010002972101 

8010002972112 

8010002972116 

8010002972119 

8010002972122 

8010002982287 

8010002982292 

8010002982300 

8010002983857 

8010002983859 

8010002983870 

8010004338962 

8010005152208 

8010005152487 

8010005270216 

8010005271508 

8010005272045 

8010005272050 

8010005272053 

8010005272513 

8010005272884 

8010005273198 

8010005273199 

8010005273200 

8010005273201 

8010005305563 

8010005517932 

8010005587026 

8010005825382 

8010005843148 

8010005843150 

8010005978225 

8010005985215 


8010005985462 

8010005985733 

8010005985929 

8010005985933 

8010005985936 

8010006167490 

8010006169143 

8010006641914 

8010006644761 

8010006645678 

8010006647048 

8010007219744 

8010007219747 

8010007219750 

8010007219751 

8010007219752 

8010007534549 

8010007542610 

8010008152692 

8010008237964 

8010008283193 

8010008465117 

8010008486424 

8010008489272 

8010008571938 

8010008785761 

8010008961980 

8010008998825 

8010009002938 

8010009003648 

8010009003650 

8010009018040 

8010009018081 

8010009262135 

8010009357060 

8010009357062 

8010009357065 

8010009357072 

8010009368369 

8010009418712 

8010009437127 

8010009594661 

8010009901542 

8010011157984 

8010011221969 

8010011606745 

8010011625578 

8010011879820 

8010011930516 

8010012297540 


A367 


-a  (Cont'd) 


Table  A10 


NSN»  Identified  In  tha  FY90  Hazardous  Material  Inventory 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 


8C 100 12297541 
8010012297542 
80 1  0C 1 22  975  4  3 
8010012330060 
8010012331568 
8030000087196 
8030000572354 
8030C008 12326 
8030000812331 
8030000812333 
8030000812335 
80300008123 36 
8030000812338 
8030000822508 
8030001429272 
8030001429718 
8030001489833 
8030001658577 
8030001741803 
8030001806150 
8C3000180 6222 
8030001817529 
8030002312345 
8030002312353 
8030002430946 
8030002433285 
8030002472525 
8030002523391 
8030002812346 
803C002812726 
8030002851570 
8030002905141 
8030002911787 
8030004081137 
8030005261605 
8030005468637 
8030005985915 
8030006169191 
8030006708553 
8030006802041 
8030006850915 
8030007232746 
8030007534597 
8030007534599 
8030007535003 
8030007535008 
8030007794699 
8030008237953 
8030008428127 
8C3C0088 1 5238 


8030008893535 

8030009030931 

8030009381947 

8030009923156 

8030010182838 

8030010411596 

8030010454780 

8030010540740 

8030010693046 

8040000168662 

8040000582399 

8040000922816 

8040001092481 

8040001178510 

8040001182695 

8040001236954 

8040001429193 

8040001429913 

8040001450019 

8040001450020 

8040001520017 

8040001520028 

8040001817188 

8040001817548 

8040001817761 

8040001917454 

8040002213813 

8040002254548 

8040002629028 

8040002643845 

8040002643848 

8040002643891 

8040002708137 

8040002738705 

8040002738717 

8040004334065 

8040005152245 

8040005152250 

8040005979723 

8040006560929 

8040006644318 

8040007283088 

8040007386429 

8040007542483 

8040007542685 

8040008098252 

8040008226430 

8040008263535 

8040008326173 

8040008339563 


8040008430802 

8040008437873 

8040008658991 

8040008779872 

8040008807332 

8040009023871 

8040009168534 

8040009321945 

8040009432502 

8040009447292 

8040009591854 

8040011022098 

8040011086660 

9150000019395 

9150001178791 

9150001595012 

9150001866668 

9150001866706 

9150001900904 

9150001912772 

9150002234129 

9150002316676 

9150002526173 

9150002618317 

9150002633490 

9150004580075 

9150004780055 

9150006169020 

9150006631770 

9150006878339 

9150007540063 

9150008237905 

9150008431636 

9150009351017 

9150009618995 

9150009857247 

9150010355391 

9150010355393 

9150010355394 

9150010872234 

9150011233152 

9150011773988 

9150011977680 

9150011977689 

9150011977690 

9150011977691 

9150011977693 

9160002531173 

9330006187216 

9920001743194 


Totoal  NSN  No. =550 


A368 


Tabl#  XIO-b 

FY90  Hazardous  Katarial  Inventory  by  H8H 
for  DKH  Camp  Buaphrays  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

1377001720428 

CARTRIDGE, AIRCRAFT 

D 

1 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

20 

20 

1630011149530 

INSULATOR, PISTON, BR 

1 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

202 

130 

2320000508984 

TRUCK  TRACTOR:  5  TON 

2 

WT4GMK 

WT4KEE 

EA 

33 

19 

2 

WT4GLV 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

Total : 

34 

20 

2320000559260 

TRUCK  TRACTOR:  5  TON 

1 

WT4GLV 

WT4 KEE 

EA 

8 

8 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

3 

WT4GJ6 

WT4KEE 

EA 

4 

2 

2320000771617 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

EA 

4 

2 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

EA 

28 

14 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

1 

W81JX1 

WT4KDK 

EA 

11 

11 

1 

W804M5 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

Total : 

21 

21 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

3 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

4 

4 

2640004050222 

FLUID  VULCANIZING 

BN 

3 

W81LDB 

WT4KDK 

QT 

6 

6 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

2 

WT4J9D 

Y00000 

EA 

3 

6 

2 

WT4GLR 

WT4KDK 

EA 

1 

6 

2 

WT4GLV 

WT4KDK 

EA 

20 

18 

2 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

37 

60 

Total : 

61 

90 

2920008803428 

MAGNETO, IGNITION 

1 

WT4GLR 

WT4KDK 

EA 

1 

1 

2925004441186 

EXCITER  ASSEMBLY,  IG 

4 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

1 

1 

2925009395285 

EXCITER  ASSEMBLY, IGN 

AY 

4 

WT4GLR 

WT4KD8 

EA 

1 

1 

3439001059948 

ELECTRODE  WELDING 

3 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

20 

20 

3439001459132 

FLUX, SOLDERING 

AX 

4 

WT4WQF 

WT4KDK 

PT 

3 

3 

3439001634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

LB 

11 

11 

3439001654186 

ELECTRODE, WELDING 

1 

W81LDB 

WT4KDK 

CN 

3 

3 

3439001848948 

BRAZING  ALLOY, SILVE 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

TO 

5 

5 

A369 


Tabla  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  HSM 
for  DEH  Camp  Hunphraya  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

ROST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439001386982 

BRAZING  ALLOY,  CCPPE 

1 

WT4KBR 

Y24009 

EA 

80 

80 

1 

WT4KBR 

YRPAMH 

EA 

31 

31 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

250 

250 

Total : 

361 

361 

3439002042555 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

LB 

5 

5 

343 9C 02444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

LB 

38 

40 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

1 

WT4WQF 

WT4KEE 

LB 

20 

50 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

LB 

172 

200 

Total : 

192 

250 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

CN 

3 

3 

1 

WT4GLR 

WT4KEE 

CN 

18 

18 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

16 

16 

1 

W80Y6M 

WT4KDK 

CN 

7 

7 

1 

W81JX1 

WT4KDK 

CN 

2 

2 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

3 

3 

Total : 

49 

49 

3439C02 554571 

FLUX,  SOLDERING (  PAS 

2 

W805D9 

WT4KEE 

CN 

34 

34 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

2 

W81JW2 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

Total : 

40 

40 

3439002622648 

ELECTRODE,  WELDING( 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

LB 

5 

5 

3439002622652 

ELECTRODE,  WELDING! 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

LB 

2 

2 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING! 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

LB 

950 

950 

3439002622671 

ELECTRODE,  WELDING' 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

CO 

395 

79 

3439002622743 

ELECTRODE, WELDING 

1 

WT4J9D 

Y00000 

CN 

40 

40 

3 439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

2 

WT4G3Q 

WT4KDK 

LB 

10 

10 

2 

W81EW6 

WT4KDK 

LB 

1 

1 

Total : 

11 

11 

3439002777550 

ELECTRODE,  WELDING! 

1 

WT4SQG 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

3439002946191 

SOLDER  LEAD  ALLOY  W 

4 

W81KRT 

WT4KEA 

LB 

2 

2 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

LB 

3 

3 

Total : 

5 

5 

3439004791099 

ELECTRODE, WELDING 

1 

W81LDB 

WT4KDK 

CN 

3 

3 

A370 


Tabla  AlO-b  (Cont'd) 

rsr 90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  NSN 
for  DZH  Camp  Humphraya  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

1 

W804M5 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

1 

WT4KEE 

EA 

7 

7 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

23 

23 

1 

WT4SQG 

WT4KED 

EA 

4 

4 

Total : 

35 

35 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

2 

WT4G3Q 

WT4KDK 

LB 

10 

10 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

LB 

8 

8 

Total : 

18 

18 

3439006402351 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

2 

WT4WQF 

WT4 KEE 

CN 

1 

1 

2 

WT4SQG 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

Total: 

6 

6 

3439008721411 

ELECTRODE, WELDING 

3 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

20 

20 

3439010190694 

ELECTRODE, WELDING 

1 

WT4J9D 

Y00000 

BX 

24 

9 

4210002027858 

EXT  EIRE  C02  15  LB 

FH 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

4210002030341 

EXTINGUISHER  FIRE  CA 

FH 

2 

WT4GLV 

WT4KEE 

EA 

10 

10 

4210002575343 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

2 

WT4KBR 

Y0070S 

EA 

10 

10 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

EA 

2 

2 

4210007080031 

CYLINDER, FIRE  EXTIN 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

11 

11 

4210007529343 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

FH 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

12 

12 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

EA 

4 

4 

1 

WT4G5L 

WT4GG5 

EA 

4 

4 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

207 

207 

Total : 

215 

215 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4KBR 

Y0070S 

EA 

100 

100 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

425 

235 

1 

WT4VJG 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

1 

WT4SQG 

WT4KEE 

EA 

7 

7 

Total : 

533 

343 

4210010890875 

EXTINGUISHER, FIRE,V 

FH 

1 

WT4GM9 

WT4KEE 

EA 

10 

10 

4210010923263 

EXT  FIRE  HAND  TYPE 

FH 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

15 

15 

4210011281673 

EXTINGUISHER, FIRE,  V 

FH 

1 

W81JX1 

WT4KDK 

EA 

14 

14 

1 

WT4J8Z 

WT4KDK 

EA 

10 

10 

Total : 

24 

24 

A37 1 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FY 90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210011 394972 

FOAM  LIQUID, FIRE  EX 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

101 

101 

4  22 COC 54 3  66 93 

CARTRIDGE, CARBON  DI 

EG 

3 

WT4G3S 

WT4KEE 

EA 

10 

12 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

EA 

50 

48 

Total: 

60 

60 

423G30 92694 88 

DECONTAMINATING  APPA 

FF 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

4730000459769 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

1 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

4 

4 

1 

WT4GLV 

WT4KDK 

EA 

1 

1 

Total : 

5 

5 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

1 

WT4J8Z 

WT4KDK 

KT 

2 

2 

1 

W805D9 

WT4KDK 

KT 

2 

2 

1 

WT4GLR 

WT4KD8 

KT 

4 

4 

1 

WT4GPA 

WT4KDK 

KT 

1 

1 

Total : 

9 

9 

5330004792847 

GASKET 

BN 

2 

WT4J9D 

Y00000 

EA 

64 

42 

5350000501094 

GRAIN, ABRASIVE 

3 

WT4GLR 

WT4KD8 

BG 

2 

2 

5610001417838 

COATING  COMPOUND, NO 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

GL 

40 

20 

5610001417842 

COATING  COMPOUND, NO 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

GL 

10 

5 

5610001714722 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

3 

3 

5610002330020 

ASPHALT, PETROLEUM 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

DR 

45 

34 

1 

WT4KBR 

Y2169J 

DR 

3 

3 

Total : 

48 

37 

5610002364946 

ASPHALT, PETROLEUM 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

266 

208 

5610002744148 

FILLER, EXPANSION  JO 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

BD 

158 

158 

3 

WT4KBR 

Y1250J 

BD 

45 

45 

Total : 

203 

203 

5610005404846 

ASPHALT, PETROLEUM 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

5610006410427 

COATING  COMPOUND, NO 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

20 

10 

5610007714684 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4KBR 

Y STOCK 

CN 

37 

37 

5640005806276 

INSULATION  TAPE, THE 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

4 

17 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

EA 

4 

17 

Total : 

8 

34 

A372 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

I*Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSM 
tor  DKH  Camp  Humphreys  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5640007223276 

INSULATION  FELT  THE 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

RO 

800 

800 

5820002237433 

RADIO  SET:  AN/VRC-46 

1 

W81KXU 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

EA 

8 

8 

Total : 

10 

10 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-10 

3 

WT4GJ6 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

5925001440466 

CIRCUIT  BREAKER 

AY 

4 

WT4J9D 

Y00000 

EA 

3 

3 

5930006157880 

SWITCH 

4 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

3 

3 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

1 

W81EW6 

WT4KD8 

EA 

3 

3 

1 

WT4G3Q 

WT4KDX 

EA 

10 

10 

Total : 

13 

13 

5930006551514 

SWITCH 

AY 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

25 

25 

5930006551515 

SWITCH 

AY 

2 

W81EW6 

WT4KDK 

EA 

24 

24 

2 

W81JX1 

WT4KDK 

EA 

1 

1 

2 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

20 

20 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

18 

18 

Total : 

63 

63 

5930006551582 

SWITCH, TOGGLE 

AY 

4 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

4 

4 

5960001144849 

TUBE  2X2A 

AY 

2 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

1 

1 

5960010277252 

ELECTRON  TUBE 

AY 

2 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

3 

3 

5965008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

2 

WT4KBF 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

5965008923665 

LOUDSPEAKER, PERMANE 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

1 

1 

5970002962129 

INSULATING  VARNISH, 

BN 

1 

WT4GPA 

WT4KD8 

QT 

3 

3 

5970010380591 

INSULATING  COMPOUND 

BN 

1 

W81JX0 

WT4KD8 

CN 

2 

2 

1 

W81EW6 

WT4KDK 

CN 

5 

5 

Total : 

7 

7 

5970010380593 

INSULATING  COMPOUND 

BN 

2 

W81EW6 

WT4KDK 

CN 

4 

4 

6135000738939 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4G3Q 

WT4KDK 

EA 

1 

1 

2 

W81EW6 

WT4KDK 

EA 

92 

92 

2 

WT4GM9 

WT4KDK 

EA 

25 

25 

2 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

238 

238 

Total : 

356 

356 

A373 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 


NSN  Nomenclature  Haz  Qt  RQST  RCVN  Unit  RQSTD  DLVRD 

Code  DODAAC  DODAAC  Total  Total 


6135C04613590 

BATTERY, 

NONRECHARG 

3 

W80Y6M 

WT4KDK 

EA 

2 

2 

3 

W808UD 

WT4KDK 

EA 

10 

10 

Total : 

12 

12 

6135007253941 

BATTERY, 

NONREChARG 

2 

WT4SQG 

WT4KDK 

EA 

12 

12 

6135008013493 

3ATTERY, 

NONRECHARG 

4 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

798 

788 

6135008351023 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

89 

89 

1 

WT4GM9 

WT4KDK 

EA 

25 

25 

Total : 

114 

114 

6135008380706 

BATTERY, 

NONRECHARG 

2 

W81F6K 

WT4KDK 

EA 

12 

12 

6135009268322 

BATTERY, 

NONRECHARGE 

2 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

58 

58 

2 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

10 

10 

Total : 

68 

68 

6135009352533 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4KDK 

YQ3B01 

EA 

2450 

2450 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

1729 

1729 

Total : 

4179 

4179 

6135009352582 

BATTERY, 

NONRECHARG 

2 

WT4GMU 

WT4KD8 

EA 

2 

2 

6135009352587 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

PG 

192 

192 

1 

WT4KD8 

YSARSS 

PG 

220 

220 

Total: 

412 

412 

6135009355301 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

PG 

124 

106 

1 

WT4KD8 

YSARSS 

PG 

17 

17 

Total : 

141 

123 

6135009613603 

BATTERY, 

NONRECHARG 

2 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

69 

69 

6135010342239 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

W81JX0 

WT4KD8 

EA 

2 

2 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

173 

173 

Total : 

175 

175 

6135010363495 

BATTERY, 

PRIMARY, LIT 

3 

WT4G3Q 

WT4KDK 

EA 

24 

24 

3 

W804M5 

WT4KEA 

EA 

15 

15 

3 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

10 

10 

3 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

347 

347 

3 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

1 

1 

Total : 

397 

397 

6135010631978 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4KD8 

YSARSS 

PG 

44 

44 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

PG 

114 

90 

Total : 

158 

134 

A374 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  H8H 
for  DEH  Camp  Humphrey «  installations 


NSN 

Nomenc lature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135010946536 

BATTERY  (1)  NONRECH 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

11 

11 

6140001909828 

BATTERY,  STORAGE 

GA 

3 

WT4J9D 

Y00000 

EA 

16 

16 

3 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

3 

3 

Total : 

19 

19 

6140008816887 

BATTERY, STORAGE 

AX 

4 

WT4KD8 

YSARSS 

PG 

1 

1 

6140010190687 

BATTERY, STORAGE 

GA 

3 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

4 

4 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

3 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

149 

149 

6140010316882 

BATTERY, STORAGE 

AX 

4 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

31 

31 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

4 

WT4G7B 

WT4R3D 

EA 

3 

3 

4 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

145 

145 

Total : 

148 

148 

6220001591762 

LIGHT, NAVIGATIONAL, 

2 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

13 

13 

6230001376394 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

2 

WT4G3S 

WT4KEE 

SE 

1 

1 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

2 

WT4G3S 

WT4KEE 

SE 

1 

1 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

SE 

18 

18 

2 

WT4G3Q 

WT4KEE 

SE 

9 

9 

Total : 

28 

28 

6240005190727 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

5 

5 

6240005513098 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

8 

8 

6240009651370 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

4 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

15 

15 

6240010043107 

LAMP, FLUORESCENT 

2 

WT4KBR 

Y1039J 

EA 

130 

65 

2 

WT4KBR 

WA2304 

EA 

150 

150 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

700 

300 

Total : 

980 

515 

6240010809620 

LAMP, SODIUM 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

248 

142 

6260001700430 

LANTERN, GASOLINE 

AY 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

50 

50 

6260002704060 

MANTLE, GASOLINE  LAN 

AY 

1 

WT4GMU 

WT4KD8 

CO 

4 

4 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

CO 

48 

48 

Total : 

52 

52 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

153 

153 

A375 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  HSH 
for  D2H  Camp  Huiqphreya  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

35 

35 

6505001490746 

HEXACHLOROPHENE  CLEA 

1 

WT4J82 

YYBN 

PG 

1 

1 

6505001538480 

HYDROGEN  PEROXIDE  TO 

1 

WT4 J82 

YYBN 

BT 

36 

36 

6505002998279 

LINDANE  CREAM  USP  1M 

1 

WT4J82 

YYBN 

TU 

40 

36 

6505010453255 

DETERGENT  SURGICAL  4 

1 

WT4J82 

YYBN 

BT 

4 

4 

6605001515337 

COMPASS  MAGNETIC  UNM 

AY 

2 

WT4GMK 

WT4KEE 

EA 

2 

2 

6605005518187 

COMPASS, MAGNETIC, MOU 

3 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

4 

4 

6635007037406 

FLUORESCENT  PENETRA 

3 

W81F6K 

WT4KEE 

EA 

2 

2 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

55 

55 

Total : 

57 

57 

6665008326159 

RADIOACTIVE  TEST  SAM 

AY 

2 

WT4G36 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

EA 

12 

4 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

EA 

48 

24 

Total : 

60 

28 

6665011121644 

SIMULATOR, DETECTOR 

BN 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

75 

75 

6665011139530 

RADIAC  SET:  AN/PDR-5 

1 

WT4GJ6 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

1 

WT4GKX 

WT4KEE 

EA 

24 

12 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

Total: 

26 

14 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

SE 

1 

1 

6685008897444 

THERMOMETER, SELF-IN 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

46 

46 

668501C701821 

THERMOMETER, LOW  DIS 

3 

W804MP 

WT4KEE 

EA 

6 

6 

6810000599069 

SODIUM  FLUORIDE  TECH 

Cl 

2 

WT4KBR 

Y0120S 

BG 

20 

20 

681000C974161 

ISOOCTANE, REFERENCE 

HG 

2 

W804MP 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

6810001844796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

CN 

12 

4 

1 

WT4KEE 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

28 

28 

Total : 

45 

37 

A37  6 


Table  AlO-b  (Cont.'d) 

FY 90  Hazardous  Material  Inventory  by  H8N 
for  DEH  Camp  Humphraya  Xnatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810001844800 

TRICHLOROETHYLENE  TE 

CH 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

6810002010906 

ALCOHOL, DENATURED 

BN 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

6 

6 

1 

WT4J8Z 

WT4KEE 

PT 

3 

3 

Total : 

9 

9 

6810002348378 

SODIUM  SULFIDE  NONAH 

EE 

2 

W804MP 

WT4KEE 

BT 

2 

2 

6810002372955 

HYDROCHLORIC  ACID  AC 

FC 

2 

W804MP 

WT4KEE 

BT 

16 

16 

6810002411150 

POTASSIUM  CHLORATE  A 

EF 

2 

WT4J8Z 

YYBN 

BT 

16 

16 

6810002411204 

AMMONIUM  THIOCYANATE 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

BT 

10 

10 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

WT4GLV 

WT4KEE 

BX 

1 

4 

2 

W804MP 

WT4KEE 

BX 

1 

3 

Total : 

2 

7 

6810002434433 

POTASSIUM  IODIDE  ACS 

3 

W804MP 

WT4KEE 

BT 

28 

28 

6810002550471 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

BT 

3 

3 

1 

WT4J8Z 

WT4KEE 

BT 

100 

100 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

BT 

3 

3 

Total : 

106 

106 

6810002628587 

SODIUM  CHLORATE  ANAL 

2 

WT4J8Z 

YYBN 

BT 

16 

16 

6810002646535 

BORIC  ACID  ACS  CRYST 

1 

W81F6K 

W81F6L* 

BT 

10 

10 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

LB 

10 

48 

1 

W80Y6M 

WT4KDK 

LB 

1 

48 

1 

WT4G3Q 

WT4KEE 

LB 

50 

48 

Total : 

61 

144 

6810002646715 

MOLYBDENUM  DISULFIDE 

1 

WT4GG5 

Y00000 

LB 

1 

1 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

LB 

3 

3 

1 

WT4GMU 

WT4 KDR 

LB 

6 

6 

Total : 

10 

10 

6810002709984 

SODIUM  BISULFATE, AN 

EE 

4 

WT4GMU 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

6810002756010 

METHANOL  TECHNICAL  5 

1 

WT4GM9 

WT4KEE 

CN 

25 

25 

1 

WT4GMN 

WT4KEE 

CN 

30 

15 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

25 

25 

Total : 

80 

65 

6810002812002 

TOLUENE  TECH  LIQ  FOR 

BN 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

GL 

4 

4 

A377 


Tabla  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Mata*-<  al  Invantory  by  NSH 
for  DEH  Ca ap  Huophraya  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

631GCG2812762 

METHYL  ETHYL  KEYTONE 

FX 

4 

W805D9 

WT4KEE 

CN 

11 

11 

681C0028654 35 

ISOF.-i.CPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

2 

WT4J87 

WT4KEE 

GL 

4 

6 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

1 

W804M5 

WT4KEE 

BG 

3 

3 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

BG 

100 

100 

Total : 

103 

103 

631000 7534993 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

115 

115 

6  8  I  0  0  C  7  63  4  397 

CAMPHOR  TECHNICAL  1 

BO 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

I_R 

10 

10 

1 

WT4KE1 

WT4KEE 

Id 

2 

2 

Totai . 

12 

12 

68 1 0CC82380O8 

SULFURIC  ACID  ELECTR 

AX 

2 

WT4GLV 

WT4KEE 

GL 

8 

8 

631000823810^ 

SODIUM  HEXAMETAPHOS 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

DR 

25 

25 

1 

WT4KBR 

WB0022 

DR 

9 

9 

Total : 

34 

34 

6310008556160 

ISOPROPLY  ALCOHOL  AC 

FS 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

CN 

312 

156 

6810008938138 

SULFURIC  ACID  ELECTR 

AX 

4 

WT4WQE 

WT4KEE 

DR 

80 

80 

6810009838551 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

3 

WT4G5L 

WT4GG5 

QT 

6 

6 

6810009954804 

DIETHYLENETRIAMINE  1 

AX 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

PT 

4 

4 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

PT 

4 

4 

Total : 

8 

8 

68 30C02  64  5 9 1 3 

DICHLORODIFLUOROMETH 

EG 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

CY 

5 

1 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

1 

WT4SQG 

WT4KED 

EA 

10 

10 

6830009857281 

ARGON, TECHN ICAL 

EG 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

CY 

19 

1 

6940001428965 

INSECT  REPELLENT  PER 

4 

WT4GJ6 

YZGR 

BX 

2 

1 

4 

WT4GM9 

WT4KEF 

BX 

5 

1 

lotal : 

7 

2 

6840002466438 

DEODORANT, GENERAL  P 

4 

WT4K-Z 

YSARSS 

CO 

68 

68 

6840003843129 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4KEE 

WT4KEE 

GL 

422 

211 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

1614 

846 

Total : 

2036 

1057 

6840CO546610 

DEODORANT, GENERAL  P 

Cl 

4 

WT^KEE 

YSahJS 

CO 

63 

63 

A3  7  8 


Table  XIO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSH 
for  DEH  Camp  Husqphreys  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840006855437 

INSECTICIDE  MALA  CL2 

CH 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

DR 

2 

2 

6840007216055 

DEODORANT  GENERAL  LQ 

EG 

3 

WT4GV5 

WT4KEE 

CN 

750 

300 

6840008447355 

INSECTICIDE  DIAZINON 

1 

WT4KBR 

Y1269P 

GL 

20 

20 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

10 

10 

Total : 

30 

30 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

150 

150 

2 

WT4KEE 

WT4KEE 

CN 

1860 

1860 

2 

WT4KEE 

Y00000 

CN 

3595 

1773 

Total : 

5605 

3783 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4J8Z 

YYBN 

CN 

144 

144 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

705 

705 

Total : 

849 

849 

6840011040780 

INSECTICIDE 

CH 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

44 

44 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

BX 

6 

1 

3 

WT4KBR 

YSTOCK 

BX 

4 

1 

Total : 

10 

2 

6840011837244 

INSECTICIDE, FLY  BAI 

2 

WT4GDE 

WT4KEE 

CN 

6 

6 

2 

WT4KBR 

PC0014 

CN 

4 

4 

Total : 

10 

10 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

4 

WT4J8Z 

YYBN 

BX 

1 

1 

4 

WT4GDE 

WT4KEE 

BX 

2 

2 

4 

WT4GMK 

WT4KEE 

BX 

1 

1 

4 

WT4J8Z 

WT4KEE 

BX 

1 

1 

4 

WT4GPA 

WT4KEE 

BX 

1 

1 

Total: 

6 

6 

6850000014194 

WATER  INDICATING  PA 

4 

WT4G7B 

WT4KEE 

PG 

6 

1 

6850000031194 

CLEANING  AND  LUBRIC 

EG 

1 

WT4GV5 

WT4KEE 

CN 

6 

24 

6850000035295 

CLEANING  AND  LUBRIC 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CN 

18 

18 

6850001395297 

RAIN  REPELLENT, WIND 

FS 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

BT 

6 

6 

6850001449816 

CLEANING  COMP  ACFT  S 

2 

WT4G3S 

WT4KEE 

CN 

20 

20 

2 

WT4GV5 

WT4KEE 

CN 

15 

15 

Total : 

35 

35 

6850001450162 

CLEANUP  SOLVENT  3  OZ 

BN 

1 

WT4GV5 

WT4KEE 

BT 

100 

100 

A379 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardoua  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEH  Camp  Hunphreya  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850001 74 1906 

ANTIFREEZE  PERMANENT 

3 

WT4G5L 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

6350001817594 

CLEANING  COMPOUND, E 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

90 

45 

6850001817597 

CLEANING  COMPOUND, E 

1 

W805D9 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

1 

WT4G7B 

WT4KEE 

DR 

4 

2 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

Total : 

7 

5 

685000224  6657 

CLEANING  COMP  RIFLE 

BN 

1 

WT4VJG 

WT4KDK 

CN 

3 

3 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

2 

2 

Total : 

5 

5 

6850002638640 

DES ICC  ACT  8UN  BG  50 

1 

WT4SQG 

Y00000 

CN 

1 

1 

6850002646562 

DESICCANT  ACTIVATED 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

CN 

4 

4 

6850002646574 

DESICCANT  ACTIV  500- 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

DR 

4 

4 

6850002649038 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

1 

WT4GV5 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

4 

WT4G7B 

WT4KEE 

JR 

6 

6 

6850002811985 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

BN 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

470 

210 

6850003685233 

INHIBITOR  CORROSION 

1 

WT4GMN 

WT4KEE 

LB 

3 

3 

6850003929751 

CLEANING  COMP  OPTICA 

BN 

2 

WT4G3Q 

WT4KEE 

BT 

1 

1 

685C004  059385 

FREEZING  COMPOUND 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CN 

12 

12 

6850004495873 

DESICCANT, ACTIVATED 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

DR 

1 

1 

68500^5581248 

ANTIICING  FLUID  MIL- 

4 

WT4GM9 

WT4KEE 

DR 

6 

6 

6850005979765 

CLEANING  COMPOUND  SO 

1 

W804M5 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

1 

WT4GLR 

WT4KEE 

GL 

12 

12 

Total : 

14 

14 

6850006197804 

DESICCANT, ACTIVATED 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

6850006211819 

LEAK  TEST  COMPOUND  T 

2 

WT4J8Z 

WT4KEE 

BT 

3 

3 

6850006644959 

SILICONE  COMP  1  GL  C 

3 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

22 

22 

6850006802233 

DESICCANT  ACTIVATEDT 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CN 

4 

4 

685C006815688 

CLEANING  COMP  SOLVEN 

1 

WT4GV5 

WT4KEE 

DR 

2 

2 

A380 


Tabla  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Camp  Hunphrsys  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850007534885 

CORROSION  REMOV  COMP 

AX 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

6850007535061 

INHIBITOR, ICING, FUE 

BN 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

1 

WT4GM9 

WT4KEE 

CN 

120 

60 

1 

WT4GMN 

WT4KEE 

CN 

25 

25 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

120 

60 

Total : 

275 

155 

6850007542672 

ANTIFOGGING  COMPOUN 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

155 

130 

2 

WT4KEE 

PT 

24 

24 

Total : 

179 

154 

6850007822740 

INSPECTION  PENETRANT 

EH 

1 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

5 

5 

6850008036420 

CARBON  REMOV  COMP  DI 

AX 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

WT4KBF 

WT4KDK 

PT 

12 

12 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

316 

316 

1 

WT4WQF 

WT4KDK 

PT 

100 

100 

Total : 

428 

428 

6850009351082 

CLEANING  COMPOUND  SO 

2 

WT4G3Q 

WT4KEE 

BT 

4 

12 

6850009359794 

DESICCANT, ACTIVATED 

2 

WT4SQG 

Y00000 

DR 

1 

1 

6850009652332 

CARBON  REMOV  5  GL  CN 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

1 

WT4VJG 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

1 

W80Y6M 

WT4KDK 

CN 

4 

4 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

Total: 

9 

9 

6850009733122 

CLEANER  ELECTRIC  CON 

1 

WT4KEE 

WT4KEE 

CN 

96 

96 

1 

WT4KEE 

CN 

107 

107 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

36 

36 

Total : 

239 

239 

6850009750712 

SILICONE  COMPOUND 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

TU 

9 

9 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

QT 

12 

12 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

QT 

75 

75 

1 

WT4KEE 

QT 

34 

34 

1 

WT4KEE 

WT4KEE 

QT 

22 

22 

Total : 

143 

143 

6850010393841 

DEICING-DEFROSTING 

4 

WT4GM9 

WT4KEE 

DR 

50 

50 

6850010393842 

DEICING-DEFROSTING 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

30 

30 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

CN 

216 

108 

Total: 

246 

138 

A38 1 


Tabla  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Znvantory  by  NSH 
for  DEH  Camp  Huophrays  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

68  50C i 0 4  5 792 9 

CLEANING  COMPOUND, A 

4 

WT4GV5 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

68500  10'",  57931 

CLEANING  COMPOUND, A 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

1 

W805D9 

WT4KEE 

CN 

6 

6 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

TU 

96 

48 

i 

WT4WQF 

WT4KDK 

TU 

5 

5 

1 

W81JWU 

WT4KEE 

TU 

5 

5 

Total : 

106 

58 

6850012526407 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

1 

W81EW6 

WT4KD8 

CN 

10 

10 

1 

WT4KD8 

YOOOOO 

CN 

5 

5 

Total : 

15 

15 

6910011311768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

71 

71 

6  91 0*0 1 1 1324  34 

REFILL  KIT, TRAINING 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

90 

90 

7510001610811 

INK, MARKING  STENCIL 

BN 

1 

WT4SQG 

YOOOOO 

GL 

40 

40 

7510001614236 

INK  STAMP  PAD-BLUE-2 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

BT 

45 

45 

7510001614237 

INK, STAMP  PAD 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

BT 

194 

194 

7510001614240 

INK, STAMP  PAD 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

BT 

44 

44 

751C0C1837697 

INK, MARKING  STENCIL 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

5 

5 

1 

WT4SQG 

YOOOOO 

PT 

60 

60 

1 

WT4SQG 

WT4KDR 

PT 

36 

36 

Total : 

101 

101 

7510001837698 

INK, MARKING  STENCIL 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

2 

2 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

7 

7 

Total : 

9 

9 

7510002246732 

INK  MARK  STENCL-WHIT 

EF 

3 

WT4SQG 

YOOOOO 

PT 

260 

160 

3 

W805D9 

WT4KEE 

PT 

2 

2 

3 

WT4GLR 

WT4KEE 

PT 

4 

4 

Total : 

266 

166 

7510002861718 

INK, DUPLICATING  MAC 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

LB 

76 

76 

7510004199564 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

1 

WT4SQG 

YOOOOO 

PT 

120 

120 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

20 

20 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

1 

1 

1 

WT4G5L 

WT4GG5 

PT 

5 

5 

Total : 

146 

146 

A382 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FT90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DCH  Camp  Humphreys  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7510004697910 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

3 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

6 

6 

3 

WT4G5L 

WT4GG5 

PT 

10 

10 

3 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

10 

10 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

21 

21 

Total : 

47 

47 

7510006169588 

TYPE  CLEANER-LIQUID 

EH 

3 

WT4KEE 

CN 

6 

6 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

69 

69 

3 

WT4KEE 

WT4KEE 

CN 

7 

7 

Total: 

82 

82 

7520005581487 

MARKER-TUBE  TYP-NREP 

1 

W805D9 

WT4KEE 

DZ 

5 

5 

7930000456923 

REMOVER, FLOOR  POLIS 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

619 

315 

7930001325265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

DR 

48 

48 

7930C0 1 415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

341 

265 

7930001849423 

GLASS  C LEANER  LIQUID 

BN 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

541 

270 

1 

WT4SQG 

WT4KED 

GL 

3 

3 

Total : 

544 

273 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

00 

5320 

5320 

7930002052870 

WAX  FLOOR, WATER  EMU 

2 

WT4KEE 

GL 

272 

136 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

1564 

782 

Total: 

1836 

918 

7930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

DR 

48 

48 

7930002526797 

DETERGENT-LNDRY-PWDR 

1 

WT4GV5 

WT4KEE 

BG 

22 

22 

1 

WT4VJG 

WT4KEE 

BG 

1 

1 

Total : 

23 

23 

7930002667128 

WAX, GENERAL  PURPOSE 

2 

WT4KEE 

LB 

98 

49 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

LB 

829 

536 

Total : 

927 

585 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

2 

WT4KEE 

WT4KEE 

BG 

57 

57 

2 

WT4KBR 

YSTDBY 

BG 

10 

10 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

BG 

674 

674 

2 

WT4KBR 

WB0087 

BG 

50 

50 

Total : 

791 

791 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CO 

516 

516 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

1 

W81JW2 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

A383 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

1 

W81JWU 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

1 

WT4VJG 

WT4KEE 

GL 

5 

5 

Total : 

11 

11 

7930003577386 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

BT 

8640 

4320 

7  930004  59224  7 

CLEANING  COMPOUND, 0 

1 

WT4KEE 

DZ 

12 

6 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

DZ 

86 

76 

Total : 

98 

82 

7930005262919 

DETERGENT  GENERAL  PU 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

35 

35 

7930005581111 

DETERGENT  GENERAL 

4 

WT4J8Z 

YYBN 

CO 

1 

1 

4 

WT4KEE 

CO 

12 

12 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

CO 

32 

32 

Total : 

45 

45 

7930005599481 

CLEANING  COMPOUND, T 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

37 

37 

7930006646910 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

4 

4 

7930008804454 

DISHWASHING  COMPOUND 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

36 

36 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4J8Z 

YYBN 

BX 

5 

5 

7930009291220 

DETERGENT, LAUNDRY 

1 

WT4GLV 

WT4KEE 

DR 

30 

30 

7930009353794 

POLISH, PLASTIC 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

6 

6 

7930009856904 

DETERGENT, LAUNDRY 

1 

WT4VJG 

WT4KEE 

BX 

398 

188 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

BX 

7 

7 

Total : 

405 

195 

7930009856905 

DISHWASHING  COMPOUN 

3 

WT4KEE 

DR 

11 

11 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

DR 

65 

65 

Total : 

76 

76 

7930009856906 

DISHWASHING-COM  MCH- 

2 

WT4KEE 

WT4KEE 

BG 

113 

113 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

BG 

827 

827 

Total : 

940 

940 

7930009856946 

DETERGENT 

1 

WT4GV5 

WT4KEE 

DR 

5 

5 

8010000453478 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

52 

52 

8010000555181 

PRIMER  COATING 

4 

WT4KBR 

WA4046 

GL 

12 

12 

8010000810809 

ENAMEL 

2 

WT4SQG 

WT4KEE 

QT 

1 

1 

A3S4 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DIB  Camp  Huiqphreys  Inatallatloaa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010000810809 

ENAMEL 

2 

WT4GM9 

WT4KEE 

QT 

1 

1 

Total : 

2 

2 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER 

COAT IN 

BN 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

KT 

1 

1 

1 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

10 

5 

Total : 

11 

6 

8010000822598 

PAINT  TRAFFIC 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

3 

3 

8010001118069 

ENAMEL 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

CN 

24 

24 

£010001412951 

LACQUER 

EH 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

183 

102 

Total : 

195 

114 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

858 

429 

1 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

1 

WT4KBR 

Y0070S 

PT 

24 

24 

Total : 

894 

4  65 

8010001412958 

LACQUER 

EH 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

314 

187 

8010001429279 

EPOXY  PRIMER  i 

COATIN 

BN 

2 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

15 

15 

8010001605787 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

480 

240 

1 

WT4KBR 

YTEAMS 

GL 

400 

200 

1 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

50 

25 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

616 

368 

1 

WT4WQF 

WT4KDK 

GL 

20 

10 

1 

WT4GM9 

WT4KEE 

GL 

24 

24 

Total : 

1590 

867 

8010001605788 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

1 

WT4GMU 

WT4KD8 

CN 

1 

1 

8010001605789 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

1 

WT4GMU 

WT4KD8 

DR 

50 

25 

8010001605791 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

1 

1 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

5 

5 

Total : 

6 

6 

8010001605794 

THINNER, PAINT 

PRODU 

BN 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

1420 

920 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

94 

94 

1 

WT4KBR 

Y0248P 

GL 

80 

40 

Total : 

1594 

1054 

8010001605800 

REMOVER, PAINT 

BN 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

39 

21 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

16 

16 

A385 


Tabla  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DEH  Camp  Humphxsys  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8C100C1605852 

VARNISH, OIL 

3 

WT4SQG 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

3 

WT4K8R 

YRPMAH 

GL 

12 

12 

Total : 

31 

31 

8C100C 1617392 

LACQUER 

1 

WT4SQG 

Y00000 

CN 

20 

20 

8010001617419 

PRIMER  COATING 

BN 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

5 

5 

8010001654420 

VARNISH, OIL 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

20 

20 

801C001655540 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4VJG 

WT4KEE 

QT 

17 

17 

80 1 00C 1 65  8628 

STAIN 

BN 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

QT 

4 

4 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

QT 

18 

18 

Total : 

22 

22 

8010001661667 

LACQUER 

BN 

1 

WT4J8Z 

WT4KEE 

GL 

3 

3 

8010001806343 

VARNISH, OIL 

1 

WT4SQG 

Y00000 

QT 

18 

18 

8010001817371 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

6 

6 

801C001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

CN 

2 

2 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

CN 

2 

2 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

1 

W81F6K 

WT4KD8 

CN 

5 

5 

1 

WT4GLR 

WT4KEE 

CN 

31 

25 

Total : 

50 

44 

8010001818080 

THINNER, PAINT  PRODU 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

GL 

40 

20 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

GL 

5 

5 

Total : 

45 

25 

8010001818287 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

KT 

5 

5 

8010002210611 

LINSEED  OIL, RAW 

2 

WT4GPA 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

2 

WT4VJG 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

Total : 

4 

4 

8010002257961 

ENAMEL 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

36 

36 

2 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

12 

12 

Total : 

48 

48 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

524 

424 

1 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

40 

20 

1 

WT4SQG 

WT4KDR 

GL 

14 

7 

1 

WT4WQF 

WT4KDK 

GL 

40 

20 

Total : 

618 

471 

A38b 


Tabla  AlO-b  (Cont'd) 

rY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002466112 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4VJG 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

8010002466443 

TURPENTINE 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

76 

56 

8010002629171 

FILLER, WOOD, PLASTIC 

BN 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

CN 

30 

30 

8010002812075 

STAIN 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

92 

92 

1 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

Total : 

94 

94 

8010002829414 

PRIMER  COATING 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

8 

8 

8010002854936 

PAINT, STENCIL 

BN 

2 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

500 

500 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

68 

68 

1 

WT4KBR 

Y0140J 

GL 

40 

40 

Total : 

108 

108 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

I 

WT4KBR 

YRPMAH 

QT 

132 

104 

1 

WT4GLR 

WT4KEE 

QT 

8 

8 

Total : 

140 

112 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

24 

24 

8010002869072 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

4 

WT4KBR 

WA4055 

GL 

4 

4 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

12 

12 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

44 

24 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

228 

228 

Total : 

284 

264 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

96 

48 

8010002911068 

PAINT, RUBBER 

BN 

4 

WT4KBR 

YSTOCK 

GL 

4 

4 

8010002921127 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

WT4GG5 

WT4GG5 

GL 

1 

1 

3 

WT4GG5 

WT4G5L 

GL 

1 

1 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

488 

488 

3 

WT4KBR 

YTEAMS 

GL 

200 

200 

3 

W81JWU 

WT4KEE 

GL 

12 

6 

Total : 

702 

696 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

3 

W81F6K 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

20 

10 

Total : 

22 

12 

8010002970560 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

13 

13 

A387 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Camp  Humphrey*  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

80 1 CCC2  97  0563 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

100 

100 

8010002570570 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

12 

12 

9010002970589 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

15 

3 

9  0 1 0002  9705  9 1 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4K3R 

YWA420 

GL 

8 

8 

3010002970393 

PRIMER  COATING 

BN 

2 

W81E6K 

WT4KD8 

P  T 

12 

12 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

2C3 

95 

Tot 

al : 

215 

107 

8010002972005 

ENAMEL 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

CN 

6 

6 

9  0  1  0  0  C  2  9  7  2  1  C  1 

PAINT, STENCIL 

2 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

1100 

850 

8010002972112 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4K3R 

YRPAMH 

GL 

4 

4 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

20 

20 

Total : 

24 

24 

80100029721 16 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4SQG 

Y000C0 

GL 

200 

200 

1 

WT4WQF 

WT4KDK 

GL 

8 

8 

1 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

20 

20 

Total : 

228 

228 

0O1COO29721  19 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4SQG 

YOOOOO 

GL 

20 

20 

8010002972122 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4SQG 

Y0C00C 

GL 

300 

300 

80  ICC  02982287 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

24 

24 

8010002982292 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KBR 

Y0080S 

GL 

8 

8 

8010002982300 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4SQG 

YOOOOO 

QT 

32 

16 

8010002983857 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

48 

48 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4SQG 

YOOOOO 

GL 

12 

12 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

2 

2 

Total : 

14 

14 

8010002983870 

VARNISH, OIL 

BN 

1 

WT4SQG 

YOOOOO 

QT 

40 

20 

8010004338962 

PAINT, LATEX 

3 

WT4KBR 

Y2530J 

CN 

2 

2 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

124 

124 

Total : 

126 

126 

8010005152208 

PRIMER  COATING 

1 

W81BYY 

WT4KEE 

GL 

420 

210 

A388 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

IT 90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSM 
for  DEH  Camp  Humphreys  In  at  al  lav.  ion* 


NSN 

Nomenclature 

Haz  Qt 

Code 

RQST 

DODAAC 

RCVN  Unit 
DODAAC 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005152208 

PRIMER  COATING 

1 

W81E6K 

WT4KEE  GL 

12 

2 

Total : 

432 

212 

8010005152487 

LACQUER 

3 

WT4SQG 

Y00000  PT 

150 

50 

3 

WT4SQG 

WT4KDR  PT 

24 

24 

Total : 

174 

74 

8010005270216 

ENAMEL 

3 

WT4KBR 

YRPMAH  GL 

16 

16 

3 

WT4GLR 

WT4KEE  GL 

20 

10 

Total : 

36 

26 

8010005271508 

LACQUER 

2 

WT4WQF 

WT4KDK  GL 

4 

4 

2 

WT4WQF 

WT4KEE  GL 

4 

4 

Total : 

8 

8 

8010005272045 

ENAMEL 

1 

W8 1BYY 

WT4KEE  GL 

720 

360 

1 

WT4WQF 

WT4KDK  GL 

4 

4 

1 

WT4WQF 

WT4KEE  GL 

4 

4 

Total : 

728 

368 

831CC 3 5272050 

ENAMEL 

1 

WT4KBR 

YRPMAH  GL 

140 

140 

1 

WT4LQG 

WT4KEE  GL 

4 

4 

Total : 

144 

144 

801C0C5272053 

ENAMEL 

2 

WT4KBR 

YRPMAH  QT 

52 

32 

2 

WT4SQG 

WT4KDR  QT 

5 

5 

Total : 

57 

37 

8010005272513 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KBR 

YRPMAH  GL 

28 

28 

8010005272884 

LACQUER 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE  GL 

20 

10 

8010005273198 

ENAMEL 

1 

WT4SQG 

Y00000  GL 

12 

12 

1 

WT4KBR 

YRPMAH  GL 

252 

252 

Total : 

264 

264 

801C005273199 

ENAMEL 

3 

WT4KBR 

YRPMAH  QT 

36 

36 

8010005273200 

ENAMEL 

1 

WT4SQG 

Y00000  GL 

24 

24 

8010005273201 

ENAMEL 

1 

WT4SQG 

Y00000  GL 

12 

12 

8010005305563 

ENAMEL 

1 

WT4SQG 

Y00000  GL 

20 

20 

8010005517932 

LACQUER 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE  GL 

10 

5 

8010005587026 

THINNER, PAINT  PRODU 

1 

W81BYY 

WT4KEE  CN 

33 

33 

A389 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Harardoua  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Camp  Huiqphreya  Inatallatlona 


Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Ct 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 
Tot  a  1 

DLVRD 

Total 

8  1  "  ,.,56  i  J  6^. 

LAC*  J ~  R 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

4 

4 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

12 

12 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

2 

WT4KEE 

PT 

610 

305 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

2590 

1385 

2 

WT4KBR 

WA4255 

PT 

24 

24 

Total : 

3252 

1742 

■e  : ;  " ■;  8  4  3  I  4  8 

LACQUER 

3 

WT4SQG 

Y00000 

PT 

60 

30 

•< 4  1  .  ",  8  4  312  3 

LACQUER 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

FT 

532 

290 

1 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

PT 

12 

12 

Total : 

556 

314 

i.: : : a 225 

STAIN 

2 

WT4WQF 

WT4K.DK 

Ob 

2 

2 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

Tot 

al : 

6 

6 

i 38 52  1 5 

ENAME  L 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

QT 

4 

4 

8  j  1  0 C 3 -1  98-54  62 

ENAMEL 

3 

W81F6K 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

•dC;CCC-j3857J3 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

20 

20 

8 C : 1005 985929 

ENAMEL 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

QT 

4 

4 

9  ICC  3  985933 

LACQUER 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

GL 

4 

2 

9  C l J  305  985936 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

21 

21 

801  3 C 06167490 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

15 

3 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

248 

124 

8310QC6641914 

LACQUER 

EH 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

2 

WT4KEE 

PT 

356 

178 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

3  92 

214 

Total : 

760 

404 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4SQG 

WT4KEE 

GL 

8 

8 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

1 

1 

2 

WT4G7B 

WT4KEE 

GL 

10 

5 

Total : 

19 

14 

8010006645678 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

60 

60 

9010306647048 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

4 

WT4C-J6 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

A390 


Tabla  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantery  by  NS8 
for  DEH  Camp  Huiqphraya  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3010007219744 

LACQUER 

BN 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

PT 

4 

4 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

444 

144 

Total : 

4  60 

160 

8010007219747 

LACQUER 

BN 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

25 

25 

Total : 

37 

37 

8010007219750 

LACQUER 

BN 

3 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

5 

5 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

16 

16 

8010007219752 

LACQUER 

BN 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

1 

1 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

5 

5 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

5 

5 

Total : 

11 

11 

8010007534549 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

8 

8 

8010007542610 

PRIMER  COATING 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

16 

16 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

32 

32 

80100C8237964 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KBR 

YSTOCK 

GL 

12 

12 

8010008283193 

ENAMEL 

2 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

250 

100 

8010008465117 

ENAMEL 

2 

WT4KEE 

PT 

90 

45 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

556 

278 

Total : 

646 

323 

8010008486424 

ENAMEL 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

QT 

2 

2 

8010008489272 

ENAMEL 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

65 

34 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

6 

6 

1 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

1 

WT4KEE 

PT 

60 

30 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

304 

152 

Total : 

447 

234 

8010008571938 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

24 

5 

8010008785761 

ENAMEL 

3 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

4 

4 

8010008961980 

EPOXY  COATING  KIT 

3 

WT4SQG 

Y00000 

KT 

68 

58 

8010008998825 

PRIMER  COATING 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

174 

99 

A3  91 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSH 
for  DEB  Camp  Humphrey*  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

801C0C9002938 

PAINT, TRAFFIC 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

98 

58 

1 

WT4KBR 

WA4252 

CN 

1 

1 

Total : 

99 

59 

8C 10009003648 

PAINT, TRAFFIC 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

61 

36 

8010C09GC3650 

PAINT, TRAFFIC 

2 

WT4J8Z 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

8010009018040 

ENAMEL 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

GL 

15 

15 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

20 

20 

Total : 

35 

35 

8010009018081 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KBR 

WA4067 

GL 

4 

4 

8010C09262135 

FILLER  DENT  METAL 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

6 

6 

3 

WT4WQF 

WT4KDK 

KT 

1 

1 

. 

T  Gt, 

al : 

7 

7 

8010009357060 

LACQUER 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

GL 

12 

6 

8010009357062 

LACQUER 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

8010009357065 

LACQUER 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

8 

8 

8010C09357072 

LACQUER 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

8010009368369 

LACQUER 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

7 

7 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

1 

1 

Total : 

8 

8 

80100094 18712 

LACQUER 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

364 

182 

8010009437127 

REMOVER, PAINT 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

DR 

3 

3 

8010009594661 

EPOXY  COATING  KIT 

1 

WT4SQG 

Y00000 

KT 

80 

40 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

KT 

10 

10 

1 

W81JWU 

WT4KEE 

KT 

4 

4 

Total : 

94 

54 

8010009901542 

PAINT, TRAFFIC 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

13 

13 

8010011157984 

ENAMEL 

3 

WT4KBR 

Y0080S 

GL 

20 

1C 

8010011221969 

ENAMEL 

2 

WT4TWZ 

WT4KEE 

QT 

2 

2 

2 

WT4KEE 

Y00000 

QT 

3 

3 

Total : 

5 

5 

8010011606745 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

WT4KBR 

Y0080S 

KT 

4 

4 

A392 


Tabla  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  H8H 
for  DEH  Camp  Humphraya  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010011625578 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

WT4KBR 

Y0080S 

KT 

12 

12 

8010011879820 

PRIMER  COATING 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

KT 

1 

6 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

KT 

2 

7 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

KT 

10 

10 

Total : 

12 

17 

8010012297540 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

QT 

10 

10 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

QT 

19 

19 

Total : 

29 

29 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

WT4GMK 

WT4KEE 

GL 

20 

20 

3 

WT4GMU 

WT4KDR 

GL 

11 

6 

Total : 

31 

26 

8010012297542 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

8010012297543 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

QT 

10 

10 

8010012330060 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

WT4GMU 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

8010012331568 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

WT4GMU 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

8030000087196 

SEALING  COMPOUND 

3 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

10 

10 

8030000572354 

CORROSION  RESISTANT 

1 

W805D9 

WT4KEE 

JR 

34 

34 

8030000812326 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

BX 

1 

1 

8030000812331 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

BX 

1 

1 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

BX 

3 

3 

1 

WT4GPA 

WT4KDK 

BX 

2 

2 

Total : 

6 

6 

8030000812333 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

BX 

2 

2 

8030000812335 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

BX 

10 

10 

8030000812336 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

BT 

1 

1 

8030000812338 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

BT 

8 

8 

2 

WT4G5L 

WT4GG5 

BT 

3 

3 

Total : 

11 

11 

8030000822508 

PRIMER, SEALING  COMP 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

BT 

201 

101 

8030001429272 

CORROSION  RESISTANT 

1 

WT4GLR 

WT4KD8 

PT 

10 

10 

A393 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  NSN 
for  DEH  Camp  Huaphraya  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

803CC0  1  4297  18 

EPOXY  PASTE,  CATALY 

4 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

5 

5 

8030001*389833 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4WQF 

WT4KDK 

BX 

2 

2 

8030001658577 

COATING  COMPOUND, ME 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

KT 

1 

1 

8030001741803 

ADHESIVE 

4 

WT4G3S 

WT4KEE 

QT 

8 

8 

80300C1806150 

SEALING  COMPOUND 

3 

W805D9 

WT4KEE 

BX 

5 

5 

8030001806222 

SEALING  COMPOUND 

3 

W805D9 

WT4KEE 

BT 

24 

24 

8030001817529 

SEALING  COMPOUND 

2 

W805D9 

WT4KEE 

BT 

1 

1 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

BT 

1 

1 

Total : 

2 

2 

8030002312345 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

GL 

1 

1 

8030002312353 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CN 

3 

3 

8030002430946 

CALKING  COMPOUND 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

48 

48 

803C0C2433285 

ANTISEIZE  COMPOUND 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

TU 

3 

3 

8030002472525 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

TU 

12 

12 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

TU 

72 

72 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

TU 

13 

13 

Total : 

85 

85 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

27 

27 

3 

WT4GMK 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

Total : 

28 

28 

8030002812726 

COATING  COMPOUND, ME 

3 

WT4SQG 

Y00000 

KT 

200 

200 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

KT 

160 

160 

Total : 

360 

360 

8030002851570 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

8030002905141 

COATING  COMPOUND, BI 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

232 

232 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

GL 

10 

5 

1 

WT4G7B 

WT4KEE 

GL 

20 

20 

Total : 

262 

257 

8030002911787 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

PT 

1 

1 

803C004  081137 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

100 

100 

A394 


Table  XIO-b  (Cont'd) 

rY90  Hacardoua  Material  Inventory  by  HSV 
for  DZH  Camp  Humphrey a  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030005261605 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4GLR 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

18 

18 

8030005985915 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81JW2 

WT4KEE 

PT 

10 

10 

3 

WT4G3Q 

WT4KEE 

PT 

2 

2 

Total : 

12 

12 

8030006169191 

SEALING 

COMPOUND 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

15 

15 

8030006708553 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

KT 

2 

2 

1 

WT4WQF 

WT4KEE 

KT 

2 

2 

Total : 

4 

4 

8030006802041 

SEALING 

COMPOUND 

4 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

10 

10 

8030006850915 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

33 

33 

2 

WT4KEE 

KT 

56 

28 

2 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

24 

6 

Total : 

113 

67 

8030007232746 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

10 

10 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

KT 

7 

7 

1 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

24 

18 

Total : 

41 

35 

8030007534597 

SEALING 

COMPOUND 

3 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

25 

25 

8030007.534599 

SEALING 

COMPOUND 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

35 

35 

8030007535003 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4G3S 

WT4KEE 

CA 

61 

61 

8030007535008 

SEALING 

COMPOUND 

2 

W805D9 

WT4KEE 

CA 

5 

5 

8030007794699 

COATING 

KIT, ALUMINU 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

KT 

1 

1 

8030008237953 

SEALING 

COMPOUND 

4 

WT4KBR 

Y1550J 

KT 

1 

1 

8030008428127 

SEALING 

COMPOUND 

1 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

15 

9 

8030008815238 

SEALING 

COMPOUND 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

KT 

100 

50 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

148 

148 

1 

WT4GLR 

WT4KD8 

EA 

30 

30 

1 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

3 

3 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

106 

106 

Total : 

287 

287 

A395 


TaJbla  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030009030931 

CORROSION 

PREVENTIV 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

PT 

162 

42 

2 

WT4G3Q 

W1-4KEE 

PT 

5 

5 

Total : 

167 

47 

8030009381947 

CORROSION 

PREVENTIV 

1 

WT4J8Z 

WT4KEE 

CN 

8 

8 

1 

W81E6K 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

1 

WT4GPA 

WT4KD8 

CN 

12 

12 

1 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CN 

12 

12 

Total : 

33 

33 

8030C09923156 

RESIN  COATING, THERM 

1 

W805D9 

WT4KEE 

GL 

5 

5 

1 

WT4GM9 

WT4KEE 

GL 

5 

5 

Total : 

10 

10 

8030010182838 

CORROSION 

RESISTANT 

1 

W805D9 

WT4KEE 

LB 

22 

22 

8030010411596 

CORROSION 

PREVENTIV 

3 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

15 

15 

8030010454780 

CORROSION 

PREVENTIV 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

QT 

100 

50 

8030010540740 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

BT 

10 

10 

8030010693046 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

BT 

3 

3 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

BT 

14 

14 

Total : 

17 

17 

8040000168662 

ADHESIVE 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

15 

15 

8040000582399 

ADHESIVE 

BN 

I 

WT4GG5 

WT4G5L 

QT 

1 

1 

8040000922816 

ADHESIVE 

4 

W805D9 

WT4KEE 

BX 

2 

2 

8040001092481 

ADHESIVE 

3 

WT4G7B 

WT4R3D 

TU 

20 

20 

8040001178510 

ADHESIVE 

1 

W805D9 

WT4KEE 

TU 

78 

78 

8040001182695 

ADHESIVE 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

KT 

6 

6 

1 

WT4J8Z 

WT4KEE 

KT 

10 

10 

1 

WT4G3Q 

WT4KEE 

KT 

4 

4 

Total : 

20 

20 

804  0001236954 

ADHESIVE 

3 

WT4GLR 

WT4KD8 

KT 

7 

7 

8040001429193 

ADHESIVE 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

12 

12 

8040001429913 

ADHESIVE 

1 

W81EW6 

WT4KDK 

KT 

10 

10 

1 

WT4GM9 

WT4KDK 

KT 

5 

5 

Total : 

15 

15 

A396 


Tabla  XIO-b  (Cont'd) 

7Y90  Hazardous  Material  Znvantozy  by  H8N 
for  DBH  Camp  Buiqphrays  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040001450019 

ADHESIVE 

3 

W81F6K 

WT4KEE 

KT 

21 

21 

8040001450020 

ADHESIVE 

2 

W805D9 

WT4KEE 

TU 

54 

54 

2 

W81JWW 

WT4KEE 

TU 

2 

2 

Total : 

56 

56 

8040001520017 

ADHESIVE 

3 

W805D9 

WT4KDK 

KT 

157 

157 

8040001520028 

ADHESIVE 

4 

WT4GLR 

WT4KD8 

KT 

1 

1 

8040001817188 

HARDENER, 

ADHESIVE 

3 

WT4GM9 

WT4KEE 

QT 

11 

11 

8040001817548 

ADHESIVE 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

KT 

2 

2 

8040001817761 

ADHESIVE 

1 

WT4SQG 

Y00000 

CN 

60 

60 

1 

WT4KD8 

YSCHOE 

CN 

80 

40 

1 

WT4KEE 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

45 

45 

1 

WT4KEE 

CN 

8 

8 

Total : 

198 

158 

8040001917454 

ADHESIVE 

KIT 

2 

WT4J8Z 

WT4KEE 

KT 

2 

2 

8040002213813 

ADHESIVE 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

TU 

1 

1 

CO 

in 

m 

CM 

CM 

o 

o 

o 

o 

CO 

ADHESIVE 

SEALANT 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

KT 

8 

8 

1 

W81JWW 

WT4KEE 

KT 

.  18 

18 

1 

WT4G3Q 

WT4KEE 

KT 

5 

5 

Total : 

31 

31 

8040002629028 

ADHESIVE 

4 

WT4WQF 

WT4KDK 

PT 

1 

1 

8040002643845 

ADHESIVE 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

8040002643848 

ADHESIVE 

1 

WT4GLV 

WT4KEE 

CN 

24 

24 

1 

WT4J8Z 

WT4KEE 

CN 

54 

54 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

24 

24 

Total : 

102 

102 

8040002643891 

ADHESIVE 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

57 

57 

8040002708137 

ADHESIVE 

1 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

10 

10 

8040002738705 

ADHESIVE 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

40 

40 

8040002738717 

ADHESIVE 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

3 

3 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

5 

5 

Total : 

8 

8 

A397 


Table  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  OSH  Camp  Humphreys  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040C04334065 

ADHESIVE 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

QT 

2 

1 

8040005  152245 

ADHESIVE 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8040005152250 

ADHESIVE 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

QT 

128 

88 

804  0005979723 

ADHESIVE 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

6 

6 

8040006560929 

ADHESIVE 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

30 

15 

8040006644318 

ADHESIVE 

1 

WT4GLR 

WT4KEE 

PT 

36 

36 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

PT 

2 

2 

1 

WT4GLR 

WT4KD8 

PT 

2 

2 

Total: 

40 

40 

8040007283088 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4G3S 

WT4KEE 

KT 

6 

6 

8040007386429 

CEMENT, EPOXY, ALUMIN 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

KT 

19 

19 

1 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

118 

118 

Total : 

137 

137 

8040007542483 

ADHESIVE 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

BT 

3 

3 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

BT 

191 

191 

Total : 

194 

194 

8040007542685 

ADHESIVE 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

GL 

1 

1 

8040008098252 

ADHESIVE 

2 

WT4G3S 

WT4KEE 

BT 

10 

10 

8040008226430 

ADHESIVE 

1 

W805D9 

WT4KDK 

QT 

12 

12 

1 

W81EW6 

WT4KDK 

QT 

6 

6 

1 

WT4GM9 

WT4KD8 

QT 

12 

12 

1 

WT4J87 

WT4KDK 

QT 

2 

2 

1 

WT4GM9 

WT4KDK 

QT 

68 

34 

1 

WT4GPA 

WT4KDK 

QT 

30 

15 

Total : 

130 

81 

8040008263535 

ADHESIVE 

1 

W805D9 

WT4KEE 

BT 

6 

6 

8040008326173 

ADHESIVE 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

TU 

12 

12 

80400C8339563 

ADHESIVE 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

53 

53 

8040008430802 

ADHESIVE 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

70 

35 

804C0084  37873 

ADHESIVE 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

GL 

1 

1 

8040008658991 

ADHESIVE 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

174 

58 

A398 


Table  XIO-b  (Cont'd) 

FY90  Basardoua  Material  Inventory  by  MSB 
for  DCS  Camp  Bunphxeya  Installatlona 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040008658991 

ADHESIVE  ' 

1 

WT4WQF 

WT4KEE 

KT 

20 

20 

1 

WT4WQF 

WT4KDK 

KT 

3 

3 

Total : 

197 

81 

8040008779872 

ADHESIVE 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

27 

27 

8040008807332 

ADHESIVE 

4 

W81JWW 

WT4KEE 

KT 

23 

23 

8040009023871 

ADHESIVE 

1 

W804M5 

WT4KEA 

KT 

10 

10 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

KT 

24 

24 

1 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

20 

20 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

1 

W804M5 

WT4KEA 

KT 

5 

5 

Total : 

60 

60 

SO^00091 68534 

ADHESIVE 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

KT 

3 

3 

8040009321945 

ADHESIVE 

1 

W805D9 

WT4KEE 

QT 

12 

12 

8040009432502 

PRIMER  CLEANING 

3 

W81F6K 

WT4KEE 

PT 

1 

1 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

35 

35 

8040009591854 

ADHESIVE 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

KT 

2 

2 

8040011022098 

ADHESIVE 

2 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

118 

118 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

3 

WT4G7B 

WT4R3D 

KT' 

10 

10 

3 

WT4J9D 

Y00000 

KT 

6 

6 

3 

WT4KDK 

YSARSS 

KT 

43 

43 

Total : 

59 

59 

9150000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4WQF 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

1 

WT4J8Z 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

Total : 

12 

12 

9150001178791 

LUBRICATING  OIL, ENG 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

670 

335 

9150001595012 

ASSEMBLY  FLUID 

4 

WT4GMU 

WT4KDR 

TU 

2 

2 

9150001866668 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

42 

42 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

CN 

5 

5 

Total : 

47 

47 

9150001866706 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

9150001900904 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

3 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CN 

20 

20 

3 

WT4G7B 

WT4KEE 

CN 

96 

96 

A399 


Tibi*  AlO-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  M8M 
t or  DEB  Camp  Humphreys  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9 1  5CC  0 1 900904 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

CN 

10 

1 0 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

100 

96 

Total : 

226 

222 

9  15  0C 01912772 

LUBOIL  MIL-L-2 104  OE 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

DR 

46 

46 

9150002234129 

LUB  OIL  ACFT  MIL-L-6 

3 

WT4G3S 

WT4KEE 

QT 

15 

14 

9150002316676 

LUB  OIL  JET  ENG  MS-1 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

DR 

2 

2 

9150002526173 

LUBRICATING  OIL, GEN 

FF 

4 

WT4GJ6 

WT4KEE 

CN 

1 

X 

1 

9150002618317 

FLUID  POWER  TRANSMIS 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

CN 

3 

3 

9150002633490 

LUB  OIL  GP  MS  OGP  MI 

4 

W805D9 

WT4KEE 

QT 

58 

58 

9 1 5C0C4  5800 7 5 

LUBRICATING  OIL  GP  1 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

50 

48 

9150004780055 

GREASE  AIRCRAFT  HELI 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CA 

26 

50 

915CC06169020 

GREASE  AIRCRAFT  HELI 

2 

WT4GM9 

WT4KEE 

CN 

100 

48 

9150006631770 

GREASE, GENERAL  PURP 

3 

WT4J8Z 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

9150006878339 

TRANSDUCER  FLUID  SON 

3 

WT4G3S 

WT4KEE 

LB 

15 

15 

9150007540063 

GREASE  RIFLE  1  LB  CN 

4 

SV805D9 

WT4KEE 

LB 

29 

29 

9150008237905 

LUB  OIL  REF  VV-L-825 

BN 

4 

WT4G3S 

WT4KEE 

GL 

15 

15 

9150008431636 

FLUID  AUTOMOBILE  TRA 

2 

WT4KEE 

GL 

30 

30 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

WT4G7B 

WT4KEE 

CA 

230 

230 

9150009618995 

GREASE, PLUG  VALVE 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

TU 

20 

10 

9150009857247 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

1 

WT4GM9 

WT4KEE 

CN 

120 

60 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

CN 

15 

16 

Total : 

135 

76 

9150010355391 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4GLR 

WT4KEE 

CN 

3 

3 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

22 

24 

iotal : 

25 

27 

9150010355393 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

25 

24 

9150010355394 

LUBRICATING  OIL, GEA 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

DR 

1 

1 

A400 


Tabla  AlO-b  (Cont'd) 

J*Y 90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Camp  Huaqphrays  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150010872234 

HYDRAULIC  FLUID, POW 

1 

WT4SQG 

WT4KEE 

QT 

40 

24 

1 

WT4G7B 

WT4KEE 

QT 

108 

120 

Total : 

148 

144 

9150011233152 

BRAKE  FLUID, AUTOMOT 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

7 

6 

9150011773988 

LUBRICATING  OIL, ENG 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

QT 

140 

144 

9150011977688 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

TU 

10 

10 

1 

WT4G7B 

WT4KEE 

TU 

40 

40 

Total : 

50 

50 

9150011977689 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

9150011977690 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

1 

WT4G7B 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

Total: 

20 

20 

9150011977691 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

DR 

3 

3 

1 

WT4G7B 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

Total : 

4 

4 

9150011977693 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

CA 

10 

10 

9160002531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

2 

WT4KE1 

WT4KEE 

CK 

1 

1 

9330006187216 

PLASTIC  SHT-PSA-CEL 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

RO 

99 

90 

9920001743194 

MATCH  SAFETY-PAPER  B 

4 

WT4KEE 

WT4KEE 

BX 

44 

44 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

281 

154 

Total : 

325 

198 

A401 


Tabla  AlO-c 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 


DODAAC  :  W804M5 


N3N 

Nomenclature 

Kaz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

25430  1033  1831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

3N 

3 

W804M5 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

1 

W804M5 

WT4KEA 

EA 

1 

i 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY, LIT 

4 

W8Q4M5 

WT4KEA 

EA 

15 

15 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

1 

0. 

W804M5 

WT4KEE 

BG 

3 

3 

6850005979765 

CLEANING  COMPOUND  SO 

1 

W804M5 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

9040C09023871 

ADHESIVE 

1 

W804M5 

WT4KEA 

KT 

10 

10 

1 

W804M5 

WT4KEA 

KT 

5 

5 

Total : 

15 

15 

30DAAC  :  W804MP 

78TH  QUARTERMASTER  CO 

CAMP  HUMPHREYS 

P YONGTAEK  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6685010701821 

THERMOMETER, LOW  DIS 

3 

W804MP 

WT4KEE 

EA 

6 

6 

6810000974161 

ISOOCTANE, REFERENCE 

HG 

2 

W804MP 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

6810002348378 

SODIUM  SULFIDE  NONAH 

EE 

2 

W804MP 

WT4KEE 

BT 

2 

2 

6810002372955 

HYDROCHLORIC  ACID  AC 

FC 

2 

W804MP 

WT4KEE 

BT 

16 

16 

6810002424770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

3 

W804MP 

WT4KEE 

BX 

1 

3 

6810002434433 

POTASSIUM  IODIDE  ACS 

3 

W804MP 

WT4KEE 

BT 

28 

28 

A402 


Tab la  AlO-o  Cont'd) 

rYftO  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DKH  Camp  Humphrey •  Installations 


DODAAC  :  W805D9 

AVSCOM  PROJECT  OLR  ATTN  DRSAV  MPDMM 

P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002554571 

FLUX,  SOLDERING (  PAS 

2 

W805D9 

WT4KEE 

CN 

34 

34 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

3 

W805D9 

WT4KDK 

KT 

2 

2 

6810002812762 

METHYL  ETHYL  KEYTONE 

FX 

4 

W805D9 

WT4KEE 

CN 

11 

11 

6850001817597 

CLEANING  COMPOUND, E 

1 

W805D9 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

6850007822740 

INSPECTION  PENETRANT 

EH 

1 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

5 

5 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

1 

W805D9 

WT4KEE 

CN 

6 

6 

7510002246732 

INK  MARK  STENCL-WHIT 

EF 

1 

W805D9 

WT4KEE 

PT 

2 

2 

7  52t)00558  1487 

MARKER-TUBE  TYP-NREP 

1 

W805D9 

WT4KEE 

DZ 

5 

5 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

1 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

10 

5 

8010001429279 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

2 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

15 

15 

8030000087196 

SEALING  COMPOUND 

3 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

10 

10 

8030000572354 

CORROSION  RESISTANT 

1 

W805D9 

WT4KEE 

JR 

34 

34 

803C001429718 

EPOXY  PASTE,  CATALY 

4 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

5 

5 

8030001806150 

SEALING  COMPOUND 

3 

W805D9 

WT4KEE 

BX 

5 

5 

8030001806222 

SEALING  COMPOUND 

3 

W805D9 

WT4KEE 

BT 

24 

24 

8030001817529 

SEALING  COMPOUND 

2 

W805D9 

WT4KEE 

BT 

1 

1 

8030006802041 

SEALING  COMPOUND 

4 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

10 

10 

8030006850915 

SEALING  COMPOUND 

4 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

24 

6 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

4 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

24 

18 

8030007534597 

SEALING  COMPOUND 

3 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

25 

25 

8030007535008 

SEALING  COMPOUND 

2 

W805D9 

WT4KEE 

CA 

5 

5 

8030008428127 

SEALING  COMPOUND 

1 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

15 

9 

A403 


Table  AlO-e  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  OSH  Camp  Humphreys  Installations 


DODAAC  :  W8C5D9 

AVSCOM  PROJECT  OLR  ATTN  DRSAV  MPDMM 

? YONGTAEK  KOREA 


v  r:  v 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

ROST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8  0  3  0 0  C  992  3 1  5  6 

RE31N  COATING, THERM 

1 

.  W805D9 

WT4KEE 

GL 

5 

5 

8  C  3  0  :  C  182838 

CORROSION  RESISTANT 

1 

W805D9 

WT4KEE 

LB 

22 

22 

814  0000  322806 

ADHESIVE 

4 

W80SD9 

WT4KEE 

BX 

2 

2 

8  0  4  0  0  C  1  1 '!  8  5  1 0 

ADHESIVE 

1 

1 

W805D9 

WT4KEE 

TU 

78 

78 

8040001450020 

ADHESIVE 

2 

W805D9 

WT4KEE 

TU 

54 

54 

804  0001  820017 

ADHESIVE 

3 

W805D9 

WT4KDK 

KT 

157 

157 

3  0  4  0  0  C  2  7  0  8  1  3  7 

ADHESIVE 

1 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

10 

10 

8040007386429 

CEMENT, EPOXY, ALUMIN 

2 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

118 

118 

8040008226430 

ADHESIVE 

1 

W805D9 

WT4KDK 

QT 

12 

12 

8040008263535 

ADHESIVE 

1 

W805D9 

WT4KEE 

BT 

6 

6 

904  C0C902  3871 

ADHESIVE 

3 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

20 

20 

8040009321945 

ADHESIVE 

1 

W805D9 

WT4KEE 

QT 

12 

12 

804301 1022098 

ADHESIVE 

2 

W805D9 

WT4KEE 

KT 

118 

118 

9150002633490 

LUB  OIL  GP  MS  OGP  MI 

4 

W805D9 

WT4KEE 

QT 

58 

58 

9I5C0C7540063 

GREASE  RIFLE  1  LB  CN 

4 

W805D9 

WT4KEE 

LB 

29 

29 

DODAAC  :  W808UD 

HHC  802D  ENGR  BN 

PYONGTAEK 

KOREA 

N5N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135004613590 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

W808UD 

WT4KDK 

EA 

10 

10 

A404 


Table  AlO-o  Cont'd) 

FYSO  Baurdou*  Material  Inventory  by  Requesting  DOOAAC 
t or  OSH  Camp  Humphreys  Installations 

DODAAC  :  W80Y6M 

229TH  SIG  CO  TACSAT  USAISC  PYONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

3 

W80Y6M 

WT4KDK 

CN 

7 

7 

6135004613590 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

W80Y6M 

WT4KDK 

EA 

2 

2 

6810'.  02646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

3 

W80Y6M 

WT4KDK 

LB 

1 

48 

6850009652332 

CARBON  REMOV  5  GL  CN 

3 

W80Y6M 

WT4KDK 

CN 

4 

4 

DODAAC  :  W81BYY 

M915  CONTR  MGT  OFC 

OSAN  KOREA 

DESCOM  SPT  AC TV  FAR  EAST 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005152208 

PRIMER  COATING 

1 

W81BYY 

WT4KEE 

GL 

420 

210 

8010005272045 

ENAMEL 

1 

W81BYY 

WT4KEE 

GL 

720 

360 

8010005587026 

THINNER, PAINT  PRODU 

1 

W81BYY 

WT4KEE 

CN 

33 

33 

DODAAC  :  W81EW6 

3RD  MI  BN  AVN  TECH  SUP  CL  IX 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

4 

W81EW6 

WT4KDK 

LB 

1 

1 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

1 

W81EW6 

WT4KD8 

EA 

3 

3 

5930006551515 

SWITCH 

AY 

2 

W81EW6 

WT4KDK 

EA 

24 

24 

5970010380591 

INSULATING  COMPOUND 

BN 

2 

W81EW6 

WT4KDK 

CN 

5 

5 

5970010380593 

INSULATING  COMPOUND 

BN 

2 

W81EW6 

WT4KDK 

CN 

4 

A 

6135000738939 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

W81EW6 

WT4KDK 

EA 

92 

92 

6850012526407 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

1 

W81EW6 

WT4KD8 

CN 

10 

10 

A405 


Table  AlO-c  Cont'd) 

PY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphrey*  Inatallations 

DODAAC  :  W81EW6 


3RD 

MI  BN  AVN  TECH  SUP  CL 

IX 

P YONGTAEK 

KOREA 

N'SM 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040001429913 

ADHESIVE 

1 

W81EW6 

WT4KDK 

KT 

10 

10 

8040008226430 

ADHESIVE 

1 

W81EW6 

WT4KDK 

QT 

6 

6 

DODAAC  :  W81F6K 

CO  B  3D  BN  50 1ST  AVN  REGT 

PBO 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

CN 

3 

3 

3439002554571 

FLUX,  SOLDERING (  PAS 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

6135008380706 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

W81F6K 

WT4KDK 

EA 

12 

12 

6635007037406 

FLUORESCENT  PENETRA 

3 

W81F6K 

WT4KEE 

EA 

2 

2 

6810002646535 

BORIC  ACID  ACS  CRYST 

1 

W81F6K 

W81F6L 

BT 

10 

10 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

LB 

10 

48 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

TU 

96 

48 

8010001412951 

LACQUER 

EH 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

CN 

5 

5 

8010001818080 

THINNER, PAINT  PRODU 

3 

W81F6K 

WT4KEE 

GL 

5 

5 

8010001818287 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

KT 

5 

5 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

3 

W81F6K 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

8010005152208 

PRIMER  COATING 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

GL 

12 

2 

8010005825382 

LACQUER 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

A40  6 


Tabla  AlO-c  Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquastin?  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 

DODAAC  :  W81F6K 

CO  3  3D  BN  50 1ST  AVN  REGT  PBC  PYONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

801000584  31 50 

LACQUER 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

8010005985462 

ENAMEL 

3 

W81F6K 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

8010006641914 

LACQUER 

EH 

2 

W81F6K 

WT4 KD8 

PT 

12 

12 

8010007219744 

LACQUER 

BN 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

8010007219747 

LACQUER 

BN 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

8010008489272 

ENAMEL 

2 

W81F6K 

WT4KD8 

PT 

12 

12 

8010009594661 

EPOXY  COATING  KIT 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

KT 

10 

10 

8030000812333 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

BX 

2 

2 

8030000812335 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

BX 

10 

10 

8030000812336 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

BT 

1 

1 

8030000822508 

PRIMER, SEALING  COMP 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

BT 

201 

101 

8030001817529 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

BT 

1 

1 

8030002905141 

COATING  COMPOUND, BI 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

GL 

10 

5 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

8030010540740 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

BT 

10 

10 

8040001450019 

ADHESIVE 

3 

W81F6K 

WT4KEE 

KT 

21 

21 

8040001817548 

ADHESIVE 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

KT 

2 

2 

8040009023871 

ADHESIVE 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

KT 

24 

24 

8040009432502 

PRIMER  CLEANING 

3 

W81F6K 

WT4KEE 

PT 

1 

1 

8040009591854 

ADHESIVE 

2 

W81F6K 

WT4KEE 

KT 

2 

2 

9150009618995 

GREASE, PLUG  VALVE 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

TU 

20 

10 

9150011977688 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

TU 

10 

10 

A407 


Tabla  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Hvimphraya  Znatallations 

DODAAC  :  W81F6K 

CO  B  3D  BN  50 1ST  AVN  REGT  PBO  PYONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9 1  SCO  1 1 977689 

GREASE, AUTOMOTIVE 

A 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

9150011977690 

GREASE, AUTOMOTIVE 

A 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

9150011977691 

GREASE, AUTOMOTIVE 

A 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

DR 

3 

3 

9150011977693 

GREASE, AUTOMOTIVE 

A 

1 

W81F6K 

WT4KEE 

CA 

10 

10 

DODAAC  :  W81JW2 

50 1  ST  SIG  CO  USAISC 
PYONGTAEK  KOREA 

EXP  DURABLE 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002554571 

FLUX,  SOLDERING ( 

PAS 

2 

W81JW2 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ 

WS 

1 

W81JW2 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

8030005985915 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81JW2 

WT4KEE 

PT 

10 

10 

DODAAC  :  W81JWU 

229TH  SIG  CO  USAISC 
PYONGTAEK  KOREA 

EXF 

’  DURABLE 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

4 

W81JWU 

WT4KEE 

TU 

5 

5 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ 

WS 

1 

W81JWU 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

8010002921127 

PRIMER  COATING 

BN 

4 

W81JWU 

WT4KEE 

GL 

12 

6 

8010009594661 

EPOXY  COATING  KIT 

4 

W81JWU 

WT4KEE 

KT 

4 

4 

A408 


Table  AlO-c  Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  Camp  Humphreys  Installations 


DODAAC  :  W81JWW 

257TH  SIG  CO  USAISC  EXP  DURABLE 

P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040001450020 

ADHESIVE 

4 

W81JWW 

WT4KEE 

TU 

2 

2 

8040002254548 

ADHESIVE  SEALANT 

4 

W81JWW 

WT4KEE 

KT 

18 

18 

8040008807332 

ADHESIVE 

4 

W81JWW 

WT4KEE 

KT 

23 

23 

DODAAC  :  W81JX0 

3D  MI  BN  TECH  SUP  CL 

IX 

C  E 

P YONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5970010380591 

INSULATING  COMPOUND 

BN 

1 

W81JX0 

WT4KD8 

CN 

2 

2 

6135010342239 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81JX0 

WT4KD8 

EA 

2 

2 

DODAAC  :  W81JX1 

3D  MI  BN  TECH  SUP  CL 

IX 

AVIATI 

P YONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR 

MO 

BN 

1 

W81JX1 

WT4KDK 

EA 

11 

11 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

3 

W81JX1 

WT4KDK 

CN 

2 

2 

4210011281673 

EXTINGUISHER,  FIRE 

,v 

FH 

1 

W81JX1 

WT4KDK 

EA 

14 

14 

5930006551515 

SWITCH 

AY 

2 

W81JX1 

WT4KDK 

EA 

1 

1 

A409 


Table  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Bunf>hreya  Installations 


DODAAC  :  W81KRT 

20TH  QM  CO  MAINT  ACTV  CL  IX  PL  POHANG  KOREA 


NSN  Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

ROST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002946191  SOLDER  LEAD  ALLOY 

W 

4 

W81KRT 

WT4KEA 

LB 

2 

2 

DODAAC  :  W81KXU 

A  CO  5320  MI  BN  PBO 

SEOUL  KOREA 

NSN  Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVPD 

Total 

5820002237433  RADIO  SET:  AN/VRC 

-46 

1 

W81KXU 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

DODAAC  :  W81LD3 

60TH  TRANS  CO  MAINT  ACTV 
P YONGTAEK  KOREA 

CL  IX 

PLL  ULLS 

NSN  Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2640004050222  FLUID  VULCANIZING 

BN 

3 

W81LDB 

WT4KDK 

QT 

6 

6 

3439001654186  ELECTRODE, WELDING 

1 

W81LDB 

WT4KDK 

CN 

3 

3 

3439004791099  ELECTRODE, WELDING 

1 

W81LDB 

WT4KDK 

CN 

3 

3 

DODAAC  :  WT4G36 

AUG  257TH  SIG  CO  USAISC 

P YONGTAEK 

KOREA 

NSN  Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665008326159  RADIOACTIVE  TEST 

SAM 

AY 

2 

WT4G36 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

A410 


Table  XlO-o  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DCH  Camp  Humphrey a  Znatallations 

DODAAC  :  WT4G3Q 

USASA  FIELD  STATION  KOREA  P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

2 

WT4G3Q 

WT4KDK 

LB 

10 

10 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

2 

WT4G3Q 

WT4KDK 

LB 

10 

10 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

2 

WT4G3Q 

WT4KDX 

EA 

10 

10 

6135000738939 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4G3Q 

WT4KDK 

EA 

1 

1 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY, LIT 

3 

WT4G3Q 

WT4KDK 

EA 

24 

24 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

SE 

9 

9 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

LB 

50 

48 

6850000035295 

CLEANING  AND  LUBRIC 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CN 

18 

18 

6850001395297 

RAIN  REPELLENT, WIND 

FS 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

BT 

6 

6 

6850003929751 

CLEANING  COMP  OPTICA 

BN 

2 

WT4G3Q 

WT4KEE 

BT 

1 

1 

6850004059385 

FREEZING  COMPOUND 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CN 

12 

12 

6850006802233 

DESICCANT  ACTIVATEDT 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CN 

4 

4 

6850009351082 

CLEANING  COMPOUND  SO 

2 

WT4G3Q 

WT4KEE 

BT 

4 

12 

8010005272884 

LACQUER 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

GL 

20 

10 

8010005517932 

LACQUER 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

GL 

10 

5 

8010009357060 

LACQUER 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

GL 

12 

6 

8030002312353 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CN 

3 

3 

8030005985915 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

PT 

2 

2 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4G3Q 

WT4KEE 

PT 

5 

5 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CN 

12 

12 

8040001182695 

ADHESIVE 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

KT 

4 

4 

8C 1 00022 1 38 13 

ADHESIVE 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

TU 

1 

1 

A411 


Table  AlO-e  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 


DODAAC  :  WT4G3Q 

USASA  FIELD  STATION  KOREA  PYONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8C400C2254548 

ADHESIVE  SEALANT 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

KT 

5 

5 

9150001900904 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

3 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CN 

20 

20 

9150004780C55 

GREASE  AIRCRAFT  HELI 

4 

WT4G3Q 

WT4KEE 

CA 

26 

50 

DODAAC  :  WT4G3S 

3D  MI  BN  AE  PBO 

PYONGTAEK  KOREA 

50 1ST  MI  GP 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4220005436693 

CARTRIDGE, CARBON  DI 

EG 

3 

WT4G3S 

WT4KEE 

EA 

10 

12 

5820002237433 

RADIO  SET:  AN/VRC-46 

3 

WT4G3S 

WT4KEE 

EA 

8 

8 

6230001376394 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

2 

WT4G3S 

WT4KEE 

SE 

1 

1 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

2 

WT4G3S 

WT4KEE 

SE 

1 

1 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

SE 

1 

1 

6810008556160 

ISOPROPLY  ALCOHOL  AC 

FS 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

CN 

312 

156 

6810009954804 

DIETHYLENETRIAMINE  1 

AX 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

PT 

4 

4 

6850001449816 

CLEANING  COMP  ACFT  S 

2 

WT4G3S 

WT4KEE 

CN 

20 

20 

6850010393842 

DEICING-DEFROSTING 

4 

WT4G3S 

WT4KEE 

CN 

216 

108 

8030000812331 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

BX 

3 

3 

8030001741803 

ADHESIVE 

4 

WT4G3S 

WT4KEE 

QT 

8 

8 

8030002433285 

ANTISEIZE  COMPOUND 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

TU 

3 

3 

8030007535003 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4G3S 

WT4KEE 

CA 

61 

61 

8040001182695 

ADHESIVE 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

KT 

6 

6 

8040002254548 

ADHESIVE  SEALANT 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

KT 

8 

8 

A412 


Table  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  OSH  Camp  Humphreys  Installations 


DODAAC  :  WT4G3S 

3D  MI  BN  AE  PBO  501ST  MI  GP 

PYONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040006644318 

ADHESIVE 

2 

WT4G3S 

WT4KEE 

PT 

2 

2 

804  000728  3088 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4G3S 

WT4KEE 

KT 

6 

6 

8040007386429 

CEMENT, EPOXY, ALUMIN 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

KT 

19 

19 

8040007542685 

ADHESIVE 

1 

WT4G3S 

WT4KEE 

GL 

1 

1 

8040008098252 

ADHESIVE 

2 

WT4G3S 

WT4KEE 

BT 

10 

10 

9150002234129 

LUB  OIL  ACFT  MIL-L-6 

3 

WT4G3S 

WT4KEE 

QT 

15 

14 

9150006878339 

TRANSDUCER  FLUID  SON 

3 

WT4G3S 

WT4KEE 

LB 

15 

15 

915^008237905 

LUB  OIL  REF  VV-L-825 

BN 

4 

WT4G3S 

WT4KEE 

GL 

15 

15 

9150009857247 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

3 

WT4G3S 

WT4KEE 

CN 

15 

16 

DODAAC  :  WT4G5L 

78TH  ORD  DET 

KUNSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

2 

WT4G5L 

WT4GG5 

EA 

4 

4 

6810009838551 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

3 

WT4G5L 

WT4GG5 

QT 

6 

6 

6850001741806 

ANTIFREEZE  PERMANENT 

3 

WT4G5L 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

7510004199564 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

3 

WT4G5L 

WT4GG5 

PT 

5 

5 

7510004697910 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

4 

WT4G5L 

WT4GG5 

PT 

10 

10 

8030000812338 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4G5L 

WT4GG5 

BT 

3 

3 

A413 


Table  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  OSH  Camp  Humphreys  Installations 

DODAAC  :  WT4G7B 


HHC 

2 3D  SPT  GP  INSTL  PBO 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

614C010321326 

3ATTERY, STORAGE 

GA 

4 

WT4G7B 

WT4R3D 

EA 

3 

3 

6850000014194 

WATER  INDICATING  PA 

4 

WT4G7B 

WT4KEE 

PG 

6 

1 

6850001817597 

CLEANING  COMPOUND, E 

1 

WT4G7B 

WT4KEE 

DR 

4 

2 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

4 

WT4G7B 

WT4KEE 

JR 

6 

6 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4G7B 

WT4KEE 

GL 

10 

5 

8030002905141 

COATING  COMPOUND, BI 

3 

WT4G7B 

WT4KEE 

GL 

20 

20 

8040001092481 

ADHESIVE 

3 

WT4G7B 

WT4R3D 

TU 

20 

20 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

3 

WT4G7B 

WT4R3D 

KT 

10 

10 

9150001900904 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

3 

WT4G7B 

WT4KEE 

CN 

96 

96 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

WT4G7B 

WT4KEE 

CA 

230 

230 

9150010872234 

HYDRAULIC  FLUID, POW 

3 

WT4G7B 

WT4KEE 

QT 

108 

120 

9150011977688 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

WT4G7B 

WT4KEE 

TU 

40 

40 

9150011977690 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

WT4G7B 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

9150011977691 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

WT4G7B 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

DODAAC  :  WT4GDE 

PBO  802D  ENGR  BN 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002622652 

ELECTRODE,  WELDING! 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

LB 

2 

2 

3439002622671 

ELECTRODE,  WELDING' 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

CO 

395 

79 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

EA 

2 

2 

4  2300092694  88 

DECONTAMINATING  APPA 

FF 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

A414 


Table  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Haxardoua  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DZH  Camp  Humphreys  Installations 

DODAAC  :  WT4GDE 


PBO 

802D  ENGR  BN 

P YONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840011837244 

INSECTICIDE, FLY  BAI 

2 

WT4GDE 

WT4KEE 

CN 

6 

6 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

BX 

2 

2 

6850007535061 

INHIBITOR, ICING, FUE 

BN 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

6850009652332 

CARBON  REMOV  5  GL  CN 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

7930009856904 

DETERGENT, LAUNDRY 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

BX 

7 

7 

8010001118069 

ENAMEL 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

CN 

24 

24 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

16 

16 

8010002257961 

ENAMEL 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

12 

12 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

20 

10 

8010002972005 

ENAMEL 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

CN 

6 

6 

8010009018040 

ENAMEL 

4 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

20 

20 

8010009357062 

LACQUER 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

8010009357065 

LACQUER 

1 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

8 

8 

8010009357072 

LACQUER 

3 

WT4GDE 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

DODAAC  :  WT4GG5 

TECH  SUP 

KUNSAN  KOREA 

78TH  ORD  DET 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

EA 

4 

4 

6810001844796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

CN 

12 

4 

6810002010906 

ALCOHOL, DENATURED 

BN 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

6 

6 

6810002646715 

MOLYBDENUM  DISULFIDE 

1 

WT4GG5 

Y00000 

LB 

1 

1 

A415 


Tabla  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 


DODAAC  :  WT4GG5 

TECH  SUP  78TH  ORD  DET 

KUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Kaz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6810002646715 

MOLYBDENUM  DISULFIDE 

1 

WT4GGS 

WT4GG5 

LB 

3 

3 

Total : 

4 

4 

6-310002812002 

TOLUENE  TECH  LIQ  FOR 

BN 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

GL 

4 

4 

6850002646574 

DESICCANT  ACTIV  500- 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

DR 

4 

4 

6050004495873 

DESICCANT, ACTIVATED 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

DR 

1 

1 

6850009750712 

SILICONE  COMPOUND 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

TU 

9 

9 

7510001837697 

INK, MARKING  STENCIL 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

5 

5 

7510001837698 

INK, MARKING  STENCIL 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

2 

2 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

7 

7 

Total : 

9 

9 

7510004199564 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

20 

20 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

1 

1 

Total : 

21 

21 

7510004697910 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

3 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

6 

6 

3 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

10 

10 

Total: 

16 

16 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

KT 

1 

1 

8010001605791 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

1 

1 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

5 

5 

Total : 

6 

6 

8010001817371 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

6 

6 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

CN 

2 

2 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

CN 

2 

2 

Total : 

4 

4 

8010002921127 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

WT4GG5 

WT4GG5 

GL 

1 

1 

3 

WT4GG5 

WT4G5L 

GL 

1 

1 

Total : 

2 

2 

8010005825382 

LACQUER 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

4 

4 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

12 

12 

Total : 

16 

16 

A416 


Table  XIO-o  Cont'd) 

S*Y90  Hasardoua  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  ^*"T  Humphreys  Installations 


DODAAC  :  WT4GG5 

TECH  SUP 


7 8TH  ORD  DET 


KUNSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

0010007219750 

LACQUER 

9N 

3 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

5 

5 

8010007219752 

LACQUER 

BN 

2 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

WT4G5L 

WT4GG5 

PT 

PT 

1 

5 

1 

5 

Total : 

6 

6 

8010008486424 

ENAMEL 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

QT 

2 

2 

8010008489272 

ENAMEL 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

65 

34 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

6 

6 

Total : 

71 

40 

8010008785761 

ENAMEL 

3 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

4 

4 

8010009368369 

LACQUER 

1 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

WT4G5L 

WT4GG5 

PT 

PT 

7 

1 

7 

1 

Total : 

8 

8 

8010011879820 

PRIMER  COATING 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

KT 

1 

6 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

1 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

WT4G5L 

WT4GG5 

KT 

KT 

2 

10 

7 

10 

Total : 

12 

17 

8010012297540 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

QT 

10 

10 

8010012297543 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

WT4GG5 

WT4GG5 

QT 

10 

10 

8030000812326 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

BX 

1 

1 

’  8030000812331 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

BX 

1 

1 

8030000812338 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

BT 

8 

8 

8030001658577 

COATING  COMPOUND, ME 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

KT 

1 

1 

8030002312345 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4GG5 

WT4G5L 

GL 

1 

1 

8030006708553 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

KT 

2 

2 

8030007794699 

COATING  KIT, ALUMINU 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

KT 

1 

1 

8030010693046 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

BT 

3 

3 

A417 


Tabls  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  Csap  Humphreys  Instelletions 


DODAAC  :  WT4GG5 

TECH  SUP  78TH  ORD  DET 

K UN SAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

B  C  3  C  0  10  6930  4  6 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

BT 

14 

14 

Total : 

17 

17 

8Q400C0582399 

ADHESIVE 

aN 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

QT 

1 

1 

83400C2  7387  17 

ADHESIVE 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

PT 

3 

3 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

PT 

5 

5 

Total : 

8 

8 

8043008437873 

ADHES I VE 

1 

WT4GG5 

WT4G5L 

GL 

1 

1 

9150002618317 

FLUID  POWER  TRANSMIS 

1 

WT4GG5 

WT4GG5 

CN 

3 

3 

DODAAC  :  WT4GJ6 

1 94 TH  MAINT  BN  HHD 

P YONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

2  32  C00C  77 1 6 1 6 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

3 

WT4GJ6 

WT4KEE 

EA 

4 

2 

5820002237548 

RADIO  SET:  AN/GRC-1 0 

3 

WT4GJ6 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

6665011139530 

RAOIAC  SET:  AN/PDR-5 

1 

WT4GJ6 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

68400C1428965 

INSECT  REPELLENT  PER 

4 

WT4GJ6 

YZGR 

BX 

2 

1 

8010006647048 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

4 

WT4GJ6 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

91500C2D26173 

LUBRICATING  OIL, GEN 

FF 

4 

WT4GJ6 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

A418 


Tabla  AlO-o  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Xnvantory  by  Haquaating  OODAAC 
for  DEH  Camp  Humphrays  Installations 

DODAAC  :  WT4GKX 

AUG194TH  MAINT  BN  HHD  P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011139530 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-5 

1 

WT4GKX 

WT4KEE 

EA 

24 

12 

DODAAC  :  WT4GLR 

PRCO  A  3D  BN  50 1ST  AVN  REGT  PB 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

1 

WT4GLR 

WT4KDK 

EA 

1 

6 

2920008803428 

MAGNETO, IGNITION 

1 

WT4GLR 

WT4KDK 

EA 

1 

1 

2925009395285 

EXCITER  ASSEMBLY, IGN 

AY 

4 

WT4GLR 

WT4KD8 

EA 

1 

1 

3439002042555 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

LB 

5 

5 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

CN 

18 

18 

3439002622648 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

LB 

5 

5 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

4 

WT4GLR 

WT4KD8 

KT 

4 

4 

5350000501094 

GRAIN, ABRASIVE 

3 

WT4GLR 

WT4KD8 

BG 

2 

2 

6810001844800 

TRICHLOROETHYLENE  TE 

CH 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

6830009857281 

ARGON, TECHNICAL 

EG 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

CY 

19 

1 

6850002646562 

DESICCANT  ACTIVATED 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

CN 

4 

4 

6850005979765 

CLEANING  COMPOUND  SO 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

GL 

12 

12 

6850006197804 

DESICCANT, ACTIVATED 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

6850008036420 

CARBON  REMOV  COMP  DI 

AX 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

6850010457931 

CLEANING  COMPOUND, A 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

7510002246732 

INK  MARK  STENCL-WHIT 

EF 

1 

WT4GLR 

WT4KEE 

PT 

4 

4 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

CN 

31 

25 

A419 


Tabla  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Hatarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphraya  Installations 


DODAAC  :  WT4GLR 

PRCO  A  3D  BN  50 1  ST  AVN  REGT  PB  PYONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

QT 

8 

8 

80 1 CCC52702  16 

ENAMEL 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

GL 

20 

10 

8010005985933 

LACQUER 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

GL 

4 

2 

8010009437127 

REMOVER, PAINT 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

DR 

3 

3 

8030001429272 

CORROSION  RESISTANT 

1 

WT4GLR 

WT4KD8 

PT 

10 

10 

8030005261605 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4GLR 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

2 

WT4GLR 

WT4KD8 

EA 

30 

30 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

PT 

162 

42 

8040001236954 

ADHESIVE 

3 

WT4GLR 

WT4KD8 

KT 

7 

7 

8040001520028 

ADHESIVE 

4 

WT4GLR 

WT4KD8 

KT 

1 

1 

8040006644318 

ADHESIVE 

1 

WT4GLR 

WT4KEE 

PT 

36 

36 

1 

WT4GLR 

WT4KD8 

PT 

2 

2 

Total : 

38 

38 

8040009168534 

ADHESIVE 

4 

WT4GLR 

WT4KEE 

KT 

3 

3 

9150002316676 

LUB  OIL  JET  ENG  MS-1 

2 

WT4GLR 

WT4KEE 

DR 

2 

2 

9150010355391 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4GLR 

WT4KEE 

CN 

3 

3 

DODAAC  :  WT4GLV 

348TH  SUP  AND  SVC  CO 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

2320000508984 

TRUCK  TRACTOR:  5  TON 

3 

WT4GLV 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

2320000559260 

TRUCK  TRACTOR:  5  TON 

1 

WT4GLV 

WT4KEE 

EA 

8 

8 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

1 

WT4GLV 

WT4KDK 

EA 

20 

18 

A420 


Tabla  AlO-o  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Uatsrial  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 

DODAAC  :  WT4GLV 

348TH  SUP  AND  SVC  CO  PYONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210002030341 

EXTINGUISHER  FIRE  CA 

FH 

2 

WT4GLV 

WT4KEE 

EA 

10 

10 

4730000459769 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

4 

WT4GLV 

WT4KDK 

EA 

1 

1 

681 C002424  770 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

2 

WT4GLV 

WT4KEE 

BX 

1 

4 

6810008238008 

SULFURIC  ACID  ELECTR 

AX 

2 

WT4GLV 

WT4KEE 

GL 

8 

8 

7930009291220 

DETERGENT, LAUNDRY 

1 

WT4GLV 

WT4KEE 

DR 

30 

30 

8040002643848 

ADHESIVE 

1 

WT4GLV 

WT4KEE 

CN 

24 

24 

DODAAC  :  WT4GM9 

A  CO  2D  BN  50 1ST  AVN 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210010890875 

EXTINGUISHER, FIRE, V 

FH 

1 

WT4GM9 

WT4KEE 

EA 

10 

10 

6135000738939 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4GM9 

WT4KDK 

EA 

25 

25 

6135008351023 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4GM9 

WT4KDK 

EA 

25 

25 

6810002756010 

METHANOL  TECHNICAL  5 

1 

WT4GM9 

WT4KEE 

CN 

25 

25 

6840001428965 

INSECT  REPELLENT  PER 

4 

WT4GM9 

WT4KEE 

BX 

5 

1 

6850005581248 

ANTIICING  FLUID  MIL- 

4 

WT4GM9 

WT4KEE 

DR 

6 

6 

6850007535061 

INHIBITOR, ICING, FUE 

BN 

1 

WT4GM9 

WT4KEE 

CN 

120 

60 

6850010393841 

DEICING-DEFROSTING 

4 

WT4GM9 

WT4KEE 

DR 

50 

50 

8010000810809 

ENAMEL 

4 

WT4GM9 

WT4KEE 

QT 

1 

1 

8010001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

WT4GM9 

WT4KEE 

GL 

24 

24 

8030009923156 

RESIN  COATING, THERM 

3 

WT4GM9 

WT4KEE 

GL 

5 

5 

8040001429913 

ADHESIVE 

4 

WT4GM9 

WT4KDK 

KT 

5 

5 

A421 


Tabla  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DOOAAC 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 

DODAAC  :  WT4GM9 

A  CO  2D  BN  50 1ST  AVN  P YONGTAEK  KOREA 


ns:: 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040001317188 

HARDENER, ADHESIVE 

3 

WT4GM9 

WT4KEE 

QT 

11 

11 

9040008226430 

ADHESIVE 

1 

WT4GM9 

WT4KD8 

QT 

12 

12 

1 

WT4GM9 

WT4KDK 

QT 

'  68 

34 

Total : 

80 

46 

9150006169020 

GREASE  AIRCRAFT  HELI 

2 

WT4GM9 

WT4KEE 

CN 

100 

48 

9150009857247 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

1 

WT4GM9 

WT4KEE 

CN 

120 

60 

DODAAC  :  WT4GMK 

520TH  MAINT  CO 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

2320000508984 

TRUCK  TRACTOR:  5  TON 

2 

WT4GMK 

WT4KEE 

EA 

33 

19 

2320000771617 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

EA 

4 

2 

2320009260873 

TRUCK  CARGO:  DROP  SI 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

EA 

28 

14 

6605001515337 

COMPASS  MAGNETIC  UNM 

AY 

2 

WT4GMK 

WT4KEE 

EA 

2 

2 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

EA 

12 

4 

6665011139530 

RADIAC  SET:  AN/PDR-5 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

6810002550471 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

BT 

3 

3 

6810007634397 

CAMPHOR  TECHNICAL  1 

BO 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

LB 

10 

10 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

BX 

1 

1 

3010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

WT4GMK 

WT4KEE 

GL 

20 

20 

3030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

4 

WT4GMK 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

8030002911787 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4GMK 

WT4KEE 

PT 

1 

1 

A422 


Table  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 

DODAAC  :  WT4GMN 


HHC 

2D  BN  50 1ST  AVN 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Totd 

6810002756010 

METHANOL  TECHNICAL  5 

1 

WT4GMN 

WT4KEE 

CN 

30 

15 

6850003685233 

INHIBITOR  CORROSION 

1 

WT4GMN 

WT4KEE 

LB 

3 

3 

6850007535061 

INHIBITOR, ICING, FUE 

BN 

1 

WT4GMN 

WT4KEE 

CN 

25 

25 

DODAAC  :  WT4GMU 

B  CO  1ST  BN  50 1  ST  AVN 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

421CI002027858 

EXT  FIRE  C02  15  LB 

FH 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

EA 

3 

3 

5610001417838 

COATING  COMPOUND, NO 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

GL 

40 

20 

5610001417842 

COATING  COMPOUND, NO 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

GL 

10 

5 

6135009352582 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4GMU 

WT4KD8 

EA 

2 

2 

6260002704060 

MANTLE, GASOLINE  LAN 

AY 

1 

WT4GMU 

WT4KD8 

CO 

4 

4 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

EA 

2 

2 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

EA 

48 

24 

6810002646715 

MOLYBDENUM  DISULFIDE 

3 

WT4GMU 

WT4KDR 

LB 

6 

6 

6810002709984 

SODIUM  BISULFATE, AN 

EE 

4 

WT4GMU 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

6850001817597 

CLEANING  COMPOUND, E 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

DR 

2 

2 

8010001605788 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

WT4GMU 

WT4KD8 

CN 

1 

1 

8010001605789 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

WT4GMU 

WT4KD8 

DR 

50 

25 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

10 

10 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

WT4GMU 

WT4KDR 

GL 

11 

6 

8010012297542 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

A423 


Table  AlO-o  Cont'd) 

PY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  OOOAAC 
for  DBS  Camp  Humphreys  Installations 

DODAAC  :  WT4GMU 

a  CO  1ST  BN  50 1ST  AVN  PYQNGTAEK  KOREA 


N  SN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Ct 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010012330060 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

WT4GMU 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

8010012331568 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

WT4GMU 

WT4KDR 

DR 

1 

1 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

18 

18 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

KT 

7 

7 

8C30008815238 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

KT 

100 

50 

8030010411596 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

15 

15 

8030010454780 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

QT 

100 

50 

8040005152245 

ADHESIVE 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

KT 

2 

2 

8040009023871 

ADHESIVE 

3 

WT4GMU 

WT4KDR 

KT 

1 

1 

9150001595012 

ASSEMBLY  FLUID 

4 

WT4GMU 

WT4KDR 

TU 

2 

2 

9150001866706 

LUBOIL  MIL-L-461 52  G 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

5 

5 

9150004580075 

LUBRICATING  OIL  GP  1 

2 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

50 

48 

9150010355391 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4GMU 

WT4KDR 

CN 

22 

24 

DODAAC  :  WT4GPA 

B  CO  2D  BN  50 1ST  AVN 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4220005436693 

CARTRIDGE, CARBON  DI 

EG 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

EA 

50 

48 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

4 

WT4GPA 

WT4KDK 

KT 

1 

1 

5970002962129 

INSULATING  VARNISH, 

BN 

1 

WT4GPA 

WT4KD8 

QT 

3 

3 

6810002550471 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

BT 

3 

3 

6810002756010 

METHANOL  TECHNICAL  5 

1 

WT4GP' 

WT4KEE 

CN 

25 

25 

A424 


Tabla  AlO-o  Coat'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Xnvantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DKH  Caap  Humphrays  Installations 

DODAAC  :  WT4GPA 

B  CO  2D  3N  5C1ST  AVN  P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810009954804 

DIETHYLENETRIAMINE  1 

AX 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

PT 

4 

4 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

BX 

1 

1 

6850007535061 

INHIBITOR, ICING, FUE 

BN 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

120 

60 

6850009652332 

CARBON  REMOV  5  GL  CN 

4 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

6850010393842 

DEICING-DEFROSTING 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

30 

30 

8010001818080 

THINNER, PAINT  PRODU 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

GL 

40 

20 

8010002210611 

LINSEED  OIL, RAW 

2 

WT4GPA 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

8010002970589 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

15 

3 

8010006167490 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

15 

3 

8010009018040 

ENAMEL 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

GL 

15 

15 

8030000812331 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4GPA 

WT4KDK 

BX 

2 

2 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

3 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

27 

27 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

WT4GPA 

WT4KD8 

CN 

12 

12 

8040002643848 

ADHESIVE 

4 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

24 

24 

8040008226430 

ADHESIVE 

4 

WT4GPA 

WT4KDK 

QT 

30 

15 

9150001900904 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

100 

96 

9150011233152 

BRAKE  FLUID, AUTOMOT 

1 

WT4GPA 

WT4KEE 

CN 

7 

6 

A425 


Tabls  AlO-c  Cant'd) 

TY90  Hazardous  Material  Xnvantozy  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEB  Camp  Humphreys  Installations 


DODAAC  :  WT4GV5 

60TH  TRAN'S  CO  MED  TRK 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

684C007216C55 

DEODORANT  GENERAL  LQ 

EG 

3 

WT4GV5 

WT4KEE 

CN 

750 

300 

6850000031194 

CLEANING  AND  LUBRIC 

EG 

1 

WT4GV5 

WT4KEE 

CN 

6 

24 

6350G01449816 

CLEANING  COMP  ACFT  S 

3 

WT4GV5 

WT4KEE 

CN 

15 

15 

6850001450162 

CLEANUP  SOLVENT  3  OZ 

BN 

1 

WT4GV5 

WT4KEE 

BT 

ICO 

100 

6850002649038 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

1 

WT4GV5 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

6350006815688 

CLEANING  COMP  SOLVEN 

1 

WT4GV5 

WT4KEE 

DR 

2 

2 

6850010457929 

CLEANING  COMPOUND, A 

4 

WT4GV5 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

7  930C02  52  67  97 

DETERGENT- LNDRY-PWDR 

1 

WT4GV5 

WT4KEE 

BG 

22 

22 

7930009856946 

DETERGENT 

1 

WT4GV5 

WT4KEE 

DR 

5 

5 

DODAAC  :  WT4J87 

560TH  MED  CO 

PYONGTAEK  KOREA 

CAMP  HUMPHREYS 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002865435 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

2 

WT4J87 

WT4KEE 

GL 

4 

6 

8040008226430 

ADHESIVE 

1 

WT4J87 

WT4KDK 

QT 

2 

2 

DODAAC  :  WT4J8Z 

4  3D  SURG  HOSP 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

421001 1281673 

EXTINGUISHER,  FIRE,  V 

FH 

2 

WT4J8Z 

WT4KDK 

EA 

10 

10 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

1 

WT4J8Z 

WT4KDK 

KT 

2 

2 

6505001490746 

HEXACHLOROPHENE  CLEA 

1 

WT4J8Z 

YYBN 

PG 

1 

1 

A42  6 


Table  AlO-c  Cont'd) 

rY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Hunqphreys  Installations 

DODAAC  :  WT4J8Z 


4  3D 

SURG  HOSP  - 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6505001538480 

HYDROGEN  PEROXIDE  TO 

1 

WT4J8Z 

YYBN 

BT 

36 

36 

6505002998279 

LINDANE  CREAM  USP  1M 

1 

WT4J8Z 

YYBN 

TU 

40 

36 

6505010453255 

DETERGENT  SURGICAL  4 

1 

WT4J8Z 

YYBN 

BT 

4 

4 

6810002010906 

ALCOHOL, DENATURED 

BN 

4 

WT4J8Z 

WT4KEE 

PT 

3 

3 

6810002411150 

POTASSIUM  CHLORATE  A 

EF 

2 

WT4J8Z 

YYBN 

BT 

16 

16 

6810002550471 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

1 

WT4J8Z 

WT4KEE 

BT 

100 

100 

6810002628587 

SODIUM  CHLORATE  ANAL 

2 

WT4J8Z 

YYBN 

BT 

16 

16 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4J8Z 

YYBN 

CN 

144 

144 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

4 

WT4J8Z 

YYBN 

BX 

1 

1 

4 

WT4J8Z 

WT4KEE 

BX 

1 

1 

Total : 

2 

2 

6850006211819 

LEAK  TEST  COMPOUND  T 

2 

WT4J8Z 

WT4KEE 

BT 

3 

3 

7930005581111 

DETERGENT  GENERAL 

4 

WT4J8Z 

YYBN 

CO 

1 

1 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4J8Z 

YYBN 

BX 

5 

5 

8010001661667 

LACQUER 

BN 

1 

WT4J8Z 

WT4KEE 

GL 

3 

3 

8010009003650 

PAINT, TRAFFIC 

2 

WT4J8Z 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

WT4J8Z 

WT4KEE 

CN 

8 

8 

8040001182695 

ADHESIVE 

1 

WT4J8Z 

WT4KEE 

KT 

10 

10 

8040001917454 

ADHESIVE  KIT 

2 

WT4J8Z 

WT4KEE 

KT 

2 

2 

8040002643848 

ADHESIVE 

1 

WT4J8Z 

WT4KEE 

CN 

54 

54 

9150000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

4 

WT4J8Z 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

9150006631770 

GREASE, GENERAL  PURP 

3 

WT4J8Z 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

A427 


Tabl®  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Natarial  Znvantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Hunyhrays  Installations 

DODAAC  :  WT4J9D 

A  CO  802D  ENGR  8N  CBT  HEAVY  P YONGTAEK  KOREA 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2  3  1  3  C  0  b  4  6  9  /  2  1 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

2 

WT4J9D 

Y00000 

EA 

3 

6 

3  4  3  9002 62274 3 

ELECTRODE, WELDING 

1 

WT4 J9D 

Y00000 

CN 

40 

40 

3 -i  3  90  3  0  130694 

ELECTRODE, WELDING 

1 

WT4J9D 

v00000 

BX 

24 

9 

5330004 792847 

GASKET 

BN 

2 

WT4J9D 

Y00000 

EA 

64 

42 

3 923001 440466 

CIRCUIT  BREAKER 

AY 

4 

WT4J9D 

Y00000 

EA 

3 

3 

6140001909828 

BATTERY,  STORAGE 

GA 

3 

WT4J9D 

Y00000 

EA 

16 

16 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

3 

WT4J9D 

Y00000 

KT 

6 

6 

DCDAAC  :  WT4K3F 

5 0 1  ST  SIG  CO  DCSOPS  USAISC 

P YONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

5965008762375 

LOUDSPEAKER  PERMANEN 

2 

WT4KBF 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

WT4KBF 

WT4KDK 

PT 

12 

12 

DCDAAC  :  WT4KBR 

ACCT  OFF  DEH  CP  HUMPHREYS 

1  AREA 

P YONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439001634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

LB 

11 

11 

34 3900 1886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

' 

1 

WT4KBR 

Y24009 

EA 

80 

80 

1 

WT4KBR 

YRPAMH 

EA 

31 

31 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

250 

250 

Total : 

361 

361 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

LB 

38 

40 

A428 


Table  AlO-o  Cont'd) 

FY90  Hazardoua  Material  Inventory  by  Requeating  DODAAC 
for  DEB  Camp  Buapbreya  Inatallationa 

DODAAC  :  WT4KBR 

ACCT  OFF  DEH  CP  HUMPHREYS  AREA  PYONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

LB 

172 

200 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

3 

3 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

LB 

950 

950 

3439002946191 

SOLDER  LEAD  ALLOY  W 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

LB 

3 

3 

4210002575343 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

2 

WT4KBR 

Y0070S 

EA 

10 

10 

4210007529343 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

FH 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

12 

12 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4KBR 

Y0070S 

EA 

100 

100 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

425 

235 

Total : 

525 

335 

4210010923263 

EXT  FIRE  HAND  TYPE 

FH 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

15 

15 

4210011394972 

FOAM  LIQUID, FIRE  EX 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

101 

101 

5610001714722 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

3 

3 

5610002330020 

ASPHALT, PETROLEUM 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

DR 

45 

34 

1 

WT4KBR 

Y2169J 

DR 

3 

3 

Total : 

48 

37 

5610002364946 

ASPHALT, PETROLEUM 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

266 

208 

5610002744148 

FILLER, EXPANSION  JO 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

BD 

158 

158 

3 

WT4KBR 

Y1250J 

BD 

45 

45 

Total : 

203 

203 

5610007714684 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4KBR 

YSTOCK 

CN 

37 

37 

5640007223276 

INSULATION  FELT  THE 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

RO 

800 

800 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

SE 

18 

18 

6240005190727 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

5 

5 

6240005513098 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

8 

8 

6240010043107 

LAMP, FLUORESCENT 

2 

WT4KBR 

Y1039J 

EA 

130 

65 

A429 


TaJbla  AlO-o  Cont'd) 

rY90  Hasardoua  Matarlal  Tnvantory  by  Raquaatlng  OODAAC 
r..#  lit'U  **w|<  Umiftlit  ay  a  I  nal  a  I  I  al  1  mit 

,i'.  ■  .  /G'MYHR 


ACC 

71  OFF  DEH  CP  HUMPHREYS 

AREA 

P YONGTAEK 

KOREA 

y*  s  n 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6240010  C  i  i  J  7 

LAMP, FLUORESCENT 

2 

WT4KBR 

WA2304 

EA 

150 

150 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

700 

300 

Total : 

980 

515 

6240010809620 

LAMP, SODIUM 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

248 

142 

Si  1  0000599069 

SODIUM  FLUORIDE  TECH 

Cl 

2 

WT4KBR 

Y0120S 

BG 

20 

20 

6311 C 04222169 

CALCIUM  CHLCR  TECH  8 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

BG 

100 

100 

631C008238109 

SODIUM  HEXAMETAPHOS 

1 

WT4KSR 

YRPMAH 

DR 

25 

25 

1 

WT4KBR 

WB0022 

DR 

9 

9 

Total : 

34 

34 

6840QC6355437 

INSECTICIDE  MALA  CL2 

CH 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

DR 

2 

2 

6840008447355 

INSECTICIDE  DIAZINON 

1 

WT4KBR 

Y1269P 

GL 

20 

20 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

10 

10 

Total : 

30 

30 

684C01C672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

150 

150 

684C01 .040780 

INSECTICIDE 

CH 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

44 

44 

6840011300167 

INSECTICIDE, COMBAT 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

BX 

6 

1 

3 

WT4KBR 

YSTOCK 

BX 

4 

1 

Total : 

10 

2 

6840011837244 

INSECTICIDE, FLY  BAI 

4 

WT4KBR 

PC0014 

CN 

4 

4 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

QT 

12 

12 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

3 

WT4KBR 

YSTDBY 

BG 

10 

10 

3 

WT4KBR 

WB0087 

BG 

50 

50 

Total : 

60 

60 

801 OOCC4 534  78 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

52 

52 

801C0C 0555181 

PRIMER  COATING 

4 

WT4KBR 

WA4046 

GL 

12 

12 

8010000822598 

PAINT  TRAFFIC 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

3 

3 

80100C 14 12952 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KBR 

Y0070S 

PT 

24 

24 

A430 


Table  AlO-c  Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
t or  OKR  Camp  Humphrey a  Installations 

DODAAC  :  WT4KBR 

ACCT  OFF  DEH  CP  HUMPHREYS  AREA  PYONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

WT4KBR 

YTEAMS 

GL 

400 

200 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

616 

368 

Total : 

1016 

568 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

3 

WT4KBR 

Y0248P 

GL 

80 

40 

8010001605800 

REMOVER, PAINT 

BN 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

39 

21 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

12 

12 

8010001617419 

PRIMER  COATING 

BN 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

5 

5 

8010002257961 

ENAMEL 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

36 

36 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

524 

424 

8010002466443 

TURPENTINE 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

76 

56 

8010002812075 

STAIN 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

92 

92 

8010002829414 

PRIMER  COATING 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

8 

8 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

68 

68 

1 

WT4KBR 

Y0140J 

GL 

40 

40 

Total : 

108 

108 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

QT 

132 

104 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

24 

24 

8010002869072 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

4 

WT4KBR 

WA4055 

GL 

4 

4 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

228 

228 

8010002911068 

PAINT, RUBBER 

BN 

4 

WT4KBR 

YSTOCK 

GL 

4 

4 

8010002921127 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

488 

488 

1 

WT4KBR 

YTEAMS 

GL 

200 

200 

Total : 

688 

688 

8010002970570 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

12 

12 

8010002970591 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KBR 

YWA420 

GL 

8 

8 

A431 


Table  AlO-o  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Huiqphreya  Installations 

DCDAAC  :  WT4KBR 

ACCT  OFF  DEH  CP  HUMPHREYS  AREA  P YONGTAEK  KOREA 


N$N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002972112 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KBR 

YRPAMH 

GL 

4 

4 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

20 

20 

Total : 

24 

24 

8010002382287 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

24 

24 

9010002982292 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KBR 

Y0080S 

GL 

8 

8 

8010002983857 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

48 

48 

8010004338962 

PAINT, LATEX 

3 

WT4KBR 

Y2530J 

CN 

2 

2 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

124 

124 

Total : 

126 

126 

8010003270216 

ENAMEL 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

16 

16 

8010005272050 

ENAMEL 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

140 

140 

80 1 0005272053 

ENAMEL 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

QT 

52 

32 

8010005272513 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

28 

28 

8010005273198 

ENAMEL 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

252 

252 

8010005273199 

ENAMEL 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

QT 

36 

36 

8010005825382 

LACQUER 

4 

WT4KBR 

WA4255 

PT 

24 

24 

8010005843150 

LACQUER 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

PT 

12 

12 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

20 

20 

8010005985929 

ENAMEL 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

QT 

4 

4 

8010006645678 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

60 

60 

8010007219744 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

PT 

4 

4 

8010007534549 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

8 

8 

8010007542610 

PRIMER  COATING 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

16 

16 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

2 

WT4KBR 

YRPMmII 

GL 

32 

32 

A432 


Table  AlO-o  Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DOOAAC 
Tor  DEH  Camp  Humphreys  Installations 

DODAAC  :  WT4KBR 

ACCT  OFF  DEH  CP  HUMPHREYS  AREA  P YONGTAEK  KOREA 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010008237964 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KBR 

YSTOCK 

GL 

12 

12 

8010008571938 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

24 

5 

8010009002938 

PAINT, TRAFFIC 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

98 

58 

1 

WT4KBR 

WA4252 

CN 

1 

1 

Total : 

99 

59 

8010009003648 

PAINT, TRAFFIC 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

61 

36 

8010009018081 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KBR 

WA4067 

GL 

4 

4 

8010009901542 

PAINT, TRAFFIC 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

13 

13 

8010011157984 

ENAMEL 

3 

WT4KBR 

Y0080S 

GL 

20 

10 

8010011606745 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

WT4KBR 

Y0080S 

KT 

4 

4 

8010011625578 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

WT4KBR 

Y0080S 

KT 

12 

12 

8030002430946 

CALKING  COMPOUND 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

48 

48 

8030C02523391 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4KBR 

YRPMAH 

TU 

72 

72 

8030002812726 

COATING  COMPOUND, ME 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

KT 

160 

160 

8030008237953 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4KBR 

Y1550J 

KT 

1 

1 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

EA 

106 

106 

8040002643891 

ADHESIVE 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

CN 

57 

57 

8040002738705 

ADHESIVE 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

40 

40 

8040005152250 

ADHESIVE 

4 

WT4KBR 

YRPMAH 

QT 

128 

88 

8040006560929 

ADHESIVE 

3 

WT4KBR 

YRPMAH 

GL 

30 

15 

8040007542483 

ADHESIVE 

1 

WT4KBR 

YRPMAH 

BT 

3 

3 

A433 


Table  AlO-o  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 

DODAAC  :  WT4KD8 

CO  A  3D  BN  50 1ST  AVN  REGT  PYONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

1377001720428 

CARTRIDGE, AIRCRAFT 

D 

1 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

20 

20 

163C0 11149530 

INSULATOR, PISTON,  BR 

1 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

202 

130 

2925004441186 

EXCITER  ASSEMBLY, IG 

4 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

1 

1 

5930006551515 

SWITCH 

AY 

2 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

20 

20 

5960001144849 

TUBE  2X2A 

AY 

2 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

1 

1 

5960010277252 

ELECTRON  TUBE 

AY 

2 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

3 

3 

6135000738939 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

238 

238 

6135008351023 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

89 

89 

6135009268322 

BATTERY, NONRECHARGE 

4 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

10 

10 

6135009352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KD8 

YSARSS 

PG 

220 

220 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KD8 

YSARSS 

PG 

17 

17 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY, LIT 

4 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

10 

10 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KD8 

YSARSS 

PG 

44 

44 

6140008816887 

BATTERY, STORAGE 

AX 

4 

WT4KD8 

YSARSS 

PG 

1 

1 

6220001591762 

LIGHT, NAVIGATIONAL, 

2 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

13 

13 

6605005518187 

COMPASS, MAGNETIC,  MOU 

3 

WT4KD8 

YSARSS 

EA 

4 

4 

6850012526407 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

2 

WT4KD8 

Y00000 

CN 

5 

5 

8040001817761 

ADHESIVE 

1 

WT4KD8 

YSCHOE 

CN 

80 

40 

A434 


Tabla  AlO-o  Coat'd) 

FY90  Hazardous  Notarial  Invantory  by  Raquasting  OOOAAC 
for  DIB  Camp  Hunphrays  Installations 

DODAAC  :  WT4KDK 

520TH  MAINT  CO  REAR  DS  P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

3 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

4 

4 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

3 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

37 

60 

5930006157880 

SWITCH 

4 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

3 

3 

5930006551514 

SWITCH 

AY 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

25 

25 

5930006551582 

SWITCH, TOGGLE 

AY 

4 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

4 

4 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

798 

788 

6135009268322 

BATTERY, NONRECHARGE 

2 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

58 

58 

6135009352533 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KDK 

YQ3B01 

EA 

2450 

2450 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

1729 

1729 

Total: 

4179 

4179 

6135009352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

PG 

192 

192 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

PG 

124 

106 

6135009613603 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

69 

69 

6135010342239 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

173 

173 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

4 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

347 

347 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

PG 

114 

90 

6135010946536 

BATTERY  (1)  NONRECH 

1 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

11 

11 

6140001909828 

BATTERY,  STORAGE 

GA 

2 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

3 

3 

6140010190687 

BATTERY, STORAGE 

GA 

3 

WT*JKDK 

YSARSS 

EA 

4 

4 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

3 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

149 

149 

6140010316882 

BATTERY, STORAGE 

AX 

4 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

31 

31 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

3 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

145 

145 

6240009651370 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

4 

WT4KDK 

YSARSS 

EA 

15 

15 

A4  35 


Tabla  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphraya  Installations 


DODAAC  :  WT4KDK 

520TH  MAINT  CO  REAR  DS  PYONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenc lature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6260002704060 

MANTLE, GASOLINE  LAN 

AY 

2 

WT4KDK 

YSARSS 

CO 

48 

48 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

2 

WT4KDK 

YSARSS 

KT 

43 

43 

DODAAC  :  WT4KE1 

249TH  MP  CO 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6810007634397 

CAMPHOR  TECHNICAL  1 

BO 

2 

WT4KE1 

WT4KEE 

LB 

2 

2 

9160002531173 

BEESWAX  TECHNICAL  2 

2 

WT4KE1 

WT4KEE 

CK 

1 

1 

DODAAC  :  WT4KEE 

SR348TH  S  AND  S  CO  STK  REC  ACC 

SUP  PT  NR 

52  CL  : 

II  III 

IV  VII 

PYONGTAEK  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

16 

16 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

1 

WT4KEE 

EA 

7 

7 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

23 

23 

Total : 

30 

30 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

LB 

8 

8 

4210007080031 

CYLINDER, FIRE  EXTIN 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

11 

11 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

207 

207 

5610006410427 

COATING  COMPOUND, NO 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

20 

10 

6260001700430 

LANTERN, GASOLINE 

AY 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

50 

50 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

153 

153 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

35 

35 

A436 


Tabla  AlO-o  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  Canp  Huisphrays  Installations 


DODAAC  :  WT4KEE 

SR348TH  S  AND  S  CO  STK  REC  ACC  SUP  PT  NR  52  CL  II  III  IV  VII 
P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

55 

55 

6665011121644 

SIMULATOR, DETECTOR 

BN 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

75 

75 

6685008897444 

THERMOMETER, SELE-IN 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

46 

46 

6810001844796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

2 

WT4KEE 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

28 

28 

Total : 

33 

33 

6810007534993 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

115 

115 

6840002466438 

DEODORANT, GENERAL  P 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

CO 

68 

68 

6840005843129 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4KEE 

WT4KEE 

GL 

422 

211 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

1614 

846 

Total : 

2036 

1057 

6840006646610 

DEODORANT, GENERAL  P 

Cl 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

CO 

63 

63 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

2 

WT4KEE 

WT4KEE 

CN 

1860 

1860 

2 

WT4KEE 

YOOOOO 

CN 

3595 

1773 

Total: 

5455 

3633 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

705 

705 

6850001817594 

CLEANING  COMPOUND, E 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

90 

45 

6850002246657 

CLEANING  COMP  RIFLE 

BN 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

2 

2 

6850002811985 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

BN 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

470 

210 

6850007542672 

ANTIFOGGING  COMPOUN 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

155 

130 

2 

WT4KEE 

PT 

24 

24 

Total : 

179 

154 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

316 

316 

6850009733122 

CLEANER  ELECTRIC  CON 

1 

WT4KEE 

WT4KEE 

CN 

96 

96 

1 

WT4KEE 

CN 

107 

107 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

36 

36 

Total : 

239 

239 

A437 


Tabla  AlO-o  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Raquasting  DOOAAC 
for  OSH  Camp  Huaphraya  Installations 


DODAAC  :  WT4KEE 

SR348TH  S  AND  S  CO  STK  REC  ACC  SUP  PT  NR  52  CL  II  III  IV  VII 
P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

QT 

75 

75 

2 

WT4KEE 

QT 

34 

34 

2 

WT4KEE 

WT4KEE 

QT 

22 

22 

Total : 

131 

131 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

71 

71 

6910011132434 

REFILL  KIT, TRAINING 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

90 

90 

7510001614236 

INK  STAMP  PAD-BLUE-2 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

BT 

45 

45 

7510001614237 

INK, STAMP  PAD 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

BT 

194 

194 

7510001614240 

INK, STAMP  PAD 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

BT 

44 

44 

7510002861718 

INK, DUPLICATING  MAC 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

LB 

76 

76 

7510004697910 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

21 

21 

7510006169588 

TYPE  CLEANER-LIQUID 

EH 

3 

WT4KEE 

CN 

6 

6 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

69 

69 

3 

WT4KEE 

WT4KEE 

CN 

7 

7 

Total : 

82 

82 

7930000456923 

REMOVER, FLOOR  POLIS 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

619 

315 

7930001325265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

DR 

48 

48 

7930001415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

341 

265 

7930001849423 

GLASS  CLEANER  LIQUID 

BN 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

541 

270 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

00 

5320 

5320 

7930002052870 

WAX, FLOOR, WATER  EMU 

2 

WT4KEE 

GL 

272 

136 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

1564 

782 

Total : 

1836 

918 

7930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

DR 

48 

48 

7930002667128 

WAX, GENERAL  PURPOSE 

2 

WT4KEE 

LB 

98 

49 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

LB 

829 

536 

Total : 

927 

585 

A438 


Tabla  AlO-c  Cont'd) 

ST  90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  Raquastlng  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphrey*  Installations 


DODAAC  :  WT4KEE 

SR348TH  S  AND  S  CO  STK  REC  ACC  SUP  PT  NR  52  CL  II  III  IV  VII 
P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930C02691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

2 

WT4KEE 

WT4KEE 

BG 

57 

57 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

BG 

674 

674 

Total : 

731 

731 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CO 

516 

516 

7930003577386 

DETERGENT, GENERAL  P 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

BT 

8640 

4320 

7930004592247 

CLEANING  COMPOUND, 0 

1 

WT4KEE 

DZ 

12 

6 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

DZ 

86 

76 

Total : 

98 

82 

7930005262919 

DETERGENT  GENERAL  PU 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

35 

35 

7930005581111 

DETERGENT  GENERAL 

3 

WT4KEE 

CO 

12 

12 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

CO 

32 

32 

Total : 

44 

44 

79^0005599481 

CLEANING  COMPOUND, T 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

37 

37 

7930006646910 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

4 

4 

7930008804454 

DISHWASHING  COMPOUND 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

36 

36 

7930009353794 

POLISH, PLASTIC 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

6 

6 

7930009856905 

DISHWASHING  COMPOUN 

3 

WT4KEE 

DR 

11 

11 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

DR 

65 

65 

Total: 

76 

76 

7930009856906 

DISHWASHING-COM  MCH- 

2 

WT4KEE 

WT4KEE 

BG 

113 

113 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

BG 

827 

827 

Total : 

940 

940 

8010001412951 

LACQUER 

EH 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

183 

102 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

858 

429 

8010001412958 

LACQUER 

EH 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

314 

187 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

94 

94 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

44 

24 

A439 


Table  AlO-c  Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 


DODAAC  :  WT4KEE 

SR348TH  S  AND  S  CO  STK  REC  ACC  SUP  PT  NR  52  CL  II  III  IV  VII 
? YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

801 0002506984 

L.ACQ0  ER 

BN 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

96 

48 

8010002970560 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

13 

13 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

203 

95 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

GL 

2 

2 

8010C05825382 

LACQUER 

2 

WT4KEE 

PT 

610 

305 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

2590 

1385 

Total : 

3200 

1690 

8010005843150 

LACQUER 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

532 

290 

8010005985936 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

21 

21 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

248 

124 

8010006641914 

LACQUER 

EH 

2 

WT4KEE 

PT 

356 

178 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

392 

214 

Total : 

748 

392 

8010007219744 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

444 

144 

8010007219747 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

25 

25 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

16 

16 

8010007219752 

LACQUER 

BN 

3 

WT1KEE 

YSARSS 

PT 

5 

5 

8010008465117 

ENAMEL 

2 

WT4KEE 

PT 

90 

45 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

556 

278 

Total : 

646 

323 

8010008489272 

ENAMEL 

2 

WT4KEE 

PT 

60 

30 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

304 

152 

Total : 

364 

182 

8010008998825 

PRIMER  COATING 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

174 

99 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

6 

6 

8010009418712 

LACQUER 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

364 

182 

A440 


Table  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphreys  Installations 


DODAAC  :  WT4KEE 

SR348TH  S  AND  S  CO  STK  REC  ACC  SUP  PT  NR  52  CL  II  III  IV  VII 
P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010011221969 

ENAMEL 

3 

WT4KEE 

Y00000 

QT 

3 

3 

8010012297540 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

QT 

19 

19 

8030002472525 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

TU 

12 

12 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

TU 

13 

13 

8030004  08  1137 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

100 

100 

8030006169191 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

15 

15 

8030006850915 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

33 

33 

2 

WT4KEE 

KT 

56 

28 

Total : 

89 

61 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

10 

10 

8030007534599 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

35 

35 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

EA 

148 

148 

8040000168662 

ADHESIVE 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

15 

15 

8040001429193 

ADHESIVE 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

12 

12 

8040001817761 

ADHESIVE 

2 

WT4KEE 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

45 

45 

2 

WT4KEE 

CN 

8 

8 

Total : 

58 

58 

8040004334065 

ADHESIVE 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

QT 

2 

1 

8040005979723 

ADHESIVE 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

6 

6 

8040007542483 

ADHESIVE 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

BT 

191 

191 

8040008326173 

ADHESIVE 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

TU 

12 

12 

8040008339563 

ADHESIVE 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

53 

53 

8040008430802 

ADHESIVE 

3 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

70 

35 

A441 


Tabla  AlO-o  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphray*  Installations 


DCDAAC  :  WT4KEE 

SR348TH  S  AND  S  CO  STK  REC  ACC  SUP  PT  NR  52  CL  II  III  IV  VII 
P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040008658991 

ADHESIVE 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

174 

58 

8040008779872 

ADHESIVE 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

27 

27 

8040009447292 

ADHESIVE  KIT, METAL 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

KT 

35 

35 

9150001178791 

LUBRICATING  OIL, ENG 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

PT 

670 

335 

9150001866668 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

42 

42 

9150001912772 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

DR 

46 

46 

9I500C8431636 

FLUID  AUTOMOBILE  TRA 

2 

WT4KEE 

GL 

30 

30 

915001C355393 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

CN 

25 

24 

9150010355394 

LUBRICATING  OIL, GEA 

2 

WT4KEE 

YSARSS 

DR 

1 

1 

9150011773988 

LUBRICATING  OIL, ENG 

1 

WT4KEE 

YSARSS 

QT 

140 

144 

9330006187216 

PLASTIC  SHT-PSA-CEL 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

RO 

99 

90 

992000’ 743194 

MATCH  SAFETY-PAPER  B 

4 

WT4KEE 

WT4KEE 

BX 

44 

44 

4 

WT4KEE 

YSARSS 

BX 

281 

154 

Total: 

325 

198 

DODAAC  :  WT4SQG 

AUG 

6TH  ORD  BN  HHC 

TAEJON  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439002777550 

ELECTRODE,  WELDING  < 

1 

WT4SQG 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

1 

WT4SQG 

WT4KED 

EA 

4 

4 

3439006402351 

ELECTRODE,  WELDING! 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

CN 

5 

5 

421 C008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

EA 

7 

7 

5610005404846 

ASPHALT, PETROLEUM 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

A442 


Table  AlO-o  Cant'd) 

FY 90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DCH  Camp  Humphreys  Installations 

DODAAC  :  WT4SQG 

AUG  6TH  ORD  BN  HHC  TAEJON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135007253941 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4SQG 

WT4KDK 

EA 

12 

12 

6810002411204 

AMMONIUM  THIOCYANATE 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

BT 

10 

10 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

1 

WT4SQG 

WT4KED 

EA 

10 

10 

6850002638640 

DES ICC  ACT  8UN  BG  50 

1 

WT4SQG 

Y00000 

CN 

1 

1 

6850006644959 

SILICONE  COMP  1  GL  C 

3 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

22 

22 

6850007534885 

CORROSION  REMOV  COMP 

AX 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

DR 

1 

1 

6850009359794 

DESICCANT, ACTIVATED 

2 

WT4SQG 

Y00000 

DR 

1 

1 

7510001610811 

INK, MARKING  STENCIL 

BN 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

40 

40 

7510001837697 

INK, MARKING  STENCIL 

1 

WT4SQG 

Y00000 

PT 

60 

60 

1 

WT4SQG 

WT4KDR 

PT 

36 

36 

Total : 

96 

96 

7510002246732 

INK  MARK  STENCL-WHIT 

EF 

3 

WT4SQG 

Y00000 

PT 

260 

160 

7510004199564 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

1 

WT4SQG 

Y00000 

PT 

120 

120 

7930001849423 

GLASS  CLEANER  LIQUID 

BN 

3 

WT4SQG 

WT4KED 

GL 

3 

3 

8010000810809 

ENAMEL 

2 

WT4SQG 

WT4KEE 

QT 

1 

1 

8010001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

480 

240 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

1420 

920 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

3 

WT4SQG 

WT4KDR 

GL 

3 

3 

8010001617392 

LACQUER 

1 

WT4SQG 

YOOOOO 

CN 

20 

20 

8010001654420 

VARNISH, OIL 

1 

WT4SQG 

YOOOOO 

GL 

20 

20 

8010001806343 

VARNISH, OIL 

1 

WT4SQG 

YOOOOO 

QT 

18 

18 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

3 

WT4SQG 

WT4KDR 

GL 

14 

7 

8010002854936 

PAINT, STENCIL 

BN 

2 

WT4SQG 

YOOOOO 

GL 

500 

500 

A443 


Tabla  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Humphraya  Installations 

DODAAC  :  WT4SQG 

AUG  6TH  ORD  3N  HHC  TAEJON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

80100G2 902865 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

12 

12 

8010002970563 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

100 

100 

801C002972101 

PAINT, STENCIL 

2 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

1100 

850 

8010002972116 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

200 

200 

8010002972119 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010002972122 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

300 

300 

8010002982300 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4SQG 

Y00000 

QT 

32 

16 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

12 

12 

8010002983870 

VARNISH, OIL 

BN 

1 

WT4SQG 

Y00000 

QT 

40 

20 

8010005152487 

LACQUER 

3 

WT4SQG 

Y00000 

PT 

150 

50 

3 

WT4SQG 

WT4KDR 

PT 

24 

24 

Total : 

174 

74 

8010005272050 

ENAMEL 

2 

WT4SQG 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

8010005272053 

ENAMEL 

4 

WT4SQG 

WT4KDR 

QT 

5 

5 

8010005273198 

ENAMEL 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

12 

12 

80100052  /3200 

ENAMEL 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

24 

24 

8010005273201 

ENAMEL 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

12 

12 

8010005305563 

ENAMEL 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010005843148 

LACQUER 

3 

WT4SQG 

Y00000 

PT 

60 

30 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4SQG 

WT4KEE 

GL 

8 

8 

8010008283193 

ENAMEL 

2 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

250 

100 

8010008961980 

EPOXY  COATING 

KIT 

3 

WT4SQG 

Y00000 

KT 

68 

58 

8010009594661 

EPOXY  COATING 

KIT 

1 

WT4SQG 

Y00000 

KT 

80 

40 

A444 


Table  AlO-c  Cent'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DZB  Camp  Humphreys  Installations 

DODAAC  :  WT4SQG 

AUG  6TH  ORD  BN  HHC  TAEJON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030002812726 

COATING  COMPOUND, 

ME 

3 

WT4SQG 

Y00000 

KT 

2G0 

200 

8030002851570 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

8030002905141 

COATING  COMPOUND, 

BI 

1 

WT4SQG 

Y00000 

GL 

232 

232 

8040001817761 

ADHESIVE 

1 

WT4SQG 

Y00000 

CN 

60 

60 

8040002643845 

ADHESIVE 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

9150001900904 

GREASE, AUTOMOTIVE 

A 

3 

WT4SQG 

WT4KEE 

CN 

10 

10 

9150010872234 

HYDRAULIC  FLUID, POW 

1 

WT4SQG 

WT4KEE 

QT 

40 

24 

DODAAC  :  WT4TWZ 

SR348TH  S  AND  S  CO  SSSC 
PYONGTAEK  KOREA 

SUP  PT  NR 

52  CL  : 

II  AND  IV 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010011221969 

ENAMEL 

2 

WT4TWZ 

WT4KEE 

QT 

2 

2 

DODAAC  :  WT4VJG 

557TH  MP  CO 

PYONGTAEK 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210008892491 

EXTINGUISHER,  FIRE 

,D 

FH 

2 

WT4VJG 

WT4KEE 

EA 

1 

1 

6850002246657 

CLEANING  COMP  RIFLE 

BN 

1 

WT4VJG 

WT4KDK 

CN 

3 

3 

6850009652332 

CARBON  REMOV  5  GL 

CN 

2 

WT4VJG 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

7930002526797 

DETERGENT-LNDRY-PWDR 

1 

WT4VJG 

WT4KEE 

BG 

1 

1 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ 

WS 

2 

WT4VJG 

WT4KEE 

GL 

5 

5 

7930009856904 

DETERGENT, LAUNDRY 

1 

WT4VJG 

WT4KEE 

BX 

398 

188 

A44  5 


Tabla  AlO-c  Cont'd) 

TT90  Hazardoua  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 
for  OEH  Camp  Humphrey •  Znatallationa 

DODAAC  :  WT4VJG 

557TH  MP  CO  P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8C1000 1655540 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4VJG 

WT4KEE 

QT 

17 

17 

8010002210611 

LINSEED  OIL, RAW 

2 

WT4VJG 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

8010002466112 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4VJG 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

DODAAC  :  WT4WQF 

520TH  MAINT  CO 

ATTN  DX  W 

CONTROL 

POINT 

P YONGTAEK  KOREA 

N3N 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439001059948 

ELECTRODE  WELDING 

3 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

20 

20 

3439001459132 

FLUX, SOLDERING 

AX 

4 

WT4WQF 

WT4KDK 

PT 

3 

3 

3439001848948 

BRAZING  ALLOY, SILVE 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

TO 

5 

5 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

1 

WT4WQF 

WT4KEE 

LB 

20 

50 

34  39006402351 

ELECTRODE,  WELDING! 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

CN 

1 

1 

3439008721411 

ELECTRODE, WELDING 

3 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

20 

20 

473C000459769 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

1 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

4 

4 

5640005806276 

INSULATION  TAPE, THE 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

4 

17 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

EA 

4 

17 

Total : 

8 

34 

5930006551515 

SWITCH 

AY 

3 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

18 

18 

5965008923665 

LOUDSPEAKER, PERMANE 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

1 

1 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY, LIT 

4 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

1 

1 

6810008938138 

SULFURIC  ACID  ELECTR 

AX 

4 

WT4WQF 

WT4KEE 

DR 

80 

80 

6830002645913 

D ICHLOROD IFLUOROMETH 

EG 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

CY 

5 

1 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

4 

WT4WQF 

WT4KDK 

PT 

100 

100 

A446 


Tabla  AlO-c  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Raquaating  DOOAAC 
for  DEH  Camp  Husgphraya  Znatallationa 


DODAAC  :  WT4WQF 

520TH  MAINT  CO  ATTN  DX  W  CONTROL  POINT 

P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850C 11594844 

SILICONE  COMPOUND 

3 

WT4WQF 

WT4KDK 

TU 

5 

5 

8010001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

50 

25 

1 

WT4WQF 

WT4KDK 

GL 

20 

10 

Total : 

70 

35 

8C i 000 1 658628 

STAIN 

BN 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

QT 

4 

4 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

QT 

18 

18 

Total : 

22 

22 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

40 

20 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

GL 

40 

20 

Total : 

80 

40 

8010002629171 

FILLER, WOOD, PLASTIC 

BN 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

CN 

30 

30 

8010002812075 

STAIN 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

2 

2 

8010002972116 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

GL 

8 

8 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

20 

20 

Total : 

28 

28 

8010005271508 

LACQUER 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

GL 

4 

4 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

Total: 

8 

8 

8010005272045 

ENAMEL 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

GL 

4 

4 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

Total: 

8 

8 

8010005978225 

STAIN 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

GL 

2 

2 

2 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

Total : 

6 

6 

8010005985215 

ENAMEL 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

QT 

4 

4 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4WQF 

WT4KEE 

GL 

1 

1 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

4 

WT4WQF 

WT4KDK 

KT 

1 

1 

8030001489833 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4WQF 

WT4KDK 

BX 

2 

2 

8030006708553 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4WQF 

WT4KEE 

KT 

2 

2 

A447 


Tabla  AlO-o  Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  Camp  Hunphray*  Installation* 


DODAAC  :  WT4WQF 

520TH  MAINT  CO  ATTN  DX  W  CONTROL  POINT 

P YONGTAEK  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

303000o393535 

TAPE, ANTISEIZING 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

EA 

3 

3 

8040002629028 

ADHESIVE 

4 

WT4WQF 

WT4KDK 

PT 

1 

1 

8040008658991 

ADHESIVE 

1 

WT4WQF 

WT4KEE 

KT 

20 

20 

1 

WT4WQF 

WT4KDK 

KT 

3 

3 

Total : 

23 

23 

9150000019395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4WQF 

WT4KEE 

CN 

2 

2 

9150001866668 

L'JBOIL  MIL-L-2 104  OE 

2 

WT4WQF 

WT4KDK 

CN 

5 

5 

A4  4  8 


Tabla  All -a 

NSNa  Xdantifiad  in  tha  ST90  Harardoua  Katarial 
Invantory  for  DEH  Taagu  Inatallationa 


2320000508984 

2320000771616 

2540010331831 

2640000526724 

2910006469727 

2910012230624 

3439000098808 

3439001634347 

3439001634351 

3439001886982 

3439001886986 

3439002444540 

3439002460565 

3439002554566 

3439002554576 

3439002554580 

3439002559935 

3439002622648 

3439002622649 

3439002622652 

3439002622653 

3439002622654 

3439002622670 

3439002622671 

3439002622672 

3439002624188 

3439002699610 

3439003723480 

3439005420531 

3439005554629 

3439006402351 

3439007269822 

3439008039498 

3439009024209 

3439009148390 

3439010749983 

3810008693092 

3920010276134 

4020002402185 

4210002026465 

4210002027858 

4210005558837 

4210007750127 

4210008892491 

4210009651115 

4210010568343 

4210010890875 

4730009686129 

4940008036444 

5330004792847 


5330005859501 

5610001714721 

5610001714722 

5610002330020 

5610002364946 

5610006410427 

5610007714684 

5610007825556 

5610008574392 

5910001103335 

5915009097762 

5925001440466 

5930006157880 

5930006551513 

5930006551514 

5930006551515 

5930006551582 

5960001346064 

5960002620286 

5960006244718 

5965008264144 

5965008923665 

5970000909184 

5970009015331 

6110000645478 

6135000738939 

6135002952619 

6135002996918 

6135005568318 

6135008013493 

6135008351023 

6135009260827 

6135009268322 

6135009300030 

6135009352532 

6135009352533 

6135009352587 

6135009355301 

6135009613603 

6135010342239 

6135010363495 

6135010631978 

6135010882708 

6135010946536 

6140001909828 

6140002501981 

6140010316881 

6140010316882 

6140010321326 

6220001591762 


6230002833237 

6240000996764 

6240001522987 

6240007583367 

6240010043107 

6240010809620 

6260001700430 

6260010744229 

6260010744230 

6505001002470 

6505001050000 

6505001050109 

6505001060875 

6505001069000 

6505001143010 

6505001150000 

6505001160200 

6505001161315 

6505001161750 

6505001285705 

6505001325181 

6505001338025 

6505001339920 

6505001352881 

6505001405000 

6505001470000 

6505001478347 

6505001490746 

6505001538480 

6505002056513 

6505002617256 

6505002617257 

6505002998095 

6505002998279 

6505002999672 

6505005467319 

6505005768915 

6505006558366 

6505006874484 

6505007534773 

6505007540374 

6505007826484 

6505009269197 

6505009581730 

6505009608383 

6505010182729 

6505010202367 

6505010375607 

6505010379356 

6505010453255 


6505010538620 

6505010772780 

6505010836613 

6505010839395 

6505010939901 

6505011212335 

6505011455217 

6505012104450 

6520010610665 

6605001296330 

6605008095252 

6665000178903 

6665005568825 

6665008326159 

6665010847777 

6665011055623 

6665011121644 

6665011139530 

6675006413610 

6750000514977 

6750006913822 

6750009456529 

6750010577994 

6750011276747 

6780000186868 

6810000064205 

6810000822644 

6810001237047 

6810001388414 

6810001437000 

6810001467520 

6810001487195 

6810001745165 

6810001844794 

6810001844796 

6810001844800 

6810002010904 

6810002010907 

6810002010909 

6810002270410 

6810002331715 

6810002372908 

6810002388115 

6810002411150 

6810002424768 

6810002434433 

6810002434436 

6810002499354 

6810002550471 

6810002550472 
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Table  All-*  (Cont'd) 

MSN*  Identified  in  th«  ST 90  Hazardous  Material 
Inventory  tor  DZH  Taegu  Installations 


68  1 0002  628  5  67 
6810002628587 
681C0C264  6592 
681000264  6618 
6810002756010 
6810002812001 
6810002812002 
6810002812785 
681 0002 ol7455 
6810002860458 
6810002929625 
6810002998153 
6810002998506 
6810003564936 
6810004222169 
6810004704631 
6810004765612 
6810005511487 
6810005774889 
6810005844070 
6810005973608 
6810005987316 
6810006640283 
6810006640387 
6810006640388 
6810006784418 
68 1 0C0680 10  79 
6810006826867 
6810007534779 
6810007534780 
6810007534786 
6810007534787 
6810007534993 
6810007634397 
6810007822686 
6810007826521 
6810008170353 
6810C08431640 
6810008556160 
6810008938138 
6810009049372 
6810009306311 
6810009736472 
6810009863471 
6810009954804 
6830000609972 
6830001061656 
6830001061659 
6830C0 1 3824  82 
683000 1449952 


6830002646751 
6830002646752 
683C0C4  696540 
6830005436623 
6830005843041 
6830008002072 
6830009359895 
6830009359896 
6830010495263 
684  0001 428965 
6840001806069 
6840002424217 
6840004002140 
6840004025411 
6840005843129 
6840006646610 
6840006855437 
6840006855438 
6840007216055 
6840007534973 
6840007823925 
6840008106396 
6840009261481 
6840009269117 
6840009324692 
6840009327297 
6840010575462 
6840010672137 
6840010676674 
6840011040780 
6840011089578 
6840011220687 
6840011317387 
6840011514884 
6840011537021 
6840011800167 
6840012103392 
6840012165369 
6850000014194 
6850000605312 
6850000662333 
6850001053084 
6850001104498 
6850001395297 
6850001429582 
6850001489776 
685000174 1806 
6850001775094 
6850001817594 
6850001817929 


6850001817933 

6850001817940 

6850002097947 

6850002246663 

6850002550453 

6850002638640 

6850002646562 

6850002646571 

6850002646572 

6850002646574 

6850002649038 

6850002705526 

6850002706225 

6850002745421 

6850002811985 

6850002858011 

6850002858012 

6850002910963 

6850002929780 

6850003685233 

6850005519577 

6850006644959 

6850006645685 

6850007534870 

6850007534967 

6850007535000 

6850007535061 

6850008136702 

6850008218882 

6850008237861 

6850008652916 

6850008807616 

6850009049626 

6850009262275 

6850009279461 

6850009491397 

6850009506489 

6850009652329 

6850009733122 

6850009739091 

6850009743738 

6850009845853 

6850010078073 

6850010114937 

6850010157939 

6850010457931 

6850010826783 

6850010851423 

6850011594844 

6850011603868 


6850011672003 

6850011843182 

6910011011768 

6910011132434 

7360001874757 

7510001614237 

7510001614240 

7510002861718 

7510004697910 

7510006169588 

7930000456923 

7930001325265 

7930001849423 

7930002050442 

7930002052870 

7930002052874 

7930002247901 

7930002526797 

7930002667121 

7930002667136 

7930002691272 

7930002814731 

7930002829699 

7930002829700 

7930002854304 

7930003577386 

7930004592247 

7930004895606 

7930005262919 

7930005581111 

7930006339849 

7930006646910 

7930009265171 

7930009265280 

7930009353794 

7930009856906 

8010000453478 

8010000555100 

8010000637883 

8010000638967 

8010000675434 

8010000675437 

8010000792750 

8010000792752 

8010000793750 

8010000793752 

8010000793754 

8010000793758 

8010000793760 

8010000793762 


A4  50 


Table  All -a  (Cont'd) 

MSN*  Identified  In  the  IT 90  Hazardous  Material 
Inventory  for  DEH  Taegu  Installations 


8010000793764 

8010000822420 

8010000822450 

8010000822479 

8010000870102 

8010000870107 

8010001117938 

8010001118007 

8010001118069 

8010001118129 

8010001160867 

8010001335706 

8010001412951 

8010001412952 

8010001412958 

8010001519990 

8010001594513 

8010001605788 

8010001605794 

8010001605798 

8010001605800 

8010001605852 

8010001615718 

8010001617245 

8010001617275 

8010001617278 

8010001617419 

8010001617425 

8010001625289 

8010001654420 

8010001655540 

8010001658557 

8010001658627 

8010001660746 

8010001663147 

8010001688810 

8010001711509 

8010001818080 

8010002003495 

8010002210611 

8010002212809 

8010002422089 

8010002445791 

8010002445792 

8010002466112 

8010002466443 

8010002812072 

8010002812074 

8010002812075 

8010002829414 


8010002854871 

8010002867727 

8010002867737 

8010002867744 

8010002867758 

8010002867838 

8010002867839 

8010002868495 

8010002869072 

8010002902865 

8010002906643 

8010002906983 

8010002906984 

8010002910599 

8010002921127 

8010002970546 

8010002970547 

8010002970554 

8010002970555 

8010002970556 

8010002970568 

8010002970570 

8010002970583 

8010002970584 

8010002970585 

8010002970586 

8010002970589 

8010002970590 

8010002970591 

8010002970593 

8010002972093 

8010002972100 

8010002972113 

8010002972135 

8010002982280 

8010002982287 

8010002982292 

8010002982293 

8010002982295 

8010002982296 

8010002982298 

8010002983859 

8010002983865 

8010002983867 

8010003487716 

8010005150800 

8010005151596 

8010005152208 

8010005152211 

8010005152487 


8010005272045 

8010005272050 

8010005272053 

8010005273197 

8010005273198 

8010005273200 

8010005305565 

8010005517932 

8010005587026 

8010005774738 

8010005799200 

8010005823752 

8010005825382 

8010005843077 

8010005843148 

8010005843149 

8010005843150 

8010005843154 

8010005843353 

8010005977856 

8010005977858 

8010005984718 

8010005985049 

8010005985052 

8010005985219 

8010005985458 

8010005985460 

8010005985462 

8010005985463 

8010005985464 

8010005985470 

8010005985728 

8010005985730 

8010005985733 

8010005985734 

8010005985737 

8010005985738 

8010005985740 

8010005985927 

8010005987212 

8010006167486 

8010006167488 

8010006167496 

8010006167497 

8010006167816 

8010006169143 

8010006169144 

8010006641913 

8010006644761 

8010006645678 


8010006647047 

8010006647048 

8010006647088 

8010006647465 

8010006647468 

8010006647651 

8010006647656 

8010006878191 

8010007021053 

8010007209313 

8010007219742 

8010007219743 

8010007219744 

8010007219745 

8010007219746 

8010007219747 

8010007219751 

8010007219752 

8010007534549 

8010007542608 

8010007542610 

8010007799598 

8010007829356 

8010008152692 

8010008238012 

8010008283193 

8010008411242 

8010008465117 

8010008489272 

8010008571938 

8010008785761 

8010008897345 

8010008998825 

8010009001622 

8010009002938 

8010009003648 

8010009011059 

8010009011061 

8010009262133 

8010009262135 

8010009264727 

8010009269130 

8010009356609 

8010009437128 

8010009588148 

8010009588151 

8010009594661 

8010009652391 

8010009881458 

8010010234261 
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Table  All -a  (Cont'd) 

NSHs  Zdantiflad  In  tha  IY90  Hazardous  Material 
Inventory  for  DEH  Taegu  Installations 


8010010606461 
8010011157984 
8010011221969 
8010011239278 
8010011625578 
8010011930516 
8010012180856 
8010012297540 
8010012297542 
8030000574109 
8030000812286 
8030000812330 
8030001450383 
8030001489833 
8030001658577 
8030001806339 
8030002312345 
8030002312353 
8030002441031 
803000244 1297 
8030002441299 
8030002472524 
8030002472525 
8030002523391 
8030C0264  5837 
8030002812726 
8030002905141 
8030005261605 
8030005468637 
8030005975367 
8030005985915 
8030006169191 
8030006644017 
8030006644019 
8030006647105 
8030006708553 
8030006708555 
8030006708556 
8030007232746 
8030007535003 
8030007535006 
8030008339116 
8030008480266 
8030008507076 
8030008893535 
8030009002373 
8030009301184 
8030009381947 
8030010411596 
8040000168662 


8040000187581 
8040000632835 
8040001487183 
8040001658614 
8040002213813 
8040002254548 
8040002512312 
8040002629028 
8040002667425 
8040002708137 
8040002738705 
8040002918625 
8040002981946 
8040003907959 
8040005979723 
8040006560929 
8040006644134 
8040006644318 
804000691 1 J22 
8040007019546 
8040007386429 
8040007534800 
8040007542483 
8040007542484 
8040007542485 
8040007542685 
8040008226430 
8040008339563 
8040008430802 
8040008433461 
8040008510211 
8040008658991 
8040008779872 
8040011022098 
8040011086660 
8120003577992 
9110002700042 
9135008821793 
9135009268888 
9150000714712 
9150001110208 
9150001110210 
9150001116254 
9150001116256 
9150001178791 
9150001414481 
9150001450268 
9150001491593 
9150001497431 
9150001497432 


9150001806266 

9150001818097 

9150001866668 

9150001866681 

9150001866689 

9150001866699 

9150001866703 

9150001866709 

9150001889858 

9150001889864 

9150001896729 

9150001900904 

9150001900907 

9150001912772 

9150002234119 

9150002234134 

9150002312356 

9150002312361 

9150002316676 

9150002316689 

9150002359061 

9150002463276 

9150002526173 

9150002526383 

9150002566411 

9150002575358 

9150002575449 

9150002617899 

9150002618144 

9150002659408 

9150002698246 

9150002698255 

9150002704057 

9150002732389 

9150002812060 

9150002929657 

9150004022372 

9150004807869 

9150005982911 

9150006169020 

9150006574959 

9150006815999 

9150006982382 

9150007218570 

9150007542595 

9150008431636 

9150009036431 

9150009351017 

9150009355851 

9150009356597 


9150009359807 

9150009359808 

9150009359809 

9150009448953 

9150009490323 

9150009547422 

9150009857099 

9150009857233 

9150009857244 

9150009857245 

9150009857246 

9150009857247 

9150009857248 

9150009857293 

9150009997548 

9150010355391 

9150010355392 

9150010355393 

9150010355394 

9150010355395 

9150010355396 

9150010536688 

9150010546453 

9150010796124 

9150010872234 

9150011021473 

9150011029455 

9150011233152 

9150011313325 

9150011524118 

9150011524119 

9150011772762 

9150011784725 

9150011784726 

9150011977688 

9150011977689 

9150011977690 

9150011977692 

9150012602534 

9330006187215 

Total  NSN  No.  =  790 
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Table  All-b 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSM 
for  DEB  Taegu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000508984 

TRUCK  TRACTOR:  5  TON 

3 

WT4KE3 

WT4KEA 

EA 

2 

2 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

1 

WT4KBE 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

1 

W81G6D 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

8 

8 

Total : 

19 

19 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

3 

WT4XMW 

WT4J9D 

EA 

6 

6 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

32 

32 

Total : 

38 

38 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

2 

WT4HAF 

YBCH33 

EA 

3 

12 

2 

WT4XMW 

WT4J9D 

EA 

5 

30 

2 

W81C1E 

WT4KDV 

EA 

5 

24 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

48 

48 

• 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

22 

25 

Total : 

83 

139 

2910012230624 

PARTS  KIT, ETHER, STA 

EH 

3 

WT4HAF 

YBAG11 

EA 

1 

1 

3439000098808 

FLUX, SOLDERING 

BN 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

5 

5 

3439001634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

1 

WT4KB6 

YV6BA5 

LB 

13 

13 

3439001634351 

SOLDER, TIN  ALLOY 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

SL 

2 

2 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

4 

WT4KB6 

YV6BA5 

EA 

100 

100 

4 

WT4KB6 

YV6BA5 

EA 

250 

250 

Total: 

350 

350 

3439001886986 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

SL 

35 

40 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

SL 

2 

2 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

SL 

724 

388 

Total : 

761 

430 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

1 

W81F53 

WT4KEA 

LB 

1 

1 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

LB 

1368 

716 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

LB 

5740 

2942 

Total : 

7108 

3658 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

1 

- 4 - 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

8 

8 

A453 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Znvantory  by  N3H 
for  DEH  Taegu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002554576 

FLUX, WELDING 

3 

WT4KE3 

WT4KEA 

LB 

3 

3 

3439002554580 

FLUX,  WELDING (  POWDE 

JJ 

4 

W81F9N 

WT4KEA 

LB 

1 

1 

3439002559935 

FLUX, SOLDERING 

1 

W81C1E 

WT4KDV 

LB 

13 

13 

3439002622648 

ELECTRODE,  WELDING { 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

Lo 

210 

210 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

LB 

25 

25 

Total: 

235 

235 

3439002622649 

ELECTRODE,  WELDING ( 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

LB 

100 

100 

3439002622652 

ELECTRODE,  WELDING ( 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

LB' 

300 

300 

3439002622653 

ELECTRODE,  WELDING ( 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

LB 

1361 

1040 

3439002622654 

ELECTRODE,  WELDING  < 

4 

WT4KB6 

YW3N51 

LB 

200 

200 

4 

WT4KB6 

YW3N51 

LB 

800 

400 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

LB 

400 

400 

Total : 

1400 

1000 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

W8050F 

Y00000 

LB 

825 

850 

3439002622671 

ELECTRODE,  WELDING' 

3 

W8050F 

Y00000 

CO 

24 

24 

3 

WT4KE3 

WT4KEA 

CO 

3 

3 

Total : 

27 

27 

3439002622672 

ELECTRODE,  WELDING1S 

1 

W8050F 

Y00000 

LB 

4  60 

250 

1 

WT4KB6 

YY11A1 

LB 

100 

100 

Total : 

560 

350 

3439002624188 

BRAZING  ALLOY, SILVE 

1 

WT4KB6 

YV6BA5 

TO 

10 

10 

3439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

1 

W80456 

WT4KEA 

LB 

1 

1 

1 

WT4KB6 

YV6B95 

LB 

35 

35 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

LB 

100 

100 

Total : 

136 

136 

3439003723480 

DESOLDERING  WICK 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

SL 

76 

76 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

1 

W804MM 

WT4KEA 

EA 

2 

2 

1 

WT4VJE 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

1 

W8086K 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

EA 

20 

20 

1 

W81JWX 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

1 

W81F53 

WT4KEA 

EA 

5 

5 

1 

W81FYL 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

1 

WT4KFJ 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

A454 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Mat axial  Znvaatory  by  USD 
for  OSH  Taagru  Znatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

17 

17 

Total : 

49 

49 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

3 

WT4KB6 

YV6B95 

LB 

4 

4 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

LB 

65 

44 

Total : 

69 

48 

3439006402351 

ELECTRODE,  WELDING ( 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

1 

1 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

9 

9 

Total : 

10 

10 

3439007269822 

SOLDER,  PASTE (  AL,  5 

BN 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

TU 

10 

10 

3439008039498 

ELECTRODE, WELDING 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

SL 

342 

342 

3439009024209 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4KB6 

Y43101 

LB 

20 

20 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

LB 

100 

100 

4 

W81F9N 

WT4KEA 

LB 

10 

10 

Total : 

130 

130 

3439009148390 

FLUX, BRAZING 

AX 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

LB 

3 

3 

3439010749983 

SOLDER, LEAD  ALLOY 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

LB 

1 

1 

3810008693092 

CRANE-SHOVEL  CRWLR  M 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

2 

2 

3920010276134 

TRUCK  HAND  ELECTRIC: 

GA 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

4020002402185 

MARLINE 

3 

W80456 

WT4KEA 

CL 

4 

4 

3 

WT4JU9 

WT4KEA 

CL 

13 

13 

Total: 

17 

17 

4210002026465 

EXTINGUISHER,  FIRE,C 

EG 

1 

WT4HAF 

YPEE12 

EA 

9 

9 

4210002027858 

EXT  FIRE  C02  15  LB 

FH 

2 

WT4KB6 

Y20001 

EA 

80 

80 

2 

WT4KB6 

YW3NG1 

EA 

140 

140 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

1 

1 

Total : 

221 

221 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

8 

8 

1 

W81K6B 

WT4KEA 

EA 

35 

35 

1 

WT4JU9 

WT4KEA 

EA 

31 

18 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

9 

9 

1 

WT4KEA 

EA 

15 

15 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

55 

55 

Total : 

153 

140 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

20 

20 

A455 


Tabls  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  OEH  Taagu  Installations 


MSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210C07750127 

EXTINGUISHER, EIRE, D 

FH 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

48 

48 

Total : 

68 

68 

4210008992491 

EXTINGUISHER, EIRE, D 

FH 

1 

WT4KB6 

Y20001 

EA 

216 

216 

1 

WT4K36 

YW3P81 

EA 

200 

200 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

164 

164 

Total : 

580 

580 

4210009651115 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

2 

WT4KB6 

Y20001 

EA 

50 

50 

4210010568343 

FOAM  LIQUID, FIRE  EX 

n 

i 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

91 

91 

l 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

107 

107 

Total : 

198 

198 

4210010890875 

EXTINGUISHER, FIRE, V 

FH 

2 

WT4KB6 

Y00076 

EA 

18 

18 

4730009686129 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

14 

20 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

100 

100 

Total : 

114 

120 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

1 

W81C1E 

WT4KDV 

KT 

4 

4 

5330004792847 

GASKET 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

100 

100 

1 

W81FEL 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

130 

75 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

5 

5 

Total : 

245 

190 

5330005859501 

ASBESTOS  SHEET, COMP 

1 

W8050F 

YOOOOO 

SH 

14 

14 

5610001714721 

ASPHALT, PETROLEUM 

3 

WT4KB6 

Y50014 

DR 

30 

30 

5610001714722 

ASPHALT, PETROLEUM 

3 

WT4KB6 

Y0001 1 

CN 

10 

10 

5610002330020 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4KB6 

Y00199 

DR 

78 

39 

4 

WT4KB6 

YY2C11 

DR 

2 

2 

Total : 

80 

41 

5610002364946 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4KB6 

YY1A2D 

CN 

30 

30 

4 

WT4KB6 

YY1A2A 

CN 

36 

36 

4 

WT4KB6 

YY1A2D 

CN 

30 

30 

Total : 

96 

96 

5610006410427 

COATING  COMPOUND, NO 

2 

W81C1E 

WT4 KDR 

GL 

4 

4 

5610007714684 

ASPHALT, PETROLEUM 

1 

WT4KB6 

YY1A2E 

CN 

11 

11 

5610007825556 

FLIGHT  DECK  COMPOUN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

20 

10 

A456 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

rY 90  Hazardous  Mata rial  Inventory  by  VSS 
for  DEH  Taagu  Znatallations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5610008574392 

FLIGHT  DECK  COMPOUN 

BN 

1 

WT4KEA 

Y00000 

KT 

2 

2 

5910001103335 

CAPACITOR, FIXED, PAP 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

2 

2 

5915009097762 

FILTER, RADIO  FREQUE 

2 

WT4HAF 

YLMC64 

EA 

1 

1 

2 

W81G6E 

WT4KEA 

EA 

2 

2 

Total: 

3 

3 

5925001440466 

CIRCUIT  BREAKER 

AY 

4 

WT4HAF 

Y00000 

EA 

1 

1 

5930006157880 

SWITCH 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

1 

1 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

2 

WT4HAF 

Y00000 

EA 

1 

1 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

50 

50 

Total : 

51 

51 

5930006551514 

SWITCH 

AY 

2 

WT4HAF 

YB1G2D 

EA 

75 

75 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

7 

7 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

30 

30 

Total : 

112 

112 

5930006551515 

SWITCH 

AY 

2 

WT4HAF 

YG29KJ 

EA 

5 

5 

2 

WT4KB6 

Y00009 

EA 

36 

36 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

4 

4 

2 

WT4KB6 

YW3QH3 

EA 

40 

40 

Total: 

85 

85 

5930006551582 

SWITCH, TOGGLE 

AY 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

2 

2 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

47 

47 

Total: 

49 

49 

5960001346064 

ELECTRON  TUBE 

AY 

1 

WT4HAF 

YG2ABF 

EA 

3 

3 

5960002620286 

ELECT  TUBE  5651WA 

AY 

3 

WT4HAF 

Y00000 

EA 

1 

1 

5960006244718 

ELECT  TUBE  6627/0B2W 

AY 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

EA 

2 

2 

1 

WT4HAF 

YJAK52 

EA 

8 

8 

Total : 

10 

10 

5965008264144 

DRIVER  LOUDSPEAKER 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

5965008923665 

LOUDSPEAKER, PERMANE 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

2 

2 

5970000909184 

INSULATING  VARNISH, 

BN 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

2 

2 

5970009015331 

INSULATING  VARNISH, 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

BT 

5 

5 

6110000645478 

REGULATR  V  CN-514/GR 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

5 

5 

A457 


Table  ill-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEH  Taegu  Znstallationa 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135000738939 

BATTERY, 

NONRECHARG 

3 

W81G6D 

WT4KEA 

EA 

50 

50 

6135002952619 

3ATTERY, 

NONRECHARG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

720 

720 

6135002996918 

BATTERY, 

NONRECHARG 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

11 

11 

6135005568318 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

EA 

3 

3 

6135008013493 

BATTERY, 

NONRECHARG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

212 

212 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

215 

175 

Total : 

427 

387 

6135008351023 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4J8S 

WT4 J8S 

EA 

2 

2 

1 

W81C1E 

W81F6L 

EA 

100 

100 

Total : 

102 

102 

6135009260827 

BATTERY, 

NONRECHARG 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

13 

13 

6135009268322 

BATTERY, 

NONRECHARGE 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

99 

99 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

1774 

1050 

Total : 

1873 

1149 

6135009300030 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

PG 

23082 

1254 

6135009352532 

BATTERY, 

NONRECHARG 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

17 

17 

6135009352533 

BATTERY, 

NONRECHARG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

578 

578 

6135009352587 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PG 

35 

35 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PG 

77 

77 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

PG 

48 

24 

Total: 

160 

136 

6135009355301 

BATTERY, 

NONRECHARG 

4 

WT4KEA 

WT4KEA 

PG 

22 

22 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

PG 

22 

22 

Total : 

44 

44 

6135009613603 

BATTERY, 

NONRECHARG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

210 

210 

6135010342239 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

115 

115 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

45 

45 

Total : 

160 

160 

6135010363495 

BATTERY, 

PRIMARY, LIT 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

1421 

1421 

1 

W81LDA 

WT4KEA 

EA 

48 

48 

1 

WT4KE3 

WT4KEA 

EA 

7 

7 

1 

WT4VJE 

WT4KEA 

EA 

18 

18 

Total : 

1494 

1494 

A458 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSH 
for  DKB  Taegu  Znatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

PG 

29 

29 

6135010882708 

BATTERY, DRY 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

52 

52 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

EA 

16 

16 

2 

WT4VJE 

WT4KEA 

EA 

6 

6 

Total : 

84 

84 

6135010946536 

BATTERY  (1)  NONRECH 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

33 

33 

6140001909828 

BATTERY,  STORAGE 

GA 

3 

WT4HAF 

Y00000 

EA 

1 

1 

6140002501981 

BATTERY, STORAGE 

GA 

3 

WT4HAF 

Y00000 

EA 

1 

1 

3 

W8046C 

WT4KEA 

EA 

20 

20 

Total: 

21 

21 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

WT4HAF 

Y00000 

EA 

11 

11 

1 

WT4HAF 

YLTB13 

EA 

46 

46 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

124 

124 

1 

WT^KEA 

YSARSS 

EA 

33 

33 

Total : 

214 

214 

6140010316882 

BATTERY, STORAGE 

AX 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

11 

11 

1 

WT4KFJ 

WT4KEA 

EA 

4 

4 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

38 

38 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

71 

71 

Total : 

124 

124 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

2 

W8046C 

WT4KEA 

EA 

4 

4 

1 

W81G6D 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

1 

WT4HAF 

YPAG11 

EA 

14 

14 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

8 

8 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

75 

75 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

41 

41 

Total : 

143 

143 

6220001591762 

LIGHT, NAVIGATIONAL, 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

2 

2 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

4 

WT4KB6 

YW5C31 

SE 

15 

15 

4 

WT4KB6 

YW5C31 

SE 

37 

37 

Total: 

52 

52 

6240000996764 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KB6 

YV5B62 

EA 

1 

1 

6240001522987 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

WT4HAF 

YLLC72 

EA 

6 

30 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

Total : 

16 

40 

A459 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEB  Taegu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

624 0007  583367 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

2 

WT4KB6 

Y00036 

EA 

5 

5 

6240010043107 

LAMP, FLUORESCENT 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

192 

96 

624  GO  1080  9620 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KB6 

YV5BF4 

EA 

60 

30 

4 

WT4KB6 

YV5BF4 

EA 

178 

109 

Total : 

238 

139 

626CCC1  700430 

LANTERN/GASOLINE 

AY 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

8 

8 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

W80456 

WT4KEA 

BX 

10 

10 

2 

WT4JU9 

WT4KEA 

BX 

10 

10 

2 

W81JW1 

WT4KEA 

BX 

4 

4 

2 

WT4KEA 

BX 

257 

257 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

BX 

10 

10 

Total : 

291 

291 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

BX 

163 

114 

6505001002470 

ACETIC  ACID  GLACIAL 

3 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

14 

14 

6505001050000 

ALCOHOL  DEHYDRATED  U 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

522 

474 

6505001050109 

HALOTHANE  USP  250ML 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

16 

16 

650300 1060875 

AMMONIA  INHALANT  SOL 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

PG 

933 

823 

6505001069000 

AMYL  NITRATE  INHALAN 

1 

WT4J8S 

W80HLA 

PG 

21 

25 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

PG 

376 

370 

Total : 

397 

395 

650500  1  1430  10 

COAL  TAR  TOPICAL  SOL 

3 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

1 

1 

6505001 150000 

COLLODION  FLEXIBLE  U 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

170 

190 

6505001160200 

CROTAMITON  CREAM  USP 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

TU 

332 

322 

6505001161315 

SULFUR  AND  SALICYLIC 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

CK 

1822 

1562 

6505001161750 

HEXACHLOROPHENE  CLEA 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

13 

13 

6505001285705 

THIMEROSAL  TINCTURE 

3 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

29 

29 

65050C1 325181 

OXYGEN  USP  99%  CYLIN 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

EA 

524 

524 

6505001338025 

PETROLATUM  WHITE  USP 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

CO 

103 

88 

6505001 339920 

PHENOL  USP  CRYSTAL  O 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

20 

26 

A  4  60 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  HSN 
for  OEH  Taagu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6505001352881 

CHARCOAL  ACTIVATED  U 

2 

WT4J8S 

WT4J3S 

BT 

864 

852 

6505001405000 

SILVER  NITRATE  USP  1 

4 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

13 

13 

65C50014700C0 

TALC  USP  1  LB 

4 

WT4J8S 

WT4 J8S 

CN 

1 

1 

6505001478347 

CODEINE  PHOSPHATE  AN 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

42 

42 

6505001490746 

HEXACHLOROPHENE  CLEA 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

PG 

28 

16 

6505001538480 

HYDROGEN  PEROXIDE  TO 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

4120 

3326 

6505002056513 

ISOPROPYL  ALCOHOL  US 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

1 

1 

6505002617256 

ISOPROPYL  ALCOHOL  US 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

160 

160 

6505002617257 

BENZOIN  TINCTURE  COM 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

CN 

248 

248 

6505002998095 

ISOPROPYL  ALCOHOL  US 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

DR 

114 

89 

8505002998279 

LINDANE  CREAM  USP  1M 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

TU 

2311 

1971 

6505002999672 

SILVER  NITRATE  APPLI 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

CO 

276 

276 

6505005467319 

SALICYLIC  ACID  GEL  6 

2 

WT4J9S 

WT4J8S 

TU 

53 

53 

6505005768915 

D ICHLOROTETRAFLUOROE 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

CN 

334 

334 

6505006558366 

ISOPROPYL  RUBBING  AL 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

2006 

1788 

6505006874484 

TERPIN  HYDRATE  AND  C 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

785 

785 

6505007534773 

METHYL  SALICYLATE  NF 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

9 

9 

6505007540374 

POVIDONE-IODINE  TOPI 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

476 

407 

6505007826484 

SODA  LIME  NF  POWDER 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

EA 

287 

287 

6505009269197 

IPECAC  SYRUP  USP  7% 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

1642 

1574 

6505009581730 

POVIDONE-IODINE  TOPI 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

144 

111 

6505009608383 

FLOUROURACIL  INJECTI 

3 

WT4J8S 

WT4JSS 

PG 

21 

21 

6505010182729 

DOXORUBICIN  HYDROCHL 

2 

WT4J8S 

WT4 J8S 

VI 

3 

3 

6505010202367 

METHOTREXATE  SODIUM 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

58 

58 

A461 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEB  Taegu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

ROST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

650  50  103"?  5607 

THEOPHYLLINE  EXTENDE 

1 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

102 

102 

65050  1  C3"?9356 

CYCLOPHOSPHAMIDE  FOR 

2 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BX 

6 

6 

6505 010 4 5 3255 

DETERGENT  SURGICAL  4 

2 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

1708 

1454 

2 

WT4J88 

YYBD 

BT 

15 

15 

Total : 

1723 

1469 

6 50 5C 10 53 8620 

CKLORHEXIDINE  GLUCON 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

53 

53 

6505010772780 

PANCRELIPASE  CAPSULE 

2 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

25 

25 

6505010836613 

THEOPHYLLINE  EXTENDE 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

33 

33 

6505010839395 

HYDROCORTISONE  VALER 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

TU 

150 

150 

6505010939901 

HYDROCORTISONE  VALER 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

TU 

1768 

1626 

6505011212335 

SUNSCREEN  PREPARATIO 

2 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

750 

750 

65050  11 455217 

PODOPHYLLUM  RESIN  US 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

104 

74 

6505012104450 

OXYCODONE  HCL  AND  AC 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

66 

66 

6520010610665 

RESIN  ACRYLIC  DENTAL 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

PG 

7 

7 

6605001296330 

TESTER, MASTER  COMPA 

1 

W81C1E 

WT4KDV 

EA 

1 

1 

660  50080952  52 

COMPASSMAGNETI  C  UNM 

AY 

3 

W81G6D 

WT4KEA 

EA 

25 

25 

6665CCC  178903 

RADIAC  SET:  AN/PDR-2 

1 

W81EW4 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

1 

W804MK 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

3 

3 

Total : 

5 

5 

6665005568825 

CALIBRATOR  SET  RADIA 

4 

W8070D 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6  6  6  *;  0  0  8  3  2  6  I  5  9 

RADIOACTIVE  TEST  SAM 

AY 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

EA 

3 

3 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

56 

28 

Total : 

59 

31 

666501084 7777 

CALIBRATOR  SET  RADIA 

1 

W8070D 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

EA 

7 

5 

Total : 

8 

6 

i.  * \j  5 6 2 3 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

2 

W81FYK 

WT4KEA 

EA 

2 

2 

2 

W81FYL 

WT4KEA 

EA 

24 

12 

Total : 

26 

14 

A4  62 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Znvantory  by  NSN 
for  DEH  Taagu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665011121644 

SIMULATOR, DETECTOR 

BN 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

127 

105 

6665011139530 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-5 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

9 

9 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

EA 

9 

9 

1 

WT4KE3 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

Total : 

19 

19 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

1 

WT4KD3 

WT4 KD5 

SE 

1 

1 

1 

W81F53 

WT4KEA 

SE 

1 

1 

Total : 

2 

2 

6750000514977 

DEVELOPER, PHOTOGRAP 

3 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PG 

80 

80 

6750006913822 

CLEANER, PHOTOGRAHI 

4 

WT4J83 

YYBM 

BT 

4 

4 

6750009456529 

DEVELOPER, PHOTOGRAP 

2 

WT4KFJ 

WT4KEA 

BX 

10 

10 

6750010577994 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

1 

W81G7J 

WT4KEA 

KT 

1 

1 

6750011276747 

PAPER, PHOTOGRAPHIC 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

RO 

29 

28 

6780000186868 

PHOTOGRAPHIC  DARKROO 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

1 

1 

6810000064205 

ETHYLENE  GLYCOL, TEC 

4 

WT4KB6 

YREEFE 

GL 

90 

90 

6810000822644 

CALCIUM  CHLORIDE, AN 

1 

WT4KB6 

YW4C11 

BG 

300 

300 

6810001237047 

N-AMYL  ACETATE  REAGE 

FW 

1 

W81JBF 

WT4KEE 

PT 

5 

5 

1 

WT4KE7 

WT4KEA 

PT 

10 

10 

1 

WT4J83 

YYBM 

PT 

3 

3 

Total : 

18 

18 

6810001388414 

XYLENE  ACS  LIQUID  1 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

56 

32 

6810001437000 

SODIUM  NITRITE  ACS  C 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

16 

24 

6810001467520 

SULFURIC  ACID  ACS  MS 

AX 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

BT 

26 

28 

6810001487195 

SODIUM  PHOSPHATE  MON 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

6 

6 

6810001745165 

SODA  LIME  ACS  MS  361 

AX 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

BT 

10 

10 

6810001844794 

TRICHLOROETHYLENE  TE 

CH 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

18 

18 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

12 

12 

Total : 

30 

30 

6810001844796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

86 

86 

2 

W804MM 

WT4KEA 

CN 

4 

4 

A463 


Table  All-b  (Cont'd) 

JTY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DZH  Taegu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

68  IOC 01 844796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

2 

WT4KE3 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

Total : 

95 

95 

6810001844800 

TRICHLOROETHYLENE  TE 

CH 

3 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

8 

8 

6810002010904 

ALCOHOL  DENATURED  GR 

BN 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

55 

35 

6810002010907 

ALCOHOL  DENATURED  GR 

BN 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

562 

480 

6810002010909 

SODIUM  HYDROXIDE  ACS 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

22 

24 

68100022704  10 

ISOPROPYL  ALCOHOL  AC 

BN 

4 

W804MM 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

6810002331715 

SODIUM  CARBONATE  TEC 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

15668 

7399 

6810002372908 

SODIUM  SULFIDE  NONHY 

1 

W804MM 

WT4KEA 

BT 

4 

4 

6810002388115 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

BT 

2 

2 

6810002411150 

POTASSIUM  CHLORATE  A 

EF 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

BT 

2 

2 

6810002424768 

CHLORINATED  LIME  TEC 

EF 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

2 

2 

68 1 0C02  4  34  4  33 

POTASSIUM  IODIDE  ACS 

1 

W804MM 

WT4KEA 

BT 

4 

4 

1 

W804MM 

WT4KEA 

BT 

12 

12 

Total : 

16 

16 

6810002434436 

AMMONIUM  HYDROXIDE  A 

AX 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

BT 

200 

200 

6810002499354 

SULFURIC  ACID  ELECTR 

AX 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

19774 

4097 

6810002550471 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

BT 

13 

13 

6810002550472 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

1279 

1115 

6310002628567 

SODIUM  CARBONATE  ANH 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

10 

10 

6810002628587 

SODIUM  CHLORATE  ANAL 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

BT 

2 

2 

6810002646592 

SODIUM  CHLORIDE  ACS 

1 

W804MM 

WT4KEA 

BT 

2 

24 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

1 

W8046C 

WT4KEA 

LB 

96 

192 

1 

W81EU8 

WT4 KEA 

LB 

20 

48 

1 

WT4XMW 

WT4KDK 

LB 

10 

48 

Total : 

126 

288 

6810002756010 

METHANOL  TECHNICAL  5 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

280 

280 

A464 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

IT 90  Hazardous  Material  Invantory  by  HSt) 
for  DEH  Taagu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002812001 

ETHYLENE  GLYCOL  MONO 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

24 

24 

6810002812002 

TOLUENE  TECH  LIQ  FOR 

BN 

1 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

15 

18 

6810002812785 

METHYL  ETHYL  KEYTONE 

HN 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

678 

678 

6810002817455 

ALUMINUM  SULFATE  TY 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

BG 

12560 

6660 

6810002860458 

TOLUENE-METHYL  ISOBU 

BN 

4 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

6 

6 

6810002929625 

1, 1, 1-TRICHLOROETHAN 

CH 

2 

WT4KE3 

WT4KEA 

QT 

80 

40 

6810002998153 

SODIUM  PHOSPHATE  DIB 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

10 

12 

6810002998506 

HYDROGEN  PEROXIDE  AC 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

17 

17 

6810003564936 

DISTILLED-DE IONIZED 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

BT 

85 

85 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

3 

W81J76 

WT4KEA 

BG 

5 

5 

3 

W8046C 

WT4KEA 

BG 

25 

25 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

BG 

5 

5 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

BG 

8 

8 

Total : 

43 

43 

6810004704631 

N-HEPTANE  5  GL  CN 

HC 

1 

W8Q4MM 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

6810004765612 

TRICHLOROETHANE,  TECH 

CH 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

6810005511487 

1, 1, 1-TRICHLOROETHAN 

CH 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

26 

26 

6810005774889 

ALCOHOL, DENATURED 

FS 

1 

W8046C 

WT4KEA 

QT 

48 

48 

6810005844070 

XYLENE, TECHNICAL 

BN 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

270 

270 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

38 

19 

Total : 

308 

289 

6810005973608 

METHANOL  TECHNICAL  1 

BN 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

328 

330 

6810005987316 

SODIUM  HYPOCHLORITE 

AX 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

BX 

347 

307 

6810006640283 

FERRIC  CHLOR  AN  100 

EE 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

3 

3 

6810006640387 

1, 1, 1-TRICHLOROETHAN 

CH 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

338 

338 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

4  82 

482 

Total : 

820 

820 

6810006640388 

1,1, 1-TRICHLOROETHAN 

CH 

2 

WT4KE3 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

A465 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  NSH 
for  DEH  Taagu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810006784418 

TRICHLOROETHYLENE  TE 

CH 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

8 

8 

6810006901079 

SODIUM  FLUORIDE  TEC 

Cl 

1 

WT4KB6 

YY1B5F 

BG 

10 

10 

6810006826867 

DISTILLED -DEI ON  I ZED 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

BX 

535 

475 

6810007534779 

NITRIC  ACID  ACS  LIQU 

1 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

27 

27 

6810007534780 

ACETONE  ACS  LIQUID  1 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

162 

162 

6810007534786 

HYDROCHLORIC  ACID  AC 

FC 

2 

WT4KB6 

YW3U41 

PT 

8 

24 

6810007534787 

XYLENE  ACS  LIQUID  16 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

31 

31 

1 

WT4J83 

YYBM 

BT 

5 

12 

Total : 

36 

43 

68 1 C00  7  53  4  993 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

1 

W81FYK 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

6810007634397 

CAMPHOR  TECHNICAL  1 

BO 

3 

W81J76 

WT4KEA 

LB 

5 

5 

6810007822686 

ALCOHOL, DENATURED 

FS 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

24 

24 

6810007826521 

UREA, TECHNICAL 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

BG 

5134 

2884 

6810008170353 

FORMALDEHYDE  SOLUTIO 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

3 

3 

6810008431640 

SULFURIC  ACID, ELECT 

AX 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

148 

148 

6810008556160 

ISOPROPLY  ALCOHOL  AC 

FS 

4 

WT4KB6 

Y21002 

CN 

4 

4 

6810008938138 

SULFURIC  ACID  ELECTR 

AX 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

4  92 

4  92 

6810009049372 

SULFURIC  ACID  ELECT 

AX 

4 

WT4G33 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

6810009306311 

I  I  I-TRICHLOROETHAN 

EG 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

682 

334 

68100097364  1 

CHLOROFORM  ACS  1  GAL 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

2 

2 

6810009863471 

SODIUM  ARSENITE, REA 

JF 

4 

WT4KB6 

YW3NC2 

PT 

25 

25 

681C009954804 

DIETHYLENETRIAMINE  1 

AX 

1 

W81C1E 

WT4KDR 

PT 

15 

15 

6830000609972 

MONOCHLORODIFLUOROM 

EG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

16 

16 

68 3  COO  1061656 

D ICHLOROD IFLUOROMET 

EG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

816 

672 

6830001061659 

MONOCHLORODIFLUOROM 

EG 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

910 

778 

A466 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Taegu  Installations 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 
DO  DA  AC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Tqtal 

DLVRD 

Total 

6830001382482 

MONOCHLORODIFLUOROM 

EG 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

107 

67 

6830001449952 

M0N0CHL0R0D IFLUOROM 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

LB 

11640 

1640 

6830002646751 

ACETYLENE  TECHNICAL: 

FQ 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

32 

32 

6830002646752 

ACETYLENE , TECHN ICAL 

FQ 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CY 

10 

10 

6830004696540 

PROPANE  INSTRUMENT  G 

1 

WT4J83 

YYBM 

BX 

3 

3 

6830005436623 

M0N08R0M0TR IFLUOROM 

EG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

85 

69 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

1 

WT4KE3 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

EA 

120 

40 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

EA 

12 

12 

Total : 

133 

53 

6830008002072 

CARBON  DIOX ID E-OX YGE 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

EA 

4 

4 

6830009359895 

DICHLORODIFLUOROMET 

EG 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

96 

96 

6830009359896 

MONOC HLOROD I F  LUOROM 

EG 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

144 

144 

6830010495263 

OXYGEN  TECHNICAL:  GA 

HU 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

10 

10 

6840001428965 

INSECT  REPELLENT  PER 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

BX 

9 

9 

6840001806069 

INSECTICIDE, BAYGON 

BN 

1 

W804MK 

WT4KEA 

GL 

3 

3 

6840002424217 

INSECTICIDE  LINDANE 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

BT 

4164 

4164 

6840004002140 

INSECTICIDE  PYRETHRU 

CG 

1 

WT4KB6 

YW4D51 

GL 

40 

40 

1 

WT4KB6 

YW4D21 

GL 

132 

66 

Total : 

172 

106 

6840004025411 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CG 

3 

WT4KB6 

YW4D21 

CN 

4 

4 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

18 

18 

Total : 

22 

22 

6840005843129 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

2238 

1189 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

8890 

4330 

Total : 

11128 

5519 

6840006646610 

DEODORANT, GENERAL  P 

Cl 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CO 

68 

34 

1 

WT4KEA 

CO 

58 

29 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CO 

166 

101 

Total : 

292 

164 

A467 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  DSN 
for  DEH  Taegu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840006855437 

INSECTICIDE  MALA  CL2 

CH 

2 

WT4KB6 

Y21002 

DR 

1 

1 

6340006855438 

INSECTICIDE  MALATHIO 

BN 

3 

WT4KB6 

YPESTC 

CN 

25 

25 

6840007216055 

DEODORANT  GENERAL  LQ 

EG 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

494 

295 

6840007534973 

RODENT IC I DAL  BAIT  AN 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

4118 

3362 

6840007823925 

INSECTICIDE  D IAZINON 

CH 

4 

WT4KB6 

YW4D31 

GL 

30 

30 

4 

WT4KB6 

YW4S31 

GL 

42 

42 

4 

WT4KB6 

YW4D31 

GL 

27 

27 

Total : 

99 

99 

68400C8 106396 

DISINFECTANT  FOOD  SV 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

BX 

1509 

309 

6840009261481 

INSECTICIDE  MALATHIO 

CH 

3 

WT4KB6 

YPESTC 

DR 

4 

2 

5840009269117 

DISINFECTANT  GENERAL 

4 

WT4J8S 

WT4 J8S 

PG 

513 

495 

6840009324692 

DEODORANT, GENERAL  P 

1 

W81C05 

WT4KEA 

BX 

10 

10 

1 

WT4KE3 

WT4KEA 

BX 

5 

5 

Total : 

15 

15 

6840009327297 

INSECTICIDE  CARBARYL 

Cl 

3 

WT4KB6 

YW4C21 

BX 

8 

8 

6840010575462 

DISINFECTANT-DETERGE 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BX 

16 

8 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

1 

WT4KB6 

YV6AD1 

CN 

720 

720 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4KEA 

CN 

278 

278 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

150 

150 

Total : 

428 

428 

6840011040780 

INSECTICIDE 

CH 

4 

WT4KB6 

YW5D21 

GL 

35 

35 

4 

WT4KB6 

YW4D21 

GL 

60 

60 

4 

WT4KB6 

YW5D21 

GL 

35 

35 

Total : 

130 

130 

6840011089578 

HERBICIDE, ISOPROPYL 

2 

WT4KB6 

YW4D61 

BX 

16 

16 

6840011220687 

DISINFECTANT  GP  GLUT 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

PG 

139 

119 

6840011317387 

00000000000000000000 

00 

1 

WT4J8S 

WT4 J8S 

00 

59 

59 

684001 ! 514884 

RODENTICIDAL  BAIT, A 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

35 

35 

68400 1 1537021 

DETERGENT  DISINFECTA 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

CN 

56 

39 

A1!  68 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DEB  Taegu  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

4 

WT4KB6 

YW3EA1 

BX 

200 

16 

4 

WT4KB6 

YW3EA1 

BX 

93 

8 

4 

W81CD4 

WT4KEA 

BX 

4 

1 

Total : 

297 

25 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

1 

W80456 

WT4KEA 

BX 

1 

1 

1 

W80456 

WT4KEA 

BX 

2 

2 

1 

WT4G33 

WT4KEA 

BX 

1 

1 

Total : 

4 

4 

6840012165369 

INSECTICIDE, PYRENON 

3 

WT4KB6 

YW4C21 

BX 

4 

4 

6850000014194 

WATER  INDICATING  PA 

3 

W8050F 

Y00000 

PG 

53 

4 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

PG 

311 

53 

Total : 

364 

57 

6850000605312 

INHIBITOR  ICING  FUEL 

BN 

3 

W8050F 

Y00000 

DR 

30 

30 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

47 

47 

Total : 

77 

77 

6850000662333 

CORROSION  PREVENTIVE 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

24 

24 

6850001053084 

CLEANING  COMPOUND  16 

EG 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

1420 

1420 

6850001104498 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

BN 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

PT 

90 

90 

6850001395297 

RAIN  REPELLENT, WIND 

FS 

3 

W81J76 

WT4KEA 

BT 

10 

10 

6850001429582 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

M1CIE 

WT4KDR 

CN 

19 

19 

6850001489776 

STERILIZER  SOLUTION 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

72 

72 

6850001741806 

ANTIFREEZE  PERMANENT 

4 

WT4KE7 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

6850001775094 

SILICONE  COMPOUND  2 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

TU 

647 

602 

6850001817594 

CLEANING  COMPOUND, E 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

263 

263 

6850001817929 

ANTIFREEZE 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

10563 

7849 

6850001817933 

ANTI-FREEZE  PERM  MIL 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

8358 

5776 

68500C1817940 

ANTIFREEZE 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

256 

232 

6850002097947 

CLEANING  COMPOUND  SO 

CH 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

116 

116 

6850002246663 

CLEANING  COMP  RIFLE 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

194 

194 

A469 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
t or  DEH  Taegu  Installationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

683 C 002550453 

MAGNETIC  INSPECTION 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

3 

3 

685G0C2638640 

DES  ICC  ACT  8UN  SG  50 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

4 

4 

6850002646562 

DESICCANT  ACTIVATED 

3 

W8046C 

WT4KEA 

ON 

40 

40 

685C0 02 646571 

DESICCANT  ACTIVATED3 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

23 

13 

6850002646572 

DESICCANT  ACTIV  150- 

1 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

40 

40 

6850002646574 

DESICCANT  ACTIV  500- 

1 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

30 

30 

6850002649038 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

1604 

1404 

6350002705526 

GASOLINE  INDICATING 

4 

W8050F 

Y00000 

JR 

52 

52 

4 

W81FYK 

WT4KEA 

JR 

30 

30 

4 

W804MM 

WT4KEA 

JR 

10 

10 

Total : 

92 

92 

6350002706225 

CHLORINATION  KIT  FED 

EF 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

KT 

578 

4  98 

6850002745421 

DRY  CLEANING  SOLVENT 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

3257 

2077 

6850002811985 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

BN 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

62 

31 

6350002858011 

DRY  CLEANING  SOLVENT 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

40 

40 

685C0C2858012 

DRY  CLEANING  SOLVENT 

BN 

1 

WT‘KD3 

WT4KD5 

DR 

219 

219 

6850002910963 

LITHOGRAPHIC  BLANKET 

2 

WT4KFJ 

WT4KEA 

GL 

11 

11 

68500C2929780 

INHIBITOR  CORROSION 

BN 

2 

W8050F 

Y00000 

DR 

10 

10 

6850003685233 

INHIBITOR  CORROSION 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

LB 

4 

4 

6850005519577 

CORROSION  REMOVING  C 

AX 

1 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

15 

12 

6850006644959 

SILICONE  COMP  1  GL  C 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

19 

9 

6850006645685 

DRY  CLEAN  SOLVENT 

BN 

1 

WT4KFJ 

WT4KEA 

QT 

2 

2 

6950007534870 

DECONTAMINATING  AGE 

AX 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

CN 

14 

14 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

147 

147 

Total : 

161 

161 

6350007534967 

INHIBITOR  CORROSION 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

6850007535000 

CLEANING  COMPOUND  HI 

AX 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

1052 

297 

A470 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hanrdoui  Material  Inventory  by  H8H 
for  DEH  Taegu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850007535061 

INHIBITOR, ICING, FUE 

BN 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

253 

253 

6850008136702 

DEVELOPING  SOLUTION 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

140 

136 

6850008218882 

DEGLAZING  SOLVENT 

CH 

2 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PT 

24 

24 

6850008237861 

FUEL  ENGINE  PRIMER  8 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

DZ 

250 

250 

6850008652916 

INHIBITOR  CORROS  2  0 

EF 

1 

W81C05 

WT4KEA 

CO 

1 

1 

6850008807616 

SILICONE  COMPOUND 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

TU 

880 

880 

6850009049626 

MAGNETIC  INSPECTION 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

W8050F 

Y00000 

PT 

2 

2 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

307 

307 

Total : 

309 

309 

6850009279461 

SILICONE  COMPOUND  5 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

TU 

2 

12 

6850009491397 

SCALE  REMOVING  COMP 

1 

WT4KEA 

BX 

10 

10 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BX 

7 

7 

1 

WT4J88 

YYBE 

BX 

2 

2 

Total : 

19 

19 

6850009506489 

ANTIFOAM  COMP  SILICO 

3 

W81J76 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

6850009652329 

CLEANING  COMP  HIGH  P 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

3 

3 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

52 

48 

Total : 

55 

51 

6850009733122 

CLEANER  ELECTRIC  CON 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

60 

60 

2 

WT4KEA 

CN 

237 

237 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

918 

459 

Total : 

1215 

756 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

4 

WT4KB6 

YW3N76 

CN 

26 

13 

4 

WT4KB6 

YSWLFH 

CN 

69 

23 

4 

W81K6B 

WT4KEA 

CN 

12 

12 

Total : 

1C7 

48 

6850009743738 

CALIBRATING  OIL  PT  N 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

2 

2 

6850009845853 

CLEANING  COMP  SOLV  5 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

7 

7 

6850010078073 

CLEANING  CONCENTRAT 

2 

W804MK 

WT4KEA 

BT 

3 

3 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

QT 

96 

96 

A471 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

FY 90  Hazardous  Matarial  Znvantozy  by  HSH 
for  DZH  Taagu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6S50C  10157939 

SPOT  REMOVER 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

612 

152 

685C010457931 

CLEANING  COMPOUND, A 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

21 

21 

685  00  1C826783 

FUEL, ENGINE  PRIMER 

EH 

1 

WT4HAF 

YP3D22 

CN 

3 

3 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

Total : 

13 

13 

6 8500  1C  851423 

CARBON  REMOVING  COM 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

1 

W81FEL 

WT4KEA 

CN 

8 

8 

1 

WT4KE3 

WT4KEA 

CN 

20 

20 

1 

W81FEL 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

3 

3 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

CN 

30 

30 

1 

WT4KEA 

CN 

164 

164 

Total : 

245 

245 

635C011594844 

S  iLICOME  COMPOUND 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

TU 

5 

5 

1 

W8086K 

WT4KEA 

TU 

200 

100 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

TU 

115 

65 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

TU 

400 

200 

1 

W81JWX 

WT4KEA 

TU 

2 

2 

Total : 

722 

372 

685C0 1 1 603868 

INHI3ITOR, CORROSION 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

QT 

365 

365 

6 8 5001 1672003 

SILICONS  COMPOUND 

3 

W81K6B 

WT4KEA 

TU 

53 

53 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

TU 

220 

120 

Total : 

273 

173 

683001 1843182 

CLEANING  COMPOUND, A 

1 

W81C1E 

WT4KDR 

DR 

960 

480 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

152 

152 

6  3 1  0  C  1  1  1  3  2  4  3  4 

REFILL  KIT, TRAINING 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BX 

75 

75 

7360001874757 

ACCESSORY  OUTFIT  GAS 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

OT 

16 

14 

751000! 614237 

INK, STAMP  PAD 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BT 

435 

145 

7  5  1 C  0  0  1  6 1  4  2  4  0 

INK, STAMP  PAD 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

BT 

84 

84 

7  5  1  0  0  C  2  8  6  1  7  1 9 

INK, DUPLICATING  MAC 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

LB 

198 

99 

"510004697910 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

2216 

792 

’ 5 100  0616  9588 

TYPE  CLEANER-LIQUID 

EH 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

501 

214 

A472 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSH 
for  DZH  Taegu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930000456923 

REMOVER, FLOOR  POLIS 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

766 

420 

7930001325265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

40 

40 

7930001849423 

GLASS  CLEANER  LIQUID 

BN 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

75 

40 

1 

W81F53 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

Total : 

87 

52 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

00 

3573 

3573 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

00 

18588 

8588 

Total : 

22161 

22161 

7930002052870 

WAX, FLOOR, WATER  EMU 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

286 

143 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

2857 

1508 

Total : 

3143 

1651 

7930002052874 

POLISH  SHOE 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DZ 

1350 

450 

7930C02247901 

SOAP, LAUNDRY 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

3 

3 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

21 

21 

Total : 

24 

24 

7930002526797 

DETERGENT-LNDRY-PWDR 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

BG 

14 

14 

7930002667121 

POLISH, FURNITURE 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

DZ 

4 

4 

7930002667136 

POLISH, METAL 

BN 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

DZ 

1 

1 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BG 

27 

27 

1 

WT4KB6 

YSTORA 

BG 

10 

10 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BG 

179 

179 

Total : 

216 

216 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CO 

23 

23 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CO 

376 

376 

Total: 

399 

399 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

1 

W81JBF 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

1 

WT4GYM 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

1 

WT4KE7 

WT4KEA 

GL 

2 

2 

Total : 

14 

14 

7930002829700 

DETERGENT, GENERAL  P 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

7930002854304 

SOAP  SCOUR-GND  FELDS 

1 

WT4KFJ 

WT4KEA 

BX 

12 

12 

1 

W80456 

WT4KEA 

BX 

1 

1 

Total : 

13 

13 

A473 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSH 
for  DEH  Taegu  Installations 


yt 

N  om  e  n  c  i  a  t  u  r  e 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

1  )  j 0  C  C 3 ^  7  7  386 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BT 

1856 

928 

i 

WT4KEA 

YSARSS 

BT 

12500 

5918 

Total : 

14356 

6846 

79300:453224 7 

CLEANING  COMPOUND , 0 

4 

WT4KB6 

Y  0 1 0 1 8 

DZ 

7 

7 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

DZ 

79 

70 

Total : 

86 

77 

7330004835606 

POLISH, AUTOMOBILE 

BN 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

DZ 

3 

3 

7330005262919 

DETERGENT  GENERAL  PU 

4 

W8050F 

Y000C0 

CN 

2 

2 

4 

WT4GCR 

WT4KEA 

CN 

4 

4 

Total : 

6 

6 

793C00558I1  11 

DETERGENT  GENERAL 

3 

W804MM 

WT4KEA 

CO 

20 

20 

/ 9300  0  6  3  3  984  9 

SWEEPING  COMPOUND 

3 

WT4KB6 

YSTORA 

DR 

5 

5 

7930006646310 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BX 

17 

17 

1 

WT4K36 

YSTORA 

BX 

5 

5 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BX 

115 

115 

Total : 

137 

137 

7  9  300092  65171 

POLISH, METAL 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

458 

229 

7  3)000 32  652  60 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

W8046C 

WT4KEA 

BX 

6 

6 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

BX 

40 

40 

Total : 

46 

46 

■'930009  35  2794 

POLISH, PLASTIC 

3 

W81F53 

WT4KEA 

BX 

4 

4 

79  300  19856906 

DISHWASHING-COM  MCH- 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BG 

364 

364 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BG 

1709 

1709 

Total: 

2073 

2073 

8  J  l  C  0  0C  4  j  34  1 8 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KB6 

YW2B1 1 

GL 

700 

700 

8  0  1 0  0  C  0  5  5  5 1 0  0 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

24 

24 

30 1 0000637883 

PAINT, OIL 

1 

WT4KB6 

YW2J43 

GL 

1 

1 

80 10C00639967 

LACQUER 

2 

WT4KB6 

Y00058 

GL 

18 

9 

2 

WT4KB6 

YW2H71 

GL 

8 

8 

Total : 

26 

17 

■  ‘  *  .3  J  J  ’)  / 4  3  4 

PRIMER  COATING 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

788 

394 

80 1 0000 o  ’54  37 

ENAMEL 

EH 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

PT 

140 

70 

A474 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  N8H 
for  DEH  Taegu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010000792750 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

12 

12 

8010000792752 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

120 

120 

8010000793750 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

1798 

1271 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4 KEA 

PT 

564 

564 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

PT 

60 

30 

Total : 

624 

594 

8010000793754 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

120 

120 

8010000793758 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

24 

24 

8010000793760 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

352 

314 

8010000793762 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

372 

372 

* 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

PT 

140 

70 

Total : 

512 

442 

8010000793764 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

336 

336 

8010000822420 

BEADS, RETRO-DIRECTI 

1 

WT4KB6 

YW4E11 

BG 

17 

17 

1 

WT4KB6 

YW4B11 

BG 

20 

20 

Total: 

37 

37 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

6 

6 

8010000822479 

LACQUER 

BN 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

6 

6 

8010000870102 

ENAMEL 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

8 

4 

8010000870107 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2H72 

QT 

6 

6 

4 

WT4KB6 

YW2H72 

QT 

10 

10 

Total: 

16 

16 

8010001117938 

ENAMEL 

2 

W8050F 

Y00000 

GL 

10 

10 

8010001118007 

ENAMEL 

1 

W8050F 

Y00000 

CN 

10 

10 

8010001118069 

ENAMEL 

2 

W8050F 

Y00000 

CN 

225 

225 

8010001118129 

ENAMEL 

FF 

4 

W8050F 

Y00000 

CN 

2 

2 

8010001160867 

ENAMEL 

1 

WT4KB6 

Y00005 

QT 

1 

1 

8010001335706 

ENAMEL 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

10 

10 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

5 

6 

Total: 

15 

16 

A475 


Tabl«  All-b  (Cont'd) 

Df90  Hatardoua  Material  Inventory  by  MSB 
for  DEB  Taagru  Inatallationa 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001412951 

LACQUER 

EH 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PT 

2 

2 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

1 

W8050E 

Y00000 

PT 

42 

22 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

140 

70 

Total : 

182 

92 

8010001412958 

LACQUER 

EH 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

266 

133 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

134 

67 

Total : 

400 

200 

8010001519990 

LACQUER 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010001594513 

PAINT, RUBBER 

2 

WT4KB6 

YW2J61 

GL 

12 

12 

8010001605788 

THINNER, PAINT  PRODU 

4 

W3CS0F 

YOOOOO 

CN 

1  A 
a.  1 

14 

4 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

28 

28 

Total : 

42 

42 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

W8050F 

YOOOOO 

GL 

40 

20 

4 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

32 

16 

4 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

5 

5 

Total : 

77 

41 

8010001605798 

REMOVER, PAINT 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2F42 

GL 

80 

40 

4 

WT4KB6 

YW3F41 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB6 

YW2F42 

GL 

152 

68 

Total : 

244 

120 

8010001605800 

REMOVER, PAINT 

BN 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

4 

WT4KB6 

YW2H62 

GL 

8 

8 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

52 

42 

4 

WT4KB6 

YW2H62 

GL 

42 

33 

4 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

51 

41 

Total : 

153 

124 

8010001615718 

PRIMER  COATING 

1 

W8050F 

YOOOOO 

CN 

5 

5 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

8 

8 

Total : 

15 

15 

80 1 000 1 61 724  5 

LACQUER 

BN 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

10 

5 

8010001617275 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

W81EU8 

WT4 KEA 

CN 

5 

5 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

17 

17 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

6 

6 

Total : 

28 

28 

A476 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

JTY90  Hazardous  Material  Inventory  by  H8H 
for  OEH  Taagu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total- 

DLVRD 

Total 

8010001617278 

SHELLAC, CUT 

BN 

1 

WT4GCR 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8010001617419 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

W8050F 

Y0Q000 

GL 

6 

6 

8010001617425 

PRIMER  COATING 

1 

W81F53 

WT4KEA 

GL 

10 

5 

1 

WT4KB6 

Y0Q001 

GL 

4 

4 

1 

WT4KB6 

Y00010 

GL 

3 

3 

Total : 

17 

12 

8010001625289 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

36 

36 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

65 

45 

1 

W81JWX 

WT4KEA 

GL 

5 

5 

Total : 

118 

98 

8010001654420 

VARNISH, OIL 

4 

WT4KB6 

YW2H62 

GL 

8 

8 

4 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

24 

24 

4 

WT4KB6 

YW2H62 

GL 

28 

28 

Total : 

60 

60 

8010001655540 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

QT 

1 

1 

8010001658557 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

W8050F 

Y00000 

CN 

1 

1 

8010001658627 

STAIN 

BN 

1 

WT4GCR 

WT4KEA 

QT 

12 

12 

8010001660746 

STAIN 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2FA3 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB6 

YW2FA2 

GL 

28 

28 

4 

WT4KB6 

YW2FA3 

GL 

4 

4 

Total : 

36 

36 

8010001663147 

LACQUER 

BN 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

60 

60 

8010001688810 

VARNISH, OIL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

32 

32 

8010001711509 

LACQUER 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010001818080 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

84 

84 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

20 

10 

2 

WT4KEA 

YOOOOO 

GL 

388 

194 

Total: 

492 

288 

8010002003495 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2F52 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB6 

YW2F52 

GL 

52 

52 

Total : 

64 

64 

8010002210611 

LINSEED  OIL, RAW 

3 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

68 

52 

A477 


Tabla  All -b  (Cont'd) 

rY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  HSM 
for  DEH  Tasgu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

801CC02212809 

VARN I SH, 0 IL 

4 

WT4KB6 

YW2JA3 

QT 

32 

16 

4 

WT4KB6 

YW2JA3 

QT 

56 

40 

Total : 

88 

56 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

62 

53 

1 

WT4KB6 

YW2F51 

GL 

24 

8 

Total : 

86 

61 

8010002445791 

PAINT, OIL 

4 

WT4KB6 

YW2F91 

GL 

16 

16 

4 

WT4KB6 

YW2F91 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB6 

YW2J91 

GL 

10 

2 

Total : 

38 

30 

8010002445792 

PAINT, OIL 

1 

W8050F 

Y00000 

CN 

2 

2 

8010002466112 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

GL 

1 

1 

8010002466443 

TURPENTINE 

4 

WT4KB6 

YW2F22 

GL 

400 

200 

4 

WT4KB6 

YW2F22 

GL 

1480 

520 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

112 

80 

Total: 

1992 

800 

8010002812072 

STAIN 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2FA3 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB6 

Y00043 

GL 

1 

1 

4 

WT4KB6 

YW2FA3 

GL 

4 

4 

Total : 

9 

9 

8010002812074 

STAIN 

BN 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

10 

8010002812075 

STAIN 

4 

WT4KB6 

YW2FA3 

GL 

10 

10 

4 

WT4KB6 

YW2FA3 

GL 

32 

32 

4 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

Total : 

62 

62 

8010002829414 

PRIMER  COATING 

4 

WT4KB6 

YW2H61 

GL 

16 

16 

8010002854871 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4GCR 

WT4KEA 

CN 

100 

100 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

20 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

Total : 

48 

48 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

8010002867744 

ENAMEL 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

92 

92 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2H72 

QT 

12 

12 

A478 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  N8M 
t or  DXH  Taegu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

36 

36 

4 

W81F9N 

WT4KEA 

QT 

4 

4 

4 

WT4KB6 

YW2H72 

QT 

60 

20 

4 

WT4KB6 

YW2H92 

QT 

8 

8 

Total : 

120 

80 

8C10002867838 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2H21 

GL 

60 

60 

4 

WT4KB6 

YW2H21 

GL 

52 

52 

Total: 

112 

112 

8010002867839 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

16 

16 

8010002868495 

PAINT, OIL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2D11 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB6 

YW2D11 

GL 

8 

8 

Total : 

16 

16 

8010002869072 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

2 

WT4KB6 

Y00016 

GL 

10 

5 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

3 

W8050F 

Y00000 

GL 

97 

76 

3 

WT4XB6 

YW2E11 

GL 

100 

100 

3 

WT4KB6 

YW2E11 

GL 

480 

480 

3 

W8083P 

WT4KEA 

GL 

20 

10 

Total : 

697 

666 

8010002906643 

PAINT, OIL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2J12 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB6 

YW2J12 

GL 

24 

24 

Total: 

32 

32 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2H94 

PT 

48 

48 

4 

WT4KB6 

YW2J94 

PT 

435 

155 

Total: 

483 

203 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

816 

408 

8010002910599 

PAINT, OIL 

2 

WT4KB6 

YW2H4 1 

GL 

200 

200 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

80 

80 

Total : 

280 

280 

8010002921127 

PRIMER  COATING 

BN 

4 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

8010002970546 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2JA3 

QT 

4 

4 

4 

WT4KB6 

Y00016 

QT 

2 

2 

Total : 

6 

6 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

60 

60 

1 

W804MM 

WT4KEA 

GL 

20 

10 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

313 

163 

A479 


Tabls  All-b  (Cont'd) 

FI90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEH  Tasgu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

801 0002  9"?  0547 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB6 

YW2F72 

GL 

12 

12 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

98 

49 

Total : 

511 

302 

8010002970554 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2F83 

GL 

8 

8 

8010002970555 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YW2F63 

GL 

4 

4 

8010C02970556 

ENAMEL 

BN 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

42 

22 

8010002970568 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

8010002970570 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2J61 

GL 

84 

42 

4 

WT4KB6 

YW2H61 

GL 

108 

108 

Total : 

192 

150 

8010002970583 

ENAMEL 

BN 

2 

W81E9N 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

2 

WT4KB6 

YW2F52 

GL 

80 

80 

Total : 

88 

88 

8010002970584 

ENAMEL 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

20 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

24 

24 

4 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2H72 

GL 

28 

7 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

192 

138 

Total: 

284 

209 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2H71 

GL 

60 

60 

4 

WT4KB6 

YW2H71 

GL 

40 

40 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

420 

•  260 

Total : 

540 

380 

8010002970586 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

8010002970589 

ENAMEL 

BN 

3 

W8050F 

Y00000 

CN 

40 

5 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

12 

12 

3 

WT4KB6 

YSELFH 

CN 

20 

4 

Total : 

72 

21 

8010002970590 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

8010002970591 

ENAMEL 

BN 

'  4 

W8050F 

Y00000 

GL 

28 

28 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

56 

56 

Total : 

84 

84 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

120 

120 

1 

W81C1E 

WT4KDR 

PT 

36 

18 

Total : 

156 

138 

i 


A480 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

ST90  Hazardous  Material  Inventory  by  N8N 
tor  DEH  Taagu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002972093 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB6 

YW2J93 

QT 

4 

4 

80100029721 00 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2F72 

GL 

32 

32 

4 

WT4KB6 

YW2F72 

GL 

74 

69 

Total : 

106 

101 

8010002972113 

ENAMEL 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

8 

8 

8010002972135 

PAINT, OIL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2J91 

QT 

32 

16 

4 

WT4KB6 

YW2J91 

QT 

40 

24 

4 

WT4KB6 

YW2J93 

QT 

4 

4 

Total : 

76 

44 

8010002982280 

PRIMER  COATING 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2F82 

KT 

28 

28 

4 

WT4KB6 

YW2F82 

KT 

16 

16 

Total : 

44 

44 

8010002982287 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2F82 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2G42 

GL 

80 

40 

Total : 

100 

60 

8010002982 292 

ENAMEL 

BN 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

2 

2 

1 

WT4KB6 

YW2J23 

GL 

12 

12 

Total : 

14 

14 

8010002982293 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2J93 

QT 

140 

100 

4 

WT4KB6 

YW2J93 

QT 

780 

140 

4 

WT4GCR 

WT4KEA 

QT 

4 

4 

Total : 

924 

244 

8010002982295 

ENAMEL 

BN 

1 

W8050F 

WCAVAA 

GL 

8 

8 

8010002982296 

ENAMEL 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

24 

24 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

12 

6 

2 

WT4KEA 

Y00000 

GL 

24 

24 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

46 

23 

Total : 

106 

77 

8010002982298 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

16 

16 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

20 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB6 

YW2J52 

GL 

20 

20 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

80 

80 

4 

WT4KB6 

YW2J52 

GL 

99 

33 

Total: 

231 

165 

8010002983865 

ENAMEL 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

48 

48 

A481 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

FY 90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DEH  Taagu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002983867 

ENAMEL 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

20 

20 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

132 

62 

Total : 

152 

82 

8010003487716 

REMOVER, PAINT 

CH 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

8010005150800 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8010005151596 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2JA3 

QT 

4 

4 

8010005152208 

PRIMER  COATING 

3 

W805QF 

Y00Q00 

GL 

2 

2 

8010005152211 

PRIMER  COATING 

1 

W81EU8 

WT4KEm 

CN 

20 

20 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

136 

136 

Total : 

156 

156 

801C005 152487 

LACQUER 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

54 

27 

8010005272045 

ENAMEL 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

28 

28 

1 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

95 

68 

Total : 

151 

124 

8010005272050 

ENAMEL 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

46 

23 

1 

WT4KB6 

YW2F62 

GL 

52 

46 

1 

WT4KB6 

YW2F62 

GL 

80 

80 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

298 

173 

Total : 

4  76 

322 

8010005272053 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2H72 

QT 

60 

60 

4 

WT4KB6 

YW2H72 

QT 

146 

91 

Total : 

206 

151 

8010005273197 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

44 

44 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

Total : 

48 

48 

8010005273198 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2H21 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2H21 

GL 

60 

60 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

52 

52 

Total : 

132 

132 

8010005273200 

ENAMEL 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

24 

24 

8010005305565 

ENAMEL 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

8010005517932 

LACQUER 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

A482 


Table  Xll-b  (Cont'd) 

I*Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  DIB  Taegu  Installations 


NSN  Nomenclature  Haz  Qt  RQST  RCVN  Unit  RQSTD  DLVRD 

Code  DODAAC  DODAAC  Total  Total 


8010005587026  THINNER, PAINT  PRODU 

8010005774738  ENAMEL 

8010005799200  ENAMEL 
8010005823752  ENAMEL 
8010005825382  LACQUER 

8010005843077  ENAMEL 

8010005843148  LACQUER 
8010005843149  LACQUER 
8010005843150  LACQUER 
8010005843154  LACQUER 

8010005843353  PAINT, LATEX 
8010005977856  VARNISH, OIL 

8010005977858  ENAMEL 

8010005984718  FILLER, DENT, METAL  S 
8010005985049  ENAMEL 
8010005985052  ENAMEL 


1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

44 

44 

1 

WT4KEA 

Y00000 

CN 

30 

30 

Total : 

84 

84 

4 

WT4KB6 

YW2H51 

GL 

64 

64 

4 

WT4KB6 

YW2H51 

GL 

84 

84 

Total : 

148 

148 

2 

W81G7J 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

120 

120 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

1664 

832 

Total: 

1784 

952 

4 

WT4KB6 

YW2F92 

GL 

48 

48 

4 

WT4KB6 

YW2F92 

GL 

240 

60 

Total : 

288 

108 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PT 

2 

2 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

4112 

2056 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

854 

427 

2 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

192 

192 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

PT 

10 

10 

Total: 

202 

202 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2H62 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2H62 

GL 

32 

32 

4 

W81K22 

WT4KEA 

GL 

2 

2 

Total : 

54 

54 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

10 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

88 

48 

Total : 

108 

58 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

48 

48 

3 

WT4KB6 

Y00058 

GL 

12 

12 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

16 

16 

A483 


Tabls  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DKH  Taayu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005985219 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2J93 

QT 

60 

30 

4 

WT4KB6 

YW2J93 

QT 

12 

12 

Total : 

72 

42 

80 1 00 C 5 98 54  58 

ENAMEL 

1 

W8Q50F 

Y00000 

GL 

40 

30 

8010005985460 

ENAMEL 

1 

W8050F 

WCAVAA 

GL 

74 

47 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

114 

57 

1 

W81F53 

WT4KEA 

GL 

10 

5 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

300 

100 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

Total : 

518 

229 

8010005985462 

ENAMEL 

1 

W804MM 

WT4KEA 

GL 

20 

10 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

160 

80 

Total : 

180 

90 

8010005985463 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2F2B 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2FB2 

GL 

92 

92 

Total : 

112 

112 

8010005985464 

ENAMEL 

3 

W8050F 

Y00000 

GL 

10 

5 

3 

W804MM 

WT4KEA 

GL 

20 

10 

3 

W81F53 

WT4KEA 

GL 

10 

5 

3 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

300 

276 

3 

W81CD4 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

650 

349 

Total : 

994 

649 

8010005985470 

ENAMEL 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

8 

8 

8010005985728 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YW2FA2 

GL 

28 

28 

4 

WT4KB6 

YW2FA2 

GL 

8 

8 

Total: 

36 

36 

8010005985730 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YW2C11 

CN 

7 

7 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YW2H11 

GL 

220 

220 

4 

WT4KB6 

YW2H11 

GL 

552 

552 

Total : 

772 

772 

8010005985734 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YYW2J9 

GL 

40 

40 

4 

WT4KB6 

YW2 J22 

GL 

32 

32 

4 

WT4KB6 

YW2J92 

GL 

40 

40 

4 

WT4KB6 

YW2H92 

GL 

40 

40 

Total : 

152 

152 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YW2FA2 

GL 

80 

80 

A484 


Table  All-b  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSM 
for  OEH  Taegu  Installations 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

4 

WT4XB6 

YW2FA2 

GL 

28 

28 

4 

WT4KB6 

YW2FA3 

GL 

60 

60 

Total : 

168 

168 

801C005985738 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YW2J11 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2C11 

GL 

100 

50 

Total : 

120 

70 

80100C5985740 

PAINT, LATEX 

3 

W805CF 

Y00000 

GL 

10 

10 

80 1 C00598  5927 

ENAMEL 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010005987212 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB6 

Y00018 

QT 

1 

1 

1 

WT4KB6 

Y00045 

QT 

4 

4 

Total : 

5 

5 

8010006167486 

ENAMEL 

BN 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

66 

45 

1 

WT4KB6 

YW2J53 

GL 

12 

12 

Total : 

78 

57 

8010006167488 

ENAMEL 

BN 

3 

W8050F 

Y00000 

CN 

26 

26 

3 

W81EU8 

WT4 KEA 

CN 

4 

4 

Total: 

30 

30 

8010006167496 

ENAMEL 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

32 

32 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

24 

24 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

Total : 

72 

72 

8010006167497 

"NAMEL 

BN 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

8 

1 

4 

WT4KEA 

Y00000 

CN 

21 

4 

Total : 

29 

5 

8010006167816 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YW2F81 

GL 

36 

36 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

1 

W8050F 

Y00000 

PT 

65 

25 

1 

W81F53 

WT4KEA 

PT 

6 

6 

1 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

360 

360 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

24 

24 

1 

WT4KEA 

Y00000 

PT 

542 

271 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

414 

291 

Total : 

1411 

977 

8010006169144 

ENAMEL 

EH 

2 

W8050F 

Y00000 

PT 

20 

20 

2 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

48 

48 

Total : 

68 

68 

A485 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  N8N 
for  DEH  Taagru  Installations 


N  SN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQSl 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

801C0C664 1913 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB6 

YC0009 

GL 

4 

4 

8313006644761 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2J62 

GL 

20 

20 

4 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

52 

52 

4 

WT4GCR 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

4 

WT4KR6 

YW2J62 

GL 

40 

40 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

8 

3 

4 

WT4KEA 

YT4KEA 

GL 

48 

48 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

46 

23 

Total : 

222 

199 

80^0:6645679 

ENAM^ 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

Go 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2G42 

GL 

60 

60 

4 

WT4KB6 

YW2G62 

GL 

700 

2C0 

Total : 

780 

280 

801^0066  i  7047 

PAIN", TRAFFIC 

BN 

2 

WT4KB6 

YW2F31 

CN 

67 

67 

90100C6647048 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

2 

WT4KB6 

YW2B11 

CN 

26 

26 

8010C06647088 

FILLER, WOOD, PLAST. 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2 TA3 

CN 

8 

8 

4 

WT1KB6 

YW2A31 

CN 

4 

4 

Total : 

12 

12 

8010006647465 

VARNISH, OIL 

BN 

4 

WT4GCR 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

3010006647468 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

12 

12 

1 

WT4KB6 

YW2 J93 

QT 

40 

20 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

72 

72 

Total : 

124 

104 

83100066-:  7651 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2F32 

GL 

4 

4 

801C006G476S6 

ENAMEL 

4 

W8050F 

Y00000 

CN 

27 

27 

801C0C6878191 

PRIMER  COATING 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

801000  '021053 

LACQUER 

1 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

84 

84 

8010007209313 

COATING  COMPOUND, FL 

BN 

1 

W8050F 

Y00000 

KT 

32 

32 

8010007219742 

LACQUER 

BN 

4 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

72 

72 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PT 

2 

2 

Total : 

74 

74 

8010007219743 

LACQUER 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

120 

120 

7 

WT4KB6 

YW2J83 

PT 

8 

8 

i 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

64 

44 

A486 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

TY90  Haxardou*  Material  Inventory  by  HSH 
for  DCB  Taagu  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010007219743 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KEJ 

WT4KEA 

PT 

2 

2 

Total: 

194 

174 

8010007219744 

LACQUER 

BN  , 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

258 

129 

8010007219745 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PT 

2 

2 

8010007219746 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KB6 

YW2J83 

PT 

8 

8 

8010007219747 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

130 

65 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

4 

W8050E 

Y00000 

PT 

103 

43 

8010007219752 

LACQUER 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

PT 

28 

14 

8010007534549 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

Y25001 

GL 

51 

17 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

48 

38 

Total : 

99 

55 

8010007542608 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YW2J71 

GL 

16 

16 

8010007542610 

PRIMER  COATING 

4 

WT4KB6 

YW2J42 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YQ2J42 

GL 

24 

24 

Total : 

44 

44 

8010007799598 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2J92 

QT 

56 

28 

8010007829356 

ENAMEL 

4 

W8050F 

YOOOOO 

PT 

40 

20 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

204 

204 

Total : 

244 

224 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

1 

W8050F 

YOOOOO 

GL 

22 

22 

1 

WT4KB6 

YW1B31 

GL 

320 

320 

Total : 

342 

342 

8010008238012 

PAINT  OIL 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

8010008283193 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2J12 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB6 

YW2J12 

GL 

24 

24 

Total : 

28 

28 

8010008411242 

ENAMEL 

2 

W81G7J 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8010008465117 

ENAMEL 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

540 

540 

8010008489272 

ENAMEL 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

264 

264 

8010008571938 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

3 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

12 

2 

A487 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Harardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  DZH  Taegu  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010008785761 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

204 

204 

8010008897345 

ENAMEL 

2 

WT4KB6 

YW2J91 

QT 

56 

40 

8010008998825 

PRIMER  COATING 

1 

W81F53 

WT4KEA 

PT 

6 

6 

8010009001622 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

14 

14 

8010009002938 

PAINT, TRAFFIC 

4 

WT4KB6 

YW2F71 

CN 

5 

5 

4 

WT4KB6 

YW2F71 

CN 

20 

20 

Total r 

25 

25 

8010009003648 

PAINT, TRAFFIC 

2 

WT4KB6 

YW2B11 

CN 

8 

8 

8010009011059 

ENAMEL 

3 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010C09011061 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8010009262133 

FILLER, DENT, METAL  S 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

30 

15 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

718 

359 

Total : 

748 

374 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

32 

16 

8010009264727 

REMOVER, PAINT 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

18 

18 

8010009269130 

STAIN 

2 

W81G7J 

WT4KEA 

CN 

1 

1 

8010009356609 

LACQUER 

4 

WT4KB6 

YW2J94 

PT 

12 

12 

4 

WT4KB6 

YW2J94 

PT 

64 

44 

Total : 

76 

56 

8010009437128 

REMOVER, PAINT 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

40 

20 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

240 

48 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

134 

106 

Total : 

414 

174 

8010009588148 

LACQUER 

3 

W8050F 

Y00000 

pT 

44 

24 

8010009588151 

LACQUER 

4 

W8050F 

YOOOOO 

PT 

42 

22 

8010009594661 

EPOXY  COATING  KIT 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

KT 

4 

4 

8010009652391 

LACQUER 

4 

WT4KB6 

YW2J94 

PT 

60 

30 

4 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

72 

72 

4 

WT4KB6 

YW2J94 

PT 

72 

72 

Total : 

204 

174 

A488 


Table  Xll-b  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSH 
for  DIB  Taegu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010009881458 

ENAMEL 

1 

W8050F 

Y00000 

PT 

7 

7 

1 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

72 

72 

Total : 

79 

79 

8010010234261 

POLYURETHANE  COAT  IN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

20 

20 

8010010606461 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

48 

48 

8010011157984 

ENAMEL 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

70 

35 

8010011221969 

ENAMEL 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

QT 

10 

10 

8010011239278 

ENAMEL 

1 

W8050F 

Y00000 

CN 

30 

30 

8010011625578 

POLYURETHANE  COAT IN 

1 

W81JWX 

WT4KEA 

KT 

4 

4 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

1 

W8046C 

WT4KEA 

KT 

12 

12 

1 

W81JW1 

WT4KEA 

KT 

1 

1 

1 

W8046C 

WT4KEA 

KT 

84 

84 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

60 

60 

1 

WT4KEA 

YQ0000 

KT 

60 

60 

Total: 

217 

217 

8010012180856 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

15 

15 

3 

W81CD4 

WT4KEA 

KT 

6 

6 

Total : 

21 

21 

8010012297540 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

QT 

1036 

259 

8010012297542 

POLYURETHANE  COATIN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

16 

16 

8030000574109 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

TU 

5 

5 

1 

W81F53 

WT4KEA 

TU 

3 

3 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

TU 

10 

10 

Total : 

18 

18 

8030000812286 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

BT 

50 

50 

8030000812330 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

BT 

30 

30 

8030001450383 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

CA 

25 

25 

8030001489833 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4GYM 

WT4KEA 

BX 

2 

2 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

BX 

4 

4 

2 

W81FYK 

WT4KEA 

BX 

2 

2 

Total : 

8 

8 

8030001658577 

COATING  COMPOUND, ME 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

1000 

500 

A489 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

FY90  Harardou*  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Taagu  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030001806339 

CALKING  COMPOUND 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

CA 

1 

1 

8030002312345 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

18 

9 

3 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

Total : 

38 

29 

8030002312353 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

27 

9 

8030002441031 

NEATS-FOOT  OIL 

3 

WT4KE7 

WT4KEA 

QT 

10 

10 

8030002441297 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

8030002441299 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

12 

12 

2 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

15 

15 

Total : 

27 

27 

8030002472524 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

TU 

10 

10 

8030002472525 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

TU 

5 

5 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

2 

W8050F 

YGQ000 

TU 

50 

50 

2 

WT4KB6 

YW3J77 

TU 

52 

52 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

TU 

5 

5 

Total : 

107 

107 

8030002645837 

PLASTIC  COATING  COM 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

65 

45 

1 

WT4KEA 

YOOOOO 

CN 

13 

13 

Total : 

83 

63 

8030002812726 

COATING  COMPOUND, ME 

4 

W81CD4 

WT4KEA 

KT 

6 

6 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

2000 

1000 

Total: 

2006 

1006 

8030002905141 

COATING  COMPOUND, BI 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

10 

5 

8030005261605 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

50 

40 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

40 

20 

1 

W81K22 

WT4KEA 

CN 

60 

30 

Total : 

100 

50 

8030005975367 

ANTISEIZE  COMPOUND 

2 

W81C1E 

WT4 KDR 

CN 

8 

8 

8030005985915 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4G33 

WT4KEA 

PT 

3 

3 

8030006169191 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

61 

61 

A490 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DBH  Taegu  Znstallationa 


NSN  Nomenclature  Haz  Qt  RQST  RCVN  Unit  RQSTD  DLVRD 

Code  DODAAC  DODAAC  Total  Total 


8030006644017  CORROSION ' PREVENTIV 
8030006644019  SEALING  COMPOUND 

8030006647105  COATING  COMPOUND, BI 
8030006708553  SEALING  COMPOUND 

8030006708555  SEALING  COMPOUND 
8030006708556  SEALING  COMPOUND 
8030007232746  SEALING  COMPOUND 
8030007535003  SEALING  COMPOUND 
8030007535006  SEALING  COMPOUND 
8030008339116  SEALING  COMPOUND 
8030008480266  LOCK  1LB  TUBE 
8030008507076  COATING  COMPOUND,ME 
8030008893535  TAPE, ANTISEIZING 


8030009002373  PRIMER, SEALING  COMP 
8030009301184  RESIN 
8030009381947  CORROSION  PREVENTIV 

8030010411596  CORROSION  PREVENTIV 


3 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

36 

18 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

60 

20 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

i  io 

10 

Total : 

i70 

t 

30 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

102 

73 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

1 

1 

1 

1 

W81E9N 

WT4KEA 

KT 

5 

5 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

42 

22 

1 

WT4KB6 

YW3J74 

KT 

4 

4 

Total : 

52 

32 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

3 

3 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

1 

1 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

172 

88 

3 

WT4HAF 

Y00000 

CA 

16 

16 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CA 

18 

18 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

BT 

10 

10 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

LB 

50 

25 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

100 

1 00 

1 

W8050F 

Y00000 

EA 

266 

266 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

260 

260 

1 

WT4KB6 

YW3J67 

EA 

2000 

1000 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

1 

WT4KB6 

YW3J67 

EA 

6500 

2650 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

1880 

940 

Total : 

10916 

5126 

2 

W81K6B 

WT4KEA 

BT 

4 

4 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

20 

10 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

72 

36 

3 

WT4G33 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

Total : 

74 

38 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

34 

34 

A491 


Table  All-b  (Cont'd) 

IT 90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Taegu  Inatallation* 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

804000C168662 

ADHESIVE 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

KT 

4 

4 

8040000187581 

ADHESIVE 

1 

WT4GCR 

WT4KEA 

GL 

10 

5 

8040000632835 

ADHESIVE 

2 

WT4KB6 

Y00007 

BT 

2 

2 

8040001487183 

ADHESIVE 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

30 

30 

8040001658614 

ADHESIVE 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

QT 

487 

259 

8040002213813 

ADHESIVE 

4 

W8046C 

WT4KEA 

TU 

40 

40 

8040002254548 

ADHESIVE  SEALANT 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

188 

94 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

397 

336 

Total : 

585 

430 

8040002512312 

ADHESIVE 

3 

W8046C 

WT4KEA 

TU 

100 

100 

3 

WT4KEA 

Y00000 

TU 

20 

20 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

TU 

20 

20 

Total: 

140 

140 

8040002629028 

ADHESIVE 

3 

W8096K 

WT4KEA 

PT 

20 

20 

8040002667425 

ADHESIVE 

1 

WT4KB6 

Y00038 

GL 

8 

8 

8040002708137 

ADHESIVE 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

370 

185 

8040002738705 

ADHESIVE 

4 

WT4KB6 

YW2FB1 

GL 

30 

30 

4 

WT4KB6 

YW2FB1 

GL 

132 

82 

Total : 

162 

112 

8040002918625 

ADHESIVE 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

JR 

77 

77 

8040002981946 

ADHESIVE 

1 

W81JWX 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

CN 

20 

20 

Total : 

30 

30 

8040003907959 

ADHESIVE 

BN 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

12 

12 

8040005979723 

ADHESIVE 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

2 

2 

8040006560929 

ADHESIVE 

4 

WT4KB6 

Y00047 

GL 

100 

100 

8040006644134 

GASKET  SHELLAC  COMP 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

PT 

20 

20 

8040006644318 

ADHESIVE 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

PT 

30 

30 

8040006911322 

ADHESIVE 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

104 

26 

A492 


Tabla  All— b  (Cont'd) 

n90  Smzdott*  Kataritl  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Taagu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

at 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040007019546 

ADHESIVE 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

6 

6 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

KT 

100 

100 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

147 

147 

1 

WT4KEA 

Y00000 

KT 

734 

417 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

1435 

205 

Total : 

2422 

875 

8040007386429 

CEMENT, EPOXY, ALUMIN 

2 

W8046C 

WT4KEA 

KT 

10 

10 

8040007534800 

ADHESIVE 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

10 

10 

8040007542483 

ADHESIVE 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

BT 

350 

138 

8040007542484 

ADHESIVE 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

200 

142 

8040007542485 

ADHESIVE 

4 

WT4KB6 

YW2J61 

QT 

40 

20 

4 

WT4KB6 

YW2J62 

QT 

80 

40 

Total : 

120 

60 

8040007542685 

ADHESIVE 

2 

WT4KB6 

YW2G72 

GL 

16 

16 

8040008226430 

ADHESIVE 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

6 

6 

8040008339563 

ADHESIVE 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

126 

63 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

1220 

659 

Total : 

1346 

722 

8040008430802 

ADHESIVE 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

KT 

13 

13 

2 

W81K22 

WT4KEA 

KT 

60 

30 

Total : 

73 

43 

8040008433461 

ADHESIVE 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

16 

8 

1 

WT4KB6 

Y25001 

GL 

2 

2 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

16 

16 

Total : 

34 

26 

8040008510211 

ADHESIVE 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

KT 

98 

59 

8040008658991 

ADHESIVE 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

490 

245 

1 

WT4KEA 

KT 

828 

276 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

2847 

1178 

Total : 

4165 

1699 

8040008779872 

ADHESIVE 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

990 

495 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

15 

15 

Total : 

1005 

510 

8040011022098 

ADHESIVE 

1 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

18 

18 

A493 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  N8M 
for  DEB  Taegu  Inatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

804001 1086660 

REPAIR  KIT 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

19 

19 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

28 

28 

Total : 

47 

47 

8120003577992 

CYLINDER  COMPRESSED 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

EA 

2 

2 

9110002700042 

CHARCOAL, WOOD 

3 

W81J76 

WT4KEA 

LB 

100 

100 

9135008821793 

PROPELLANT, PRESSURI 

EG 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

12 

12 

9135009268888 

PROPELLANT  PRESSURI 

EG 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CF 

07778 

7778 

9150000714712 

LUBRICATING  OIL, REF 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

9150001110208 

LUB  OIL  PE  10  MIL-L- 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

14 

14 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

13 

13 

Total : 

27 

27 

9150001110210 

LUB  OIL  PE  30  MIL-L- 

BN 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

46 

46 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

80 

80 

Total: 

126 

126 

9150001116254 

HYDRAULIC  FLUID, FIR 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

1034 

1034 

1 

WT4KEA 

GL 

124 

124 

Total : 

1158 

1158 

9150001116256 

HYDRAULIC  FLUID, FIR 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

2426 

2427 

9150001178791 

LUBRICATING  OIL, ENG 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

PT 

4915 

4920 

9150001414481 

GREASE, GENERAL  PURPO 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CA 

19 

19 

9150001450268 

GREASE  AIRCRAFT  GP  W 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

978 

978 

9150001491593 

GREASE, BALL  AND  ROL 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

LB 

50 

48 

9150001497431 

HYDRAULIC  FLUID, FIR 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

3383 

3360 

9150001497432 

HYDRAULIC  FLUID, FIR 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

556 

252 

9150001806266 

LUBE  OIL  A&E  8  OZ  CN 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

6342 

5702 

9150001818097 

LUB  OIL  MIL-L-9000  M 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

15 

15 

9150001866668 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

85944 

3584 

9150001866681 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

7857 

7848 

A494 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEH  Taegu  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150001866689 

LUB  OIL  MIL-L-46152 

BN 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

48 

24 

9150001866699 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

48 

24 

9150001866703 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

1 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

50 

50 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

409 

189 

Total : 

459 

239 

9150001866709 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

2 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

4 

4 

2 

WT4KEA 

Y00000 

DR 

10 

10 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

8 

8 

Total : 

22 

22 

9150001889858 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

93433 

8017 

9150001889864 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

2 

W81FYL 

WT4KEA 

QT 

6 

24 

915(3001896729 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

30 

30 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

80 

80 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

2979 

1228 

Total : 

3089 

1338 

9150001900904 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

9150001900907 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

1 

WT4KBC 

WT4KEA 

CN 

3 

3 

1 

W81K22 

WT4KEA 

CN 

1 

1 

Total : 

6 

6 

9150001912772 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

154 

154 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

5420 

1120 

Total : 

5574 

1274 

9150002234119 

PENETRATING  OIL  MIN 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

9150002234134 

HYDRAULIC  FLUID  ACFT 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

432 

432 

9150002312356 

LUBRICATING  OIL, GEN 

BN 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

2 

2 

9150002312361 

LUB  OIL  MIL-L-3150 

BN 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

161 

244 

9150002316676 

LUB  OIL  JET  ENG  MS-1 

1 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

4 

4 

9150002316689 

LUBRICATING  OIL, GEN 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

QT 

24 

24 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

120 

120 

1 

W81JBF 

WT4KEE 

QT 

72 

72 

Total : 

216 

216 

A495 


Table  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSH 
for  DEH  Taegu  Znstallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

-RCVN 

DCDAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150002359061 

LUB  OTL  MIL-L-1 733 1 

BN 

2 

W81K22 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

9150002463276 

LUB  OIL  VV-L-751  MS 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

6 

6 

9150002526173 

LUBRICATING  OIL, GEN 

FF 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

CN 

1 

1 

9150002526383 

HYDRAULIC  FLUID  ACFT 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

2804 

2808 

9150002566411 

LUBOIL  MIL-L-4 6152  G 

FF 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

498 

498 

9150002575358 

LUBRICATING  GREASE  H 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

TU 

5 

5 

9150002575449 

LUB  OIL  ACFT  MIL-L-6 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

5 

5 

9150002617899 

PENETRATING  OIL  VV-P 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

PT 

3522 

3552 

9150002618144 

CUTTING  FLUID 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

9150002659408 

HYDRAULIC  FLUID  ACFT 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

1 

1 

9150002698246 

DAMPING  FLUID  SILICO 

FF 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

LB 

82 

82 

9150002698255 

GREASE  PNEUMATIC  SYS 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

24 

24 

9150002704057 

LUBRICATING  OIL, AIR 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

5 

6 

Total : 

9 

10 

9150002732389 

LUB  OIL  GP  W-L-800 

FF 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

256 

256 

9150002812060 

LUBRICATING  OIL, GEN 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

7 

7 

2 

WT4KEA 

Y00000 

DR 

19 

19 

Total : 

26 

26 

9150002929657 

LUBRICATING  OIL, REF 

BN 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

10 

12 

9150004022372 

LUB  OIL  ICE  SUB  ZERO 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

92 

92 

9150004807869 

DAMPING  FLUID  SILICO 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

GL 

10 

10 

9150005982911 

LUBOIL  REF  W-L-825 

BN 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

1416 

708 

9150006169020 

GREASE  AIRCRAFT  HELI 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

24 

18 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

2 

1 

Total : 

26 

19 

9150006574959 

HYDRAULIC  FLUID, AUT 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

2611 

2611 

A496 


Table  All-b  (Cont'd) 

S*Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  N8N 
for  DBB  Taegu  Znatallationa 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150006815999 

LUBOIL  ACFT  SYN  MIL- 

FF 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

47 

47 

9150006982382 

HYDRAULIC  FLUID  AUTO 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

28344 

7384 

9150007218570 

GREASE  AIRCRAFT  HELI 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

24 

6 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

2 

1 

Total : 

26 

7 

9150007542595 

GREASE  MOLYBDENUM  DI 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

29 

29 

9150008431636 

FLUID  AUTOMOBILE  TRA 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

260 

228 

1 

WT4KEA 

GL 

46 

48 

Total : 

306 

276 

9150009036431 

LUBRICANT, DRY  FILM 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

107 

107 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

CA 

356 

350 

9150009355851 

GREASE  AIRCRAFT  LIQ 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

228 

228 

9150009356597 

LUB  OIL  WEA  LSA  MIL- 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

BT 

487 

367 

9150009359807 

HYDRAULIC  FLUID  PB  P 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

328 

336 

9150009359808 

HYDRAULIC  FLUID  PB  P 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

1657 

943 

9150009359809 

HYDRAULIC  FLUID  PB  P 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

649 

524 

9150009448953 

GREASE  AIRCRAFT  GP  W 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

LB 

694 

704 

9150009490323 

LUB  OIL  SEM  RIAPD-68 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

TU 

115 

115 

9150009547422 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

W81K6B 

WT4KEA 

QT 

24 

24 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

68 

68 

Total : 

92 

92 

9150009857099 

LUB  OIL  ATE  MIL-L-23 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

19778 

9772 

9150009857233 

HYDRAULIC  FLUID, PET 

2 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

10 

10 

9150009857244 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

TU 

22 

22 

9150009857245 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

TU 

19 

17 

9150009857246 

GREASE  AIRCRAFT/ INST 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

809 

809 

9150009857247 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

80 

77 

A497 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  NSN 
fox  DEH  Taagu  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150009957248 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

16 

3 

9150009857293 

LOB  OIL  WPNS  MIL-L-4 

2 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

40 

40 

9150009997548 

LUBRICANT  INTERLOCKI 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

BX 

50 

50 

915001C355391 

LUBRICATING  OIL, GEA 

3 

W81JBF 

WT4KEE 

CN 

9 

8 

9150010355392 

LUBRICATING  OIL, GEA 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

1340 

820 

9150010355393 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

7375 

6944 

9150010355394 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

290 

240 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

68 

59 

Total : 

358 

299 

9150010355395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

173 

173 

9150010355396 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

41 

41 

9150010536688 

CLEANER, LUBRICANT  A 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

1415 

1079 

9150010546453 

CLEANER, LUBRICANT  A 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

PT 

4040 

3640 

9150010796124 

CLEANER, LUBRICANT  A 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

BT 

6370 

54  90 

9150010872234 

HYDRAULIC  FLUID, POW 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

QT 

100 

96 

9150011021473 

CLEANER, LUBRICANT  A 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

BT 

6480 

6210 

9150011029455 

BRAKE  FLUID, AUTOMOT 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

3362 

3050 

9150011233152 

BRAKE  FLUID, AUTOMOT 

1 

W81JBF 

WT4KEE 

CN 

3 

3 

9150011313325 

HYDRAULIC  FLUID, FIR 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

4 

4 

9150011524118 

LUBRICATING  OIL, ENG 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

15852 

2002 

9150011524119 

LUBRICATING  OIL, ENG 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

1174 

1044 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

8 

8 

Total : 

1182 

1052 

9150011772762 

LUBRICATING  OIL, ENG 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

396 

192 

9150011784725 

LUBRICATING  OIL, ENG 

3 

WT4GYM 

WT4KEA 

QT 

36 

24 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

40071 

7059 

Total : 

40107 

37083 

A4  98 


Tabla  All-b  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSU 
for  OSH  Taagu  Installations 


NSN  Nomenclature  Haz  Qt  RQST  RCVN  Unit  RQSTD  DLVRD 

Code  DODAAC  DODAAC  Total  Total 


9150011784726  LUBRICATING  OIL, ENG 
9150011977688  GREASE, AUTOMOTIVE  A 
9150011977689  GREASE, AUTOMOTIVE  A 
9150011977690  GREASE, AUTOMOTIVE  A 
9150011977692  GREASE, AUTOMOTIVE  A 

9150012602534  LUBRICANT, SOLID  FIL 
9330006187215  PLASTIC  SHEET, PRESS 


3 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

18440 

7944 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

TU 

7 

7 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

1255 

1255 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

CN 

4 

4 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

6095 

3885 

1 

WT4KEA 

Y00000 

CN 

139 

139 

Total : 

6238 

4028 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

24 

24 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

BX 

1 

1 

A499 


Table  AU-e 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  OODAAC 
for  DEH  Taegu  Znatallatlona 

C  3AAC  :  W80456 

CO  A  307TH  SIG  BN  USAISC  WAEGWAN  KOREA 


.MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439C02699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

1 

W80456 

WT4KEA 

LB 

1 

1 

4C20CC2402185 

MARLINE 

3 

W80456 

WT4KEA 

CL 

4 

4 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

W30456 

WT4KEA 

BX 

10 

10 

684  CO  12103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

1 

W80456 

WT4KEA 

BX 

1 

: 

1 

W80456 

WT4KEA 

BX 

2 

2 

Total : 

3 

3 

7930C02854304 

SOAP  SCOUR-GND  FELDS 

3 

W80456 

WT4KEA 

BX 

1 

1 

DODAAC  :  W8046C 

CARE  AND  PRESERVATION  DIV 

USAMSC  K  WAEGWAN 

KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

OODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6140 C 02501981 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

W8046C 

WT4KEA 

EA 

20 

20 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

W8046C 

WT4KEA 

EA 

4 

4 

60' 0001944900 

TRICHLOROFTHYLENE  TE 

CH 

3 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

8 

8 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

1 

W8046C 

WT4KEA 

LB 

96 

192 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

4 

W8046C 

WT4KEA 

BG 

25 

25 

6810005774889 

ALCOHOL, DENATURED 

FS 

1 

W8046C 

WT4KEA 

QT 

48 

48 

6810007822686 

ALCOHOL, DENATURED 

FS 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

24 

24 

6850002646562 

DESICCANT  ACTIVATED 

3 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

40 

40 

6850002646572 

DESICCANT  ACTIV  150- 

1 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

40 

40 

6850002646574 

DESICCANT  ACTIV  500- 

1 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

30 

30 

6850005519577 

CORROSION  REMOVING  C 

AX 

1 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

15 

12 

A500 


Table  All -a  (Cont'd) 

FY90  Baxardoua  Material  Inventory  by  Requeating  DODAAC 
for  DCH  Taegu  Znatallationa 

DODAAC  :  W8046C 

CARE  AND  PRESERVATION  DIV  USAMSC  K  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

68500066449S9 

SILICONE  COMP  1  GL  C 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

19 

9 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

3 

3 

Total : 

13 

13 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

W8046C 

WT4 KEA 

BX 

6 

6 

8010001605788 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

28 

28 

8010001605734 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

32 

16 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

4 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

51 

41 

8010001615718 

PRIMER  COATING 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

8010001617245 

LACQUER 

BN 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

10 

5 

8010001617275 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

6 

6 

8010001654420 

VARNISH, OIL 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

24 

24 

8010001818080 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

84 

84 

8010002210611 

LINSEED  OIL, RAW 

3 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

68 

52 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

62 

53 

8010002812075 

STAIN 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

8010002867744 

ENAMEL 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

92 

92 

8010002910599 

PAINT, OIL 

4 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

80 

80 

8010002921127 

PRIMER  COATING 

BN 

4 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

60 

60 

Total : 

68 

68 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

120 

120 

8010002972113 

ENAMEL 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

8 

8 

A50 1 


Tabla  Xll-c  (Cont'd) 

FY90  Harardou#  Material  Inventory  by  Raquaatia?  DODAAC 
for  DEH  Taegu  Installations 

DODAAC  :  W8046C 

CARE  AND  PRESERVATION  DIV  USAMSC  K  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8C 10002  9822  96 

ENAMEL 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

24 

24 

8010002983865 

ENAMEL 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

48 

48 

8010002983867 

ENAMEL 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

20 

20 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

132 

62 

Total : 

152 

82 

8010005272045 

ENAMEL 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

28 

28 

8010005305565 

ENAMEL 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

8010005587026 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

44 

44 

8010005843154 

LACQUER 

2 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

192 

192 

8010005977858 

ENAMEL 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

88 

48 

8010005985460 

ENAMEL 

3 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

8010005985464 

ENAMEL 

2 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

300 

276 

8010006167496 

ENAMEL 

BN 

3 

W804  6C 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

2 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

360 

360 

8010006169144 

ENAMEL 

EH 

1 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

48 

48 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

52 

52 

8010007021053 

LACQUER 

1 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

84 

84 

8010007219742 

LACQUER 

BN 

4 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

72 

72 

8010007219743 

LACQUER 

BN 

4 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

64 

44 

8010008571938 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

3 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

12 

2 

8010009652391 

LACQUER 

1 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

72 

72 

8010009881458 

ENAMEL 

1 

W8046C 

WT4KEA 

PT 

72 

72 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

1 

W8046C 

WT4KEA 

KT 

12 

12 

A502 


Table  All -a  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DER  Taegu  Installations 

DODAAC  :  W8046C 

CARE  AND  PRESERVATION  DIV  USAMSC  K  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

1 

W8046C 

WT4KEA 

KT 

84 

84 

Total : 

96 

96 

8030002312345 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

8030002441299 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

15 

15 

8030002645837 

PLASTIC  COATING  COM 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

65 

45 

Total : 

70 

50 

8030005261605 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

50 

40 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

40 

20 

8030010411596 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

34 

34 

8040002213813 

ADHESIVE 

4 

W8046C 

WT4KEA 

TU 

40 

40 

8040002512312 

ADHESIVE 

3 

W8046C 

WT4KEA 

TU 

100 

100 

8040007386429 

CEMENT, EPOXY, ALUMIN 

2 

W8046C 

WT4KEA 

KT 

10 

10 

9150001110208 

LUB  OIL  PE  10  MIL-L- 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

14 

14 

9150001866703 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

1 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

50 

50 

9150001866709 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

2 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

4 

4 

9150002316676 

LUB  OIL  JET  ENG  MS-1 

1 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

4 

4 

9150002316689 

LUBRICATING  OIL, GEN 

BN 

1 

W8046C 

WT4KEA 

QT 

24 

24 

9150002704057 

LUBRICATING  OIL, AIR 

1 

W8046C 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

9150009857233 

HYDRAULIC  FLU  ID, PET 

2 

W8046C 

WT4KEA 

DR 

10 

10 

9150009857293 

LUB  OIL  WPNS  MIL-L-4 

2 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

40 

40 

9150011313325 

HYDRAULIC  FLUID, FIR 

1 

W8046C 

WT4KEA 

CN 

4 

4 

A503 


Table  All -a  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Taegu  Installations 


DODAAC  :  W804MK 

2D  QUARTERMASTER  GP  HHD  CAMP  HENRY 

TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

666500C 178903 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-2 

2 

W804MK 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6840001806069 

INSECTICIDE, BAYGON 

BN 

1 

W804MK 

WT4KEA 

GL 

3 

3 

6850010078073 

CLEANING  CONCENTRAT 

2 

W804MK 

WT4KEA 

BT 

3 

3 

DODAAC  :  W804MM 

20TH  QUARTERMASTER  CO 

CAMP  LIBBY 

POHANG  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Hat 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

1 

W804MM 

WT4KEA 

EA 

2 

2 

6810001844796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

3 

W804MM 

WT4KEA 

CN 

4 

4 

6810002270410 

ISOPROPYL  ALCOHOL  AC 

BN 

4 

W804MM 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

6810002372908 

SODIUM  SULFIDE  NONHY 

1 

W804MM 

WT4KEA 

BT 

4 

4 

6810002434433 

POTASSIUM  IODIDE  ACS 

1 

W804MM 

WT4KEA 

BT 

4 

4 

1 

W804MM 

WT4KEA 

BT 

12 

12 

Total : 

16 

16 

6810002646592 

SODIUM  CHLORIDE  ACS 

1 

W804MM 

WT4KEA 

BT 

2 

24 

6810004704631 

N-HEPTANE  5  GL  CN 

HC 

1 

W804MM 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

2 

W804MM 

WT4KEA 

JR 

10 

10 

7930005581111 

DETERGENT  GENERAL 

3 

W804MM 

WT4KEA 

CO 

20 

20 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

1 

W804MM 

WT4KEA 

GL 

20 

10 

8010005985462 

ENAMEL 

1 

W804MM 

WT4KEA 

GL 

20 

10 

8010005985464 

ENAMEL 

1 

W804MM 

WT4KEA 

GL 

20 

10 

A504 


Table  Ml-o  (Cont'd) 

rXSO  Hazardous  Material  Inventory  fay  Reguestia g  DODAAC 
for  DEH  Taegu  Installations 

DODAAC  :  W8050F 

AUG  2D  QM  GP  HHD  MISSION  ACCOU  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002622670 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

W8050F 

Y00000 

LB 

825 

850 

3439002622671 

ELECTRODE,  WELDING' 

3 

W8050F 

¥0000 0 

CO 

24 

24 

3439002622672 

ELECTRODE,  WELDING (S 

1 

W8050F 

Y00000 

LB 

4  60 

250 

5330005859501 

ASBESTOS  SHEET, COMP 

1 

W8050F 

Y00000 

SH 

14 

14 

6850000014194 

WATER  INDICATING  PA 

3 

W8050F 

Y00000 

PG 

53 

4 

6850000605312 

INHIBITOR  ICING  FUEL 

BN 

3 

W8050F 

¥00000 

DR 

30 

30 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

4 

W8050F 

Y00000 

JR 

52 

52 

685(3002929780 

INHIBITOR  CORROSION 

BN 

2 

W8050F 

¥00000 

DR 

10 

10 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

l 

W8050F 

¥00000 

PT 

2 

2 

7930005262919 

DETERGENT  GENERAL  PU 

4 

W8050F 

¥00000 

CN 

2 

2 

8010001117938 

ENAMEL 

2 

W8050F 

¥00000 

GL 

10 

10 

8010001118007 

ENAMEL 

1 

W8050F 

¥00000 

CN 

10 

10 

8010001118069 

ENAMEL 

2 

W8050F 

Y00000 

CN 

225 

225 

8010001118129 

ENAMEL 

FF 

4 

W8050F 

¥00000 

CN 

2 

2 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

1 

W8050F 

¥00000 

PT 

42 

22 

8010001519990 

LACQUER 

BN 

4 

W8050F 

¥00000 

GL 

20 

20 

8010001605788 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

W8050F 

¥00000 

CN 

14 

14 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

W8050F 

¥00000 

GL 

40 

20 

8010001615718 

PRIMER  COATING 

1 

WSQ50F 

¥00000 

CN 

5 

5 

8010001617419 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

6 

6 

8010001658557 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

W8050F 

¥00000 

CN 

1 

1 

8010001711509 

LACQUER 

4 

W8050F 

¥00000 

GL 

20 

20 

A505 


Tabla  XI l-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Aaquaating  DODAAC 
for  DEH  Taagu  Installation* 


DODAAC  :  W8050F 

AUG  2D  QM  GP  HHD  MISSION  ACCOU  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002'-, 45792 

PAINT, OIL 

1 

W8050F 

Y00000 

CN 

2 

2 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

4 

W8050F 

YOOOOO 

GL 

20 

20 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

3 

W8050F 

Y00000 

GL 

97 

76 

8010002970556 

ENAMEL 

BN 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

42 

22 

8010002970584 

ENAMEL 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010002970589 

ENAMEL 

BN 

3 

W8050F 

Y00000 

CN 

40 

5 

8010002970591 

ENAMEL 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

28 

28 

8010002982292 

ENAMEL 

BN 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

2 

2 

8010002982295 

ENAMEL 

BN 

1 

W8050F 

WCAVAA 

GL 

8 

8 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010005152208 

PRIMER  COATING 

3 

W8050F 

Y 00000 

GL 

2 

2 

8010005273200 

ENAMEL 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

24 

24 

8010005977858 

ENAMEL 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

10 

8010005985458 

ENAMEL 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

40 

30 

8010005985460 

ENAMEL 

1 

W8050F 

WCAVAA 

GL 

74 

47 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

114 

57 

Total : 

188 

104 

8010005985464 

ENAMEL 

3 

W8050F 

Y00000 

GL 

10 

5 

8010005985740 

PAINT, LATEX 

3 

W8050F 

Y00000 

GL 

10 

10 

8010005985927 

ENAMEL 

4 

W8050F 

YOOOOO 

GL 

20 

20 

8010006167486 

ENAMEL 

BN 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

66 

45 

8010006167488 

ENAMEL 

BN 

3 

W8050F 

YOOOOO 

CN 

26 

26 

A506 


Tabla  All -a  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DOOAAC 
for  DCS  Taegu  Installation* 


DODAAC  :  W8050F 

AUG  2D  QM  GP  HHD  MISSION  ACCOU  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

1 

W8050F 

YOOOOO 

PT 

65 

25 

8010006169144 

ENAMEL 

EH 

2 

W8050F 

Y00000 

PT 

20 

20 

8010006645678 

ENAMEL 

BN 

4 

W8Q5QF 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010006647656 

ENAMEL 

4 

W8050F 

Y00000 

CN 

27 

27 

8010007209313 

COATING  COMPOUND, FL 

BN 

1 

W8050F 

Y00000 

KT 

32 

32 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

PT 

103 

43 

8010007219752 

LACQUER 

BN 

4 

W8050F 

Y00000 

PT 

28 

14 

8010007829356 

ENAMEL 

4 

W8050F 

Y00000 

PT 

40 

20 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

1 

W8050F 

Y00000 

GL 

22 

22 

8010009011059 

ENAMEL 

3 

W8050F 

Y00000 

GL 

20 

20 

8010009437128 

REMOVER, PAINT 

4 

W8050F 

Y00000 

GL 

40 

20 

8010009588148 

LACQUER 

3 

W8050F 

Y00000 

PT 

44 

24 

8010009588151 

LACQUER 

4 

W8050F 

YOOOOO 

PT 

42 

22 

8010009881458 

ENAMEL 

1 

W8050F 

YOOOOO 

PT 

7 

7 

8010011239278 

ENAMEL 

1 

W8050F 

YOOOOO 

CN 

30 

30 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

2 

W8050F 

YOOOOO 

TU 

50 

50 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

W8050F 

YOOOOO 

EA 

266 

266 

A507 


Tabla  XI 1 -a  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  Raquasting  DODXXC 
for  DEH  Taagu  Installations 


DODAAC  :  W8070D 

AUG  PBO  20  MAINT  CO  TMDE  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6665005568825 

CALIBRATOR  SET  RADIA 

4 

W8070D 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

66650  1084  7777 

CALIBRATOR  SET  RADIA 

1 

W8070D 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

DODAAC 

:  W8083P 

20TH  SPT  GP  HHC  MTOE 

TAEGU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

4 

W8083P 

WT4KEA 

GL 

20 

10 

DODAAC 

:  W8086K 

AUG  20TH  SPT  GP  HHC  TDA 

TAEGU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

2 

W8086K 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6850011 

594844 

SILICONE  COMPOUND 

3 

W8086K 

WT4KEA 

TU 

200 

100 

8040002629028 

ADHESIVE 

3 

W8086K 

WT4KEA 

PT 

20 

20 

DODAAC 

:  W81C05 

176TH  FINANCE  SPT  UNIT 

TAEGU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6840009324692 

DEODORANT, GENERAL  P 

1 

W81C05 

WT4KEA 

BX 

10 

10 

6850008652916 

INHIBITOR  CORROS  2  O 

EF 

1 

W81C05 

WT4KEA 

CO 

1 

1 

A508 


Table  All-o  (Cont ' d) 

rY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  OOOAAC 
for  DZH  Taegu  Installations 

DODAAC  :  W81C1E 

4TH  BN  501ST  AVN  PBO  CHUNCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

1 

W81C1E 

WT4KDV 

EA 

5 

24 

3439002559935 

FLUX, SOLDERING 

1 

W81C1E 

WT4KDV 

LB 

13 

13 

4940008036444 

SPRAY  KIT, SELF  PRES 

1 

W81C1E 

WT4KDV 

KT 

4 

4 

5610006410427 

COATING  COMPOUND, NO 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

6135008351023 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81C1E 

W81F6L 

EA 

100 

100 

6605001296330 

TESTER, MASTER  COMPA 

1 

W81C1E 

WT4KDV 

EA 

1 

1 

6810001844794 

TRICHLOROETHYLENE  TE 

CH 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

18 

18 

6810002812002 

TOLUENE  TECH  LIQ  FOR 

BN 

1 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

15 

18 

6810002860458 

TOLUENE-METHYL  ISOBU 

BN 

4 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

6 

6 

6810009954804 

DIETHYLENETRI AMINE  1 

AX 

1 

W81C1E 

WT4KDR 

PT 

15 

15 

6850000662333 

CORROSION  PREVENTIVE 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

24 

24 

6850001429582 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

19 

19 

6850011843182 

CLEANING  COMPOUND, A 

1 

W81C1E 

WT4KDR 

DR 

960 

480 

8010000822450 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

6 

6 

8010000822479 

LACQUER 

BN 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

6 

6 

8010001663147 

LACQUER 

BN 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

60 

60 

8010002970593 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

PT 

36 

18 

8010005517932 

LACQUER 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

4 

4 

8010009264727 

REMOVER, PAINT 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

18 

18 

8030002312345 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

18 

9 

8030002312353 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

27 

9 

8030002441297 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

A509 


Tabla  All-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Znvantory  by  Raquasting  DOOAAC 
for  DEH  Taagu  Installations 

DODAAC  :  W81C1E 

4TH  BN  50 1ST  AVN  PBO  CHUNCHON  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030005975367 

ANTISEIZE  COMPOUND 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

8 

8 

8030006169191 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

61 

61 

80 30006644017 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

36 

18 

8030007232746 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

172 

88 

8030007535006 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CA 

18 

18 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

72 

36 

8040001487183 

ADHESIVE 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

30 

30 

8040003907959 

ADHESIVE 

BN 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

12 

12 

8040006644318 

ADHESIVE 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

PT 

30 

30 

8040006911322 

ADHESIVE 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

104 

26 

8040008226430 

ADHESIVE 

2 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

6 

6 

8040008779872 

ADHESIVE 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

15 

15 

8040011022098 

ADHESIVE 

1 

W81C1E 

WT4KDR 

KT 

18 

18 

9150001414481 

GREASE, GENERAL  PURPO 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CA 

19 

19 

9150001866689 

LUB  OIL  MIL-L-46152 

BN 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

48 

24 

9150001866699 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

QT 

48 

24 

9150002234119 

PENETRATING  OIL  MIN 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

GL 

12 

12 

9150006169020 

GREASE  AIRCRAFT  HELI 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

24 

18 

9150007218570 

GREASE  AIRCRAFT  HELI 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

24 

6 

9150009036431 

LUBRICANT, DRY  FILM 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

107 

107 

9150012602534 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

3 

W81C1E 

WT4KDR 

CN 

24 

24 

A510 


Table  All-c  (Cont'd) 

I*Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DCH  Taegu  Znatallatlona 

DODAAC  :  W81CD4 

PBO  2D  MAINT  CO  TMDE  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

EA 

20 

20 

6665008326159 

RADIOACTIVE  TEST  SAM 

AY 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

EA 

3 

3 

6665010847777 

CALIBRATOR  SET  RADIA 

3 

W81CD4 

WT4KEA 

EA 

7 

5 

6665011139530 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-5 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

EA 

9 

9 

6810004765612 

TRICHLOROETHANE, TECH 

CH 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

EA 

120 

40 

6840001428965 

INSECT  REPELLENT  PER 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

BX 

9 

9 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

BX 

4 

1 

6850007534870 

DECONTAMINATING  AGE 

AX 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

CN 

14 

14 

7930002667136 

POLISH, METAL 

BN 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

DZ 

1 

1 

8010005985464 

ENAMEL 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

8010012180856 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

4 

W81CD4 

WT4KEA 

KT 

6 

6 

8030000574109 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81CD4 

WT4KEA 

TU 

10 

10 

8030001806339 

CALKING  COMPOUND 

2 

W81CD4 

WT4KEA 

CA 

1 

1 

8030002812726 

COATING  COMPOUND, ME 

4 

WS1CD4 

WT4KEA 

KT 

6 

6 

8120003577992 

CYLINDER  COMPRESSED 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

EA 

2 

2 

9150004807869 

DAMPING  FLUID  SILICO 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

GL 

10 

10 

9330006187215 

PLASTIC  SHEET, PRESS 

1 

W81CD4 

WT4KEA 

BX 

1 

1 

A51 1 


Table  A 11 -o  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  OODAAC 
for  OZH  Taegu  Installations 

DODAAC  :  W81EU8 

USA  MAT  SPT  CEN  KOREA  DIR  FOR  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439000098808 

FLUX, SOLDERING 

BN 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

5 

5 

3439002622648 

ELECTRODE,  WELDING ( 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

LB 

210 

210 

3439002622649 

ELECTRODE,  WELDING ( 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

LB 

100 

100 

3439002622652 

ELECTRODE,  WELDING! 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

LB 

300 

300 

3439002622654 

ELECTRODE,  WELDING! 

4 

W81EU8 

WT4 KEA 

LB 

400 

400 

3439003723480 

DESOLDERING  WICK 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

SL 

76 

76 

3439006402351 

ELECTRODE,  WELDING! 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

1 

1 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

9 

9 

Total : 

10 

10 

3439007269822 

SOLDER,  PASTE!  AL,  5 

BN 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

TU 

10 

10 

3439009024209 

ELECTRODE,  WELDING! 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

LB 

100 

100 

5330004792847 

GASKET 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

100 

100 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

130 

75 

Total: 

230 

175 

5610007825556 

FLIGHT  DECK  COMPOUN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

20 

10 

5910001103335 

CAPACITOR, FIXED, PAP 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

2 

2 

5930006551515 

SWITCH 

AY 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

4 

4 

5965008264144 

DRIVER  LOUDSPEAKER 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

5970000909184 

INSULATING  VARNISH, 

BN 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

2 

2 

5970009015331 

INSULATING  VARNISH, 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

BT 

5 

5 

6135010882708 

BATTERY,  DRY 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

6810001745165 

SODA  LIME  ACS  MS  361 

AX 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

BT 

10 

10 

6810002628567 

SODIUM  CARBONATE  ANH 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

10 

10 

6810002646618 

SODIUM  BICARBONATE  T 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

LB 

20 

48 

A512 


Tabla  XI  l-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardoua  tutorial  Inventory  by  Raquostlng  DODAAC 
for  DKH  Taogu  Znatallatlona 

DOOAAC  :  W81EU8 

USA  MAT  S?T  CEN  KOREA  DIR  FOR  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002812001 

ETHYLENE  GLYCOL  MONO 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

24 

24 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

BG 

5 

5 

681000664C387 

1, 1, 1-TRICHLOROETHAN 

CH 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

338 

338 

6830002646752 

ACETYLENE, TECHNICAL 

FQ 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CY 

10 

10 

6850002550453 

MAGNETIC  INSPECTION 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

3 

3 

6850009Q4  9626 

MAGNETIC  INSPECTION 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

6850009733122 

CLEANER  ELECTRIC  CON 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

60 

60 

6850009743738 

CALIBRATING  OIL  PT  N 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

2 

2 

6850010457931 

CLEANING  COMPOUND, A 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

21 

21 

6850010826783 

FUEL, ENGINE  PRIMER 

EH 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

TU 

115 

65 

6850011672003 

SILICONE  COMPOUND 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

TU 

220 

120 

8010000792750 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

12 

12 

8010000792752 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

120 

120 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

564 

564 

8010000793754 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

120 

120 

8010000793758 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

24 

24 

8010000793760 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

352 

314 

8010000793762 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

372 

372 

8010000793764 

ENAMEL 

EH 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

336 

336 

8010000870102 

ENAMEL 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

a 

4 

8010001335706 

ENAMEL 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

10 

10 

A513 


Table  All-o  (Cont'd) 

rt 90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Taegu  Inetallatione 

DODAAC  :  W81EU8 

USA  MAT  SPT  CEN  KOREA  DIR  FOR  WAEGWAN  KOREA 


N  SN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001335706 

ENAMEL 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

5 

6 

Total : 

15 

16 

801C001 605800 

REMOVER, PAINT 

BN 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

52 

42 

80100C1615718 

PRIMER  COATING 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

8 

8 

8010001617275 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

17 

17 

Total : 

22 

22 

8010001625289 

THINNER, PAINT  PRODU 

PN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

36 

36 

Total : 

48 

48 

bOlOOCi 6888  10 

VARNISH, OIL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

32 

32 

8010002456443 

TURPENTINE 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

112 

80 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

36 

36 

8010002867839 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

16 

16 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

313 

163 

8010002970586 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

8010002970589 

ENAMEL 

BN 

2 

W01EU8 

WT4KEA 

CN 

12 

12 

8010002970591 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

56 

56 

8010002982296 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

12 

6 

8010002982298 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

16 

16 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

80 

80 

Total : 

92 

92 

ASM 


Tsbls  All-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Rsquasting  DODAAC 
for  DEB  Taagu  Installations 

DODAAC  :  W81EU8 

USA  MAT  SPT  CEN  KOREA  DIR  FOR  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010003487716 

REMOVER, PAINT 

CH 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

8010005150800 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8C10005152211 

PRIMER  COATING 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

20 

20 

8010005272045 

ENAMEL 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8010005273197 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

44 

44 

8010005587026 

THINNER, PAINT  PRODU 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

8010005823752 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8010005825382 

LACQUER 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

120 

120 

8010005984718 

FILLER, DENT, METAL  S 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

48 

48 

8010005985052 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

16 

16 

8010005985460 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

300 

100 

8010005985462 

ENAMEL 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

160 

80 

8010005985470 

ENAMEL 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

8 

8 

8010006167488 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

4 

4 

8010006167496 

ENAMEL 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

32 

32 

Total : 

36 

36 

8010006167497 

ENAMEL 

BN 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

8 

1 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

24 

24 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8010006647468 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

12 

12 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

72 

72 

Total : 

84 

84 

8010007219743 

LACQUER 

BN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

120 

120 

A5I5 


Table  All -a  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requeating  DOOAAC 
for  DEH  Taegu  Xnatallationa 

DODAAC  :  W81EU8 

USA  MAT  SPT  CEN  KOREA  DIR  FOR  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010008465117 

ENAMEL 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

540 

540 

8010008489272 

ENAMEL 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

264 

264 

8010008785761 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

204 

204 

8010009001622 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

14 

14 

8010C090 11061 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8010009437128 

REMOVER, PAINT 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

240 

48 

8010010234261 

POLYURETHANE  COATIN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

20 

20 

8010010606461 

ENAMEL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

48 

48 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

60 

60 

8010012180856 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

15 

15 

8010012297542 

POLYURETHANE  COATIN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

16 

16 

8030000812286 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

BT 

50 

50 

8030000812330 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

BT 

30 

30 

8030001450383 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

CA 

25 

25 

8030001489833 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

BX 

4 

4 

8030001658577 

COATING  COMPOUND, ME 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

1000 

500 

8030002441299 

CORROSION  PREVENTIV 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

12 

12 

8030002812726 

COATING  COMPOUND, ME 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

2000 

1000 

8030006644019 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

60 

20 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

10 

10 

Total : 

70 

30 

8030006708553 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

1 

1 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

42 

22 

Total : 

43 

23 

A5I6 


Table  XI l-o  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DZH  Taegu  Znatallationa 

DODAAC  :  W81EU8 

USA  MAT  SPT  CEN  KOREA  DIR  FOR  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030006708555 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

3 

3 

8030006708556 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

1 

1 

8030008339116 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

BT 

10 

10 

8030008480266 

LOCK  1LB  TUBE 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

LB 

50 

25 

8030008507076 

COATING  COMPOUND, ME 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

100 

100 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

8030009301184 

RESIN 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

20 

10 

8040005979723 

ADHESIVE 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

PT 

2 

2 

8040007019546 

ADHESIVE 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

6 

6 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

147 

147 

Total : 

153 

153 

8040007534800 

ADHESIVE 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

KT 

10 

10 

8040008433461 

ADHESIVE 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

16 

8 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

16 

16 

Total: 

32 

24 

9150000714712 

LUBRICATING  OIL, REF 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

9150001896729 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

80 

80 

9150001900904 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

9150001900907 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

1 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

9150002618144 

CUTTING  FLUID 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

9150002704057 

LUBRICATING  OIL, AIR 

3 

W81EU8 

WT4KEA 

GL 

5 

6 

9150009547422 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

QT 

68 

68 

9150011524119 

LUBRICATING  OIL, ENG 

2 

W81EU8 

WT4KEA 

DR 

8 

8 

9150011977688 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

TU 

7 

7 

A517 


Table  All— o  (Cont'd) 

r Y90  Hasandou*  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  Taegu  Installations 

DODAAC  :  W81EU8 

USA  MAT  SPT  CEN  KOREA  DIR  FOR  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

9150011977690 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

W81EU8 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

DODAAC  :  W81EW4 

516TH  PERS  SVC  CO  A  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6665000178903 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-2 

1 

W81EW4 

WT4KDR 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  W81F53 

23D  CHEMICAL  BN  CAMP  HENRY  KOREA 

TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002444540 

ROD,  WELDING'  FOR  GA 

1 

W81F53 

WT4KEA 

LB 

1 

1 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

3 

W81F53 

WT4KEA 

EA 

5 

5 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

4 

W81F53 

WT4KEA 

SE 

1 

1 

7930001849423 

GLASS  CLEANER  LIQUID 

BN 

3 

W81F53 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

7930009353794 

POLISH, PLASTIC 

3 

W81F53 

WT4KEA 

BX 

4 

4 

8010001617425 

PRIMER  COATING 

1 

W81F53 

WT4KEA 

GL 

10 

5 

8010005985460 

ENAMEL 

1 

W81F53 

WT4KEA 

GL 

10 

5 

8010005985464 

ENAMEL 

1 

W81F53 

WT4KEA 

GL 

10 

5 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

1 

W81F53 

WT4KEA 

PT 

6 

6 

8010008998825 

PRIMER  COATING 

1 

W81F53 

WT4KEA 

PT 

6 

6 

8030000574109 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81F53 

WT4KEA 

TU 

3 

3 

A518 


Table  All -a  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Taegu  Installations 

DODAAC  :  W81F9N 

XR  20TH  SPT  GP  INSTL  SPT  ACTV  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

CL 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

25400 1033 1831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

3439002554580 

FLUX,  WELDING (  POWDE 

JJ 

4 

W81F9N 

WT4KEA 

.  LB 

1 

1 

3439002622648 

ELECTRODE,  WELDING ( 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

LB 

25 

25 

3439009024209 

ELECTRODE,  WELD ING ( 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

LB 

10 

10 

3920010276134 

TRUCK  HAND  ELECTRIC: 

GA 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6240001522987 

LAMP, FLUORESCENT 

4 

W81F9N 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

4 

W81F9N 

WT4KEA 

BG 

8 

8 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

EA 

12 

12 

6850009279461 

SILICONE  COMPOUND  5 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

TU 

2 

12 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

CN 

30 

30 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

TU 

5 

5 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

TU 

400 

200 

Total : 

405 

205 

7930002829700 

DETERGENT, GENERAL  P 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

BX 

40 

40 

8010000675437 

ENAMEL 

EH 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

PT 

140 

70 

8010000793752 

ENAMEL 

EH 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

PT 

60 

30 

8010000793762 

ENAMEL 

EH 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

PT 

140 

70 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

5 

5 

8010001625289 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

65 

45 

8010001818080 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

20 

10 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

QT 

4 

4 

8010002970583 

ENAMEL 

BN 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

A519 


Tabla  All-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DBH  Taagu  Installations 

DODAAC  :  W81F9N 

XR  20TH  S?T  GP  INSTL  SPT  ACTV  TAEGU  KOREA 


MSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005273197 

ENAMEL 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

4 

4 

80100CS843154 

LACQUER 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

PT 

10 

10 

8010006167496 

ENAMEL 

BN 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

24 

24 

8010006878191 

PRIMER  COATING 

2 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

8010007534549 

ENAMEL 

BN 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

48 

38 

8010C09594661 

EPOXY  COATING  KIT 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

KT 

4 

4 

8010011157984 

ENAMEL 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

70 

35 

8O30OOO5741O9 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

TU 

5 

5 

8030002472524 

SEALING  COMPOUND 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

TU 

10 

10 

8030002905141 

COATING  COMPOUND, 81 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

GL 

10 

5 

8030006708553 

SEALING  COMPOUND 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

KT 

5 

5 

8040002981946 

ADHESIVE 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

CN 

20 

20 

8040006644134 

GASKET  SHELLAC  COMP 

3 

W81F9N 

WT4KEA 

PT 

20 

20 

8040007019546 

ADHESIVE 

W81F9N 

WT4KEA 

KT 

100 

100 

8040008510211 

ADHESIVE 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

KT 

98 

59 

9150011977692 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

1 

W81F9N 

WT4KEA 

CN 

4 

4 

A520 


Table  XI l-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODXAC 
for  DEB  Taegu  Installations 


DODAAC  :  W81FEL 

20TH  SPT  GP  RETAIL  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5330004792847 

GASKET 

BN 

1 

W81FEL 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

1 

W81FEL 

WT4KEA 

CN 

8 

8 

1 

W81FEL 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

Total : 

18 

18 

DODAAC  :  W81FYK 

HHD 

307TH  SIG  BN  USAISC 

WAEGWAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

2 

W81FYK 

WT4KEA 

EA 

2 

2 

6810007534993 

ISOPROPYL  ALCOHOL  TE 

BN 

1 

W81FYK 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

1 

W81FYK 

WT4KEA 

JR 

30 

30 

8030001489833 

SEALING  COMPOUND 

4 

W81FYK 

WT4KEA 

BX 

2 

2 

DODAAC  :  W81FYL 

B  CO  307TH  SIG  BN  USAISC 

WAEGWAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

3 

W81FYL 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

2 

W81FYL 

WT4KEA 

EA 

24 

12 

9150001889864 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

2 

W81FYL 

WT4KEA 

QT 

6 

24 

A521 


Table  All-c  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DZH  Taegu  Installations 


DODAAC  :  W81G6D 

HHD  307TH  SIG  BN  MTR  POOL  USAI  LOGO 
WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR 

MO 

BN 

1 

W81G6D 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6135000738939 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

W81G6D 

WT4KEA 

EA 

'  50 

50 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

W81G6D 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6605008095252 

COMPASSMAGNETI  C 

UNM 

AY 

3 

W81G6D 

WT4KEA 

EA 

25 

25 

DODAAC  :  W81G6E 

HHD  307  SIG  BN  C  E  MNT  SPT  USA 
WAEGWAN  KOREA 

LOGC 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5915009097762 

FILTER, RADIO  FREQUE 

2 

W81G6E 

WT4KEA 

EA 

2 

2 

DODAAC  :  W81G7J 

307TH  SIG  BN  USAISC 

WAEGWAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6750010577994 

CHEMICAL  KIT, PHOTOG 

AX 

1 

W81G7J 

WT4KEA 

KT 

1 

1 

8010005799200 

ENAMEL 

2 

W81G7J 

WT4KEA 

GL 

12 

12 

8010008411242 

ENAMEL 

2 

W81G7J 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8010009269130 

STAIN 

2 

W81G7J 

WT4KEA 

CN 

1 

1 

A522 


Table  XI l-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAXC 
for  DEB  Taegu  Xnatallationa 

DODAAC  :  W81J76 

23D  CHEM  BN  TECH  SUP  CL  IX  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810004222169 

CALCIUM  CHLOR  TECH  8 

3 

W81J76 

WT4KEA 

BG 

5 

5 

6810007634397 

CAMPHOR  TECHNICAL  1 

BO 

3 

W81J76 

WT4KEA 

LB 

5 

5 

6850001395297 

RAIN  REPELLENT, WIND 

FS 

3 

W81J76 

WT4KEA 

BT 

10 

10 

6850009506489 

ANTIFOAM  COMP  SILICO 

3 

W81J76 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

9110002700042 

CHARCOAL, WOOD 

3 

W81J76 

WT4KEA 

LB 

100 

100 

DODAAC  :  W81JBF 

568TH  MEDICAL  CO  AMB 

WAEGWAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810001237047 

N-AMYL  ACETATE  REAGE 

FW 

1 

W81JBF 

WT4KEE 

PT 

5 

5 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

1 

W81JBF 

WT4KEE 

GL 

4 

4 

9150002316689 

LUBRICATING  OIL, GEN 

BN 

3 

W81JBF 

WT4KEE 

QT 

72 

72 

9150010355391 

LUBRICATING  OIL, GEA 

3 

W81JBF 

WT4KEE 

CN 

9 

8 

9150011233152 

BRAKE  FLUID, AUTOMOT 

1 

W81JBF 

WT4KEE 

CN 

3 

3 

DODAAC  :  W81JW1 

293D  SIG  CO  USAISC 

TAEGU  KOREA 

EXP  DURABLE 

NSN 

Nomenclature 

m 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

3 

W81JW1 

WT4KEA 

BX 

4 

4 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

1 

W81JW1 

WT4KEA 

KT 

1 

1 

A523 


Table  All-c  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  Taegu  Installations 


DODAAC  :  W81JWX 

HHC  3 6TH  SIG  BN  USAISC  EXP  DURABLE 

TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439005420331 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

2 

W81JWX 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

4 

W81JWX 

WT4KEA 

TU 

2 

2 

8010001625289 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

3 

W81JWX 

WT4KEA 

GL 

5 

5 

8010011625578 

POLYURETHANE  COATIN 

1 

W81JWX 

WT4KEA 

KT 

4 

4 

8040002981946 

ADHESIVE 

1 

W81JWX 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

DODAAC  :  W81K22 

502D  ENGR  DET 

POHANG  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005977856 

VARNISH, OIL 

3 

W81K22 

WT4KEA 

GL 

2 

2 

8030005468637 

CORROSION  PREVENTIV 

3 

W81K22 

WT4KEA 

CN 

60 

30 

8040008430802 

ADHESIVE 

4 

W81K22 

WT4KEA 

KT 

60 

30 

9150001900907 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

3 

W81K22 

WT4KEA 

CN 

1 

1 

9150002359061 

LUB  OIL  MIL-L-17331 

BN 

2 

W81K22 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

DODAAC  :  W81K6B 

ABRAMS  MATERIAL  FIELDING 

TM  1 

WAEGWAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

2 

W81K6B 

WT4KEA 

EA 

35 

35 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

2 

W81K6B 

WT4KEA 

CN 

12 

12 

6850011672003 

SILICONE  COMPOUND 

3 

W81K6B 

WT4KEA 

TU 

53 

53 

8030009002373 

PRIMER, SEALING  COMP 

2 

W81K6B 

WT4KEA 

BT 

4 

4 

A524 


Table  All-c  (Cont'd) 

ITT 90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  Taegu  Installations 


DODAAC  :  W81K6B 

ABRAMS  MATERIAL  FIELDING  TM  1  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

915000954  7422 

LUBRICANT, SOLID  FIL 

1 

W81K6B 

WT4KEA 

QT 

24 

24 

DODAAC  :  W81LDA 

HHD  69TH  TRANS  BN  MAINT 
WAEGWAN  KOREA 

ACTV  C 

PLL  ULLS 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

3 

W81LDA 

WT4KEA 

EA 

48 

48 

DODAAC  :  WT4G33 

169TH  SIG  CO  DC SOPS  USAISC 

TAEGU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810009049372 

SULFURIC  ACID  ELECT 

AX 

4 

WT4G33 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

3 

WT4G33 

WT4KEA 

BX 

1 

1 

8030005985915 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4G33 

WT4KEA 

PT 

3 

3 

8030009381947 

CORROSION  PREVENTIV 

4 

WT4G33 

WT4KEA 

CN 

2 

2 

DODAAC  :  WT4GCR 

6TH  MEDSOM  PROPERTY  BOOK 

WAEGWAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930005262919 

DETERGENT  GENERAL  PU 

1 

WT4GCR 

WT4KEA 

CN 

4 

4 

8010001617278 

SHELLAC, CUT 

BN 

1 

WT4GCR 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8010001658627 

STAIN 

BN 

1 

WT4GCR 

WT4KEA 

QT 

12 

12 

8010002854871 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4GCR 

WT4KEA 

CN 

100 

100 

A525 


Table  All -a  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DBH  Taegu  Znatallationa 


DODAAC  :  WT4GCR 

6TH  MEDSOM  PROPERTY  BOOK  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002982293 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4GCR 

WT4KEA 

QT 

4 

4 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4GCR 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8010006647465 

VARNISH, OIL 

BN 

4 

WT4GCR 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8040000187581 

ADHESIVE 

1 

WT4GCR 

WT4KEA 

GL 

10 

5 

DODAAC  :  WT4GYM 

728TH  MP  BN  HHD 

TAEGU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ 

WS 

2 

WT4GYM 

WT4KEA 

GL 

8 

8 

8030001489833 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4GYM 

WT4KEA 

BX 

2 

2 

9150011784725 

LUBRICATING  OIL, 

ENG 

3 

WT4GYM 

WT4KEA 

QT 

36 

24 

DODAAC  :  WT4HAF 

USA  CAMP  CARROLL  DEP 

MISSION 

WAEGWAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE 

ST 

EH 

2 

WT4HAF 

YBCH33 

EA 

3 

12 

2910012230624 

PARTS  KIT, ETHER, 

STA 

EH 

3 

WT4HAF 

YBAG11 

EA 

1 

1 

4210002026465 

EXTINGUISHER, FIRE,C 

EG 

1 

WT4HAF 

YPEE12 

EA 

9 

9 

5915009097762 

FILTER, RADIO  FREQUE 

2 

WT4HAF 

YLMC64 

EA 

1 

1 

5925001440466 

CIRCUIT  BREAKER 

AY 

4 

WT4HAF 

Y00000 

EA 

1 

1 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

2 

WT4HAF 

Y00000 

EA 

1 

1 

5930006551514 

SWITCH 

AY 

2 

WT4HAF 

YB1G2D 

EA 

75 

75 

A526 


Table  XI l-o  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  Taegu  Installations 

DODAAC  :  WT4HAF 

USA  CAMP  CARROLL  DEP  MISSION  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

593C006551515 

SWITCH 

AY 

2 

WT4HAF 

YG29KJ 

EA 

5 

5 

5960001346064 

ELECTRON  TUBE 

AY 

1 

WT4HAF 

YG2ABF 

EA 

3 

3 

5960002620286 

ELECT  TUBE  5651WA 

AY 

3 

WT4HAF 

Y00000 

EA 

1 

1 

5960006244718 

ELECT  TUBE  6627/0B2W 

AY 

4 

WT4HAF 

YJAK52 

EA 

8 

8 

6140001909828 

BATTERY,  STORAGE 

GA 

3 

WT4HAF 

Y00000 

EA 

1 

1 

6140002501981 

BATTERY, STORAGE 

GA 

3 

WT4HAF 

Y00000 

EA 

1 

1 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

WT4HAF 

Y00000 

EA 

11 

11 

1 

WT4HAF 

YLTB13 

EA 

46 

46 

Total : 

57 

57 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

C-\ 

1 

WT4HAF 

YPAG11 

EA 

14 

14 

6240001522987 

LAMP, FLUORESCENT 

1 

WT4HAF 

YLLC72 

EA 

6 

30 

6850010826783 

FUEL, ENGINE  PRIMER 

EH 

1 

WT4HAF 

YP3D22 

CN 

3 

3 

8030007535003 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4HAF 

Y00000 

CA 

16 

16 

DODAAC  :  WT4J83 

543D  GENERAL  DISP 

TAEGU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6750006913822 

CLEANER, PHOTOGRAHI 

4 

WT4J83 

YYBM 

BT 

4 

4 

6810001237047 

N-AMYL  ACETATE  REAGE 

FW 

4 

WT4J83 

YYBM 

PT 

3 

3 

6810007534787 

XYLENE  ACS  LIQUID  16 

1 

WT4J83 

YYBM 

BT 

5 

12 

6830004696540 

PROPANE  INSTRUMENT  G 

1 

WT4J83 

YYBM 

BX 

3 

3 

A527 


Table  All-e  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Taegu  Installations 

DODAAC  :  WT4J88 

665TH  MED  DET  TAEGU  KOREA 


NSM 

Ncmenc lature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DCDAAC 

Total 

Total 

6505013453255 

DETERGENT  SURGICAL  4 

2 

WT4J88 

YYBD 

BT 

15 

15 

685000'  191397 

SCALE  REMOVING  COMP 

3 

WT4J88 

YYBE 

BX 

2 

2 

DODAAC  :  WT4J8S 

STOCK  CONTROL  ACTV  6TH  MEDSOM  WAEGWAN  KOREA 


NS;. 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5960006244718 

ELECT  TUBE  6627/0B2W 

AY 

1 

WT4J8S 

WT4 J8S 

EA 

2 

2 

6135005568318 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4J8S 

WT4 J8S 

EA 

3 

3 

6135008351023 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

EA 

2 

2 

6505001002470 

ACETIC  ACID  GLACIAL 

3 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

14 

14 

6505001050000 

ALCOHOL  DEHYDRATED  U 

3 

WT4J8S 

WT4U8S 

BT 

522 

474 

6505001050109 

HALOTHANE  V SP  250ML 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

16 

16 

6505001060875 

AMMONIA  INHALANT  SOL 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

PG 

933 

823 

6505001069000 

AMYL  NITRATE  INHALAN 

1 

WT4J8S 

W80HLA 

PG 

21 

25 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

PG 

376 

370 

Total : 

397 

395 

6505001143010 

COAL  TAR  TOPICAL  SOL 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

1 

1 

6505001 luOOOO 

COLLODION  FLEXIBLE  U 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

170 

190 

6505001160200 

CROTAMITON  CREAM  USP 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

TU 

332 

322 

6505001161315 

SULFUR  AND  SALICYLIC 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

CK 

1822 

1562 

6505001161^50 

HEXACHLOROPHENE  CLEA 

2 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

13 

13 

6505001285705 

THIMEROSAL  TINCTURE 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

29 

29 

6505001325181 

OXYGEN  USP  99%  CYLIN 

1 

WT4J8S 

WT4 J8S 

EA 

524 

524 

A528 


Tabla  All -a  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Taegu  Installation* 

DODAAC  :  WT4J8S 

STOCK  CONTROL  ACTV  6TH  MEDSOM  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6505001338025 

PETROLATUM  WHITE  USP 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

CO 

103 

88 

6505001339920 

PHENOL  USP  CRYSTAL  0 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

20 

26 

6505001352881 

CHARCOAL  ACTIVATED  U 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

864 

852 

65C5001405000 

SILVER  NITRATE  USP  1 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

13 

13 

6505001470000 

TALC  USP  1  LB 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

CN 

1 

1 

6505001478347 

CODEINE  PHOSPHATE  AN 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

42 

42 

6505001490746 

HEXACHLOROPHENE  CLEA 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

PG 

28 

16 

6505001538480 

HYDROGEN  PEROXIDE  TO 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

4120 

3326 

6505002056513 

ISOPROPYL  ALCOHOL  US 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

1 

1 

6505002617256 

ISOPROPYL  ALCOHOL  US 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

160 

160 

6505002617257 

BENZOIN  TINCTURE  COM 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

CN 

248 

248 

6505002998095 

ISOPROPYL  ALCOHOL  US 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

DR 

114 

89 

6505002998279 

LINDANE  CREAM  USP  1M 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

TU 

2311 

1971 

6505002999672 

SILVER  NITRATE  APPLI 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

CO 

276 

276 

6505005467319 

SALICYLIC  ACID  GEL  6 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

TU 

53 

53 

6505005768915 

D ICHLOROTETRAFLUOROE 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

CN 

334 

334 

6505006558366 

ISOPROPYL  RUBBING  AL 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

2006 

1788 

6505006874484 

TERPIN  HYDRATE  AND  C 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

785 

785 

6505007534773 

METHYL  SALICYLATE  NF 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

9 

9 

6505007540374 

POVIDONE-IODINE  TOPI 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

476 

407 

6505007826484 

SODA  LIME  NF  POWDER 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

EA 

287 

287 

6505009269197 

IPECAC  SYRUP  USP  7% 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

1642 

1574 

A529 


Tabla  All-o  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Mat arial  Znvantory  by  Raquaatlng  DODAAC 
for  DZH  Taagu  Installation* 

DODAAC  :  WT4J8S 

STOCK  CONTROL  ACTV  6TH  MEDSOM  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6505009581730 

POVIDONE-IODINE  TOPI 

4 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

144 

111 

6505009608383 

FLOUROURACIL  INJECTI 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

PG 

21 

21 

6505010182729 

DOXORUBICIN  HYDROCHL 

2 

WT4J8S 

WT4 J8S 

VI 

3 

3 

6505010202367 

METHOTREXATE  SODIUM 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

58 

58 

6505010375607 

THEOPHYLLINE  EXTENDE 

1 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

102 

102 

6505010379356 

CYCLOPHOSPHAMIDE  FOR 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BX 

6 

6 

6505010453255 

DETERGENT  SURGICAL  4 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

1708 

1454 

6505010538620 

CHLORHEXIDINE  GLUCON 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

53 

53 

6505010772780 

PANCRELIPASE  CAPSULE 

2 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

25 

25 

6505010836613 

THEOPHYLLINE  EXTENDE 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

33 

33 

6505010839395 

HYDROCORTISONE  VALER 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

TU 

150 

150 

6505010939901 

HYDROCORTISONE  VALER 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

TU 

1768 

1626 

6505011212335 

SUNSCREEN  PREPARATIO 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

750 

750 

6505011455217 

PODOPHYLLUM  RESIN  US 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

104 

74 

6505012104450 

OXYCODONE  HCL  AND  AC 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

66 

66 

6520010610665 

RESIN  ACRYLIC  DENTAL 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

PG 

7 

7 

6810001388414 

XYLENE  ACS  LIQUID  1 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

56 

32 

6810001437000 

SODIUM  NITRITE  ACS  C 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

16 

24 

6810001487195 

SODIUM  PHOSPHATE  MON 

2 

WT4J8S 

WT4 J8S 

BT 

6 

6 

6810002010909 

SODIUM  HYDROXIDE  ACS 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

22 

24 

6810002998153 

SODIUM  PHOSPHATE  DIB 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

10 

12 

6810002998506 

HYDROGEN  PEROXIDE  AC 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

17 

17 

A530 


Table  XI  1-a  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Katarlal  Invantory  by  Requesting  OODAXC 
for  DCH  Taegu  Znatallationa 


DODAAC  :  WT4J8S 

STOCK  CONTROL  ACTV  6TH  MEDSOM  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810007534779 

NITRIC  ACID  ACS  LIQU 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

27 

27 

6810007534780 

ACETONE  ACS  LIQUID  1 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

162 

162 

6810007534787 

XYLENE  ACS  LIQUID  16 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

31 

31 

6810008170353 

FORMALDEHYDE  SOLUTIO 

1 

WT4J3S 

WT4J8S 

BT 

3 

3 

6810009736472 

CHLOROFORM  ACS  1  GAL 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

2 

2 

6830008002072 

CARBON  DIOXIDE-OXYGE 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

EA 

4 

4 

6840009269117 

DISINFECTANT  GENERAL 

4 

WT4J8S 

WT4J8S 

PG 

513 

495 

6840010575462 

DISINFECTANT-DETERGE 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

BX 

16 

8 

6840011220687 

DISINFECTANT  GP  GLUT 

3 

WT4J8S 

WT4J8S 

PG 

139 

119 

6840011317387 

00000000000000000000 

00 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

00 

59 

59 

6840011537021 

DETERGENT  DISINFECTA 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

CN 

56 

39 

6850001489776 

STERILIZER  SOLUTION 

2 

WT4J8S 

WT4J8S 

BT 

72 

72 

9150002526173 

LUBRICATING  OIL, GEN 

FF 

1 

WT4J8S 

WT4J8S 

CN 

1 

1 

DODAAC  :  WT4JU9 

CO  C  307TH  SIG  BN 

WAEGWAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4020002402185 

MARLINE 

4 

WT4JU9 

WT4KEA 

CL 

13 

13 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

2 

WT4JU9 

WT4KEA 

EA 

31 

18 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

WT4JU9 

WT4KEA 

BX 

10 

10 

A531 


Table  AX l-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
t or  DKH  Taegu  Installations 


DODAAC  :  WT4KB6 

ACCT  OFF  DEH  AREA  V  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

R  QST 
DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439001634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

1 

WT4KB6 

YV6BA5 

LB 

13 

13 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

4 

WT4KB6 

YV6BA5 

EA 

100 

100 

4 

WT4KB6 

YV6BA5 

EA 

250 

250 

Total: 

350 

350 

3439002622654 

ELECTRODE,  WELDING  < 

4 

WT4KB6 

YW3N51 

LB 

200 

200 

4 

WT4KB6 

YW3N51 

LB 

800 

400 

Total: 

1000 

600 

3439002622672 

ELECTRODE,  WELDING(S 

4 

WT4KB6 

YY11A1 

LB 

100 

100 

3439002624188 

BRAZING  ALLOY, SILVE 

1 

WT4KB6 

YV6BA5 

TO 

10 

10 

3439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

1 

WT4KB6 

YV6B95 

LB 

35 

35 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY <  W 

3 

WT4KB6 

YV6B95 

LB 

4 

4 

3439009024209 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4KB6 

Y43101 

LB 

20 

20 

4210002027858 

EXT  FIRE  C02  15  LB 

FH 

2 

WT4KB6 

Y20001 

EA 

80 

80 

2 

WT4KB6 

YW3NG1 

EA 

140 

140 

Total: 

220 

220 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

1 

WT4KB6 

Y20001 

EA 

216 

216 

1 

WT4KB6 

YW3P81 

EA 

200 

200 

Total : 

416 

416 

4210009651115 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

2 

WT4KB6 

Y20001 

EA 

50 

50 

4210010890875 

EXTINGUISHER, FIRE, V 

FH 

2 

WT4KB6 

Y00076 

EA 

18 

18 

5610001714721 

ASPHALT, PETROLEUM 

3 

WT4KB6 

Y50014 

DR 

30 

30 

5610001714722 

ASPHALT, PETROLEUM 

3 

WT4KB6 

Y00011 

CN 

10 

10 

5610002330020 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4KB6 

Y00199 

DR 

78 

39 

4 

WT4KB6 

YY2C11 

DR 

2 

2 

Total : 

80 

41 

5610002364946 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4KB6 

YY1A2D 

CN 

30 

30 

4 

WT4KB6 

YY1A2A 

CN 

36 

36 

4 

WT4KB6 

YY1A2D 

CN 

30 

30 

Total : 

96 

96 

A532 


Table  XI  l-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DOOAXC 
for  DSB  Taegu  Installations 

DODAAC  :  WT4KB6 

ACCT  OFF  DEH  AREA  V  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5610007714684 

ASPHALT, PETROLEUM 

1 

WT4KB6 

YY1A2E 

CN 

11 

11 

5930006551515 

SWITCH 

AY 

1 

WT4KB6 

Y00009 

EA 

36 

36 

1 

WT4KB6 

YW3QH3 

EA 

40 

40 

Total : 

76 

76 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

4 

WT4KB6 

YW5C31 

SE 

15 

15 

4 

WT4KB6 

YW5C31 

SE 

37 

37 

Total : 

52 

52 

6240000996764 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KB6 

YV5B62 

EA 

1 

1 

6240007583367 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

2 

WT4KB6 

Y00036 

EA 

5 

5 

6240010809620 

LAMP, SODIUM 

4 

WT4KB6 

YV5BF4 

EA 

60 

30 

4 

WT4KB6 

YV5BF4 

EA 

178 

109 

Total : 

238 

139 

£810000064205 

ETHYLENE  GLYCOL, TEC 

4 

WT4KB6 

YREEFE 

GL 

90 

90 

6810000822644 

CALCIUM  CHLORIDE, AN 

1 

WT4KB6 

YW4C11 

BG 

300 

300 

6810006801079 

SODIUM  FLUORIDE  TEC 

Cl 

1 

WT4KB6 

YY1B5F 

BG 

10 

10 

6810007534786 

HYDROCHLORIC  ACID  AC 

FC 

2 

WT4KB6 

YW3U41 

PT 

8 

24 

6810008556160 

ISOPROPLY  ALCOHOL  AC 

FS 

4 

WT4KB6 

Y21002 

CN 

4 

4 

6810009863471 

SODIUM  ARSEN ITE, REA 

JF 

4 

WT4KB6 

YW3NC2 

PT 

25 

25 

6840004002140 

INSECTICIDE  PYRETHRU 

CG 

1 

WT4KB6 

YW4D51 

GL 

40 

40 

1 

WT4KB6 

YW4D21 

GL 

132 

66 

Total : 

172 

106 

6840004025411 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CG 

3 

WT4KB6 

YW4D21 

CN 

4 

4 

6840006855437 

INSECTICIDE  MALA  CL2 

CH 

2 

WT4KB6 

Y21002 

DR 

1 

1 

6840006855438 

INSECTICIDE  MALATHIO 

BN 

3 

WT4KB6 

YPESTC 

CN 

25 

25 

6840007823925 

INSECTICIDE  DIAZINON 

CH 

4 

WT4KB6 

YW4D31 

GL 

30 

30 

4 

WT4KB6 

YW4S31 

GL 

42 

42 

4 

WT4KB6 

YW4D31 

GL 

27 

27 

Total : 

99 

99 

A533 


Table  All -a  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DCB  Taegu  Installations 

DODAAC  :  WT4KB6 

ACCT  OFF  DEH  AREA  V  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

684000926X481 

INSECTICIDE  MALATHIO 

CH 

3 

WT4KB6 

YPESTC 

DR 

4 

2 

6840009327297 

INSECTICIDE  CARBARYL 

Cl 

3 

WT4KB6 

YW4C21 

BX 

8 

8 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

1 

WT4KB6 

YV6AD1 

CN 

720 

720 

6840011040780 

INSECTICIDE 

CH 

4 

WT4KB6 

YW5D21 

GL 

35 

35 

4 

WT4KB6 

YW4D21 

GL 

60 

60 

4 

WT4KB6 

YW5D21 

GL 

35 

35 

Total: 

130 

130 

6840011089578 

HERBICIDE, ISOPROPYL 

2 

WT4KB6 

YW4D61 

BX 

16 

16 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

4 

WT4KB6 

YW3EA1 

BX 

200 

16 

4 

WT4KB6 

YW3EA1 

BX 

93 

8 

Total : 

293 

24 

6840012165369 

INSECTICIDE, PYRENON 

3 

WT4KB6 

YW4C21 

BX 

4 

4 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

4 

WT4KB6 

YW3N76 

CN 

26 

13 

4' 

WT4KB6 

YSWLFH 

CN 

69 

23 

Total : 

95 

36 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

2 

WT4KB6 

YSTORA 

BG 

10 

10 

7930004592247 

CLEANING  COMPOUND, 0 

4 

WT4KB6 

YO 1018 

DZ 

7 

7 

7930006339849 

SWEEPING  COMPOUND 

3 

WT4KB6 

YSTORA 

DR 

5 

5 

7930006646910 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

2 

WT4KB6 

YSTORA 

BX 

5 

5 

8010000453478 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KB6 

YW2B11 

GL 

700 

700 

8010000555100 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

24 

24 

8010000637883 

PAINT, OIL 

1 

WT4KB6 

YW2J43 

GL 

1 

1 

8010000638967 

LACQUER 

2 

WT4KB6 

Y00058 

GL 

18 

9 

2 

WT4KB6 

YW2H71 

GL 

8 

8 

Total : 

26 

17 

8010000822420 

BEADS, RETRO-DIRECTI 

1 

WT4KB6 

YW4E11 

BG 

17 

17 

1 

WT4KB6 

YW4B11 

BG 

20 

20 

Total : 

37 

37 

A534 


Tabla  All -a  (Cont'd) 

TY 90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DKB  Taegu  Installations 

DODAAC  :  WT4KB6 

ACCT  OFF  DEH  AREA  V  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN  Unit 
DODAAC 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010000870107 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2H72  QT 

6 

6 

4 

WT4KB6 

YW2H72  QT 

10 

10 

Total: 

16 

16 

8010001160867 

ENAMEL 

1 

WT4KB6 

Y00005  QT 

1 

1 

8010001594513 

PAINT, RUBBER 

2 

WT4KB6 

YW2J61  GL 

12 

12 

8010001605798 

REMOVER, PAINT 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2F42  GL 

80 

40 

4 

WT4KB6 

YW3F41  GL 

12 

12 

4 

WT4KB6 

YW2F42  GL 

152 

68 

Total : 

244 

120 

8010001605852 

VARNISH, OIL 

4 

WT4KB6 

YW2H62  GL 

8 

8 

4 

WT4KB6 

YW2H62  GL 

42 

33 

Total : 

50 

41 

8010001617425 

PRIMER  COATING 

1 

WT4KB6 

Y00001  GL 

4 

4 

1 

WT4KB6 

Y00010  GL 

3 

3 

Total : 

7 

7 

8010001654420 

VARNISH, OIL 

4 

WT4KB6 

YW2H62  GL 

8 

8 

4 

WT4KB6 

YW2H62  GL 

28 

28 

Total : 

36 

36 

8010001660746 

STAIN 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2FA3  GL 

4 

4 

4 

WT4KB6 

YW2FA2  GL 

28 

28 

4 

WT4KB6 

YW2FA3  GL 

4 

4 

Total: 

36 

36 

8010002003495 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2F52  GL 

12 

12 

4 

WT4KB6 

YW2F52  GL 

52 

52 

Total : 

64 

64 

8010002212809 

VARNISH, OIL 

4 

WT4KB6 

YW2JA3  QT 

32 

16 

4 

WT4KB6 

YW2JA3  QT 

56 

40 

Total : 

88 

56 

8010002422089 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4KB6 

YW2F51  GL 

24 

8 

8010002445791 

PAINT, OIL 

4 

WT4KB6 

YW2F91  GL 

16 

16 

4 

WT4KB6 

YW2F91  GL 

12 

12 

4 

WT4KB6 

YW2J91  GL 

10 

2 

Total : 

38 

30 

A535 


Tibia  All-o  (Cont'd) 

TY90  Hasardoua  Matarlal  Inventory  by  Roquaating  DODAAC 
t or  DEB  Taagu  Inatallationa 

DODAAC  :  WT4KB6 

ACCT  OFF  DEH  AREA  V  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010C02466443 

TURPENTINE 

4 

WT4KB6 

YW2F22 

GL 

400 

200 

4 

WT4KB6 

YW2F22 

GL 

1480 

520 

Total: 

1880 

720 

8010002812072 

STAIN 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2FA3 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB6 

Y00043 

GL 

1 

1 

4 

WT4KB6 

YW2FA3 

GL 

4 

4 

Total : 

9 

9 

8010002812074 

STAIN 

BN 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

10 

8010002812075 

STAIN 

4 

WT4KB6 

YW2FA3 

GL 

10 

10 

4 

WT4KB6 

YW2FA3 

GL 

32 

32 

Total : 

42 

42 

8010002829414 

PRIMER  COATING 

4 

WT4KB6 

YW2H61 

GL 

16 

16 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2H72 

QT 

12 

12 

4 

WT4KB6 

YW2H72 

QT 

60 

20 

4 

WT4KB6 

YW2H92 

QT 

8 

8 

Total : 

80 

40 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2H21 

GL 

60 

60 

4 

WT4KB6 

YW2H21 

GL 

52 

52 

Total : 

112 

112 

8010002868495 

PAINT, OIL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2D11 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB6 

YW2D11 

GL 

8 

8 

Total: 

16 

16 

8010002869072 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

2 

WT4KB6 

Y00016 

GL 

10 

5 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2E11 

GL 

100 

100 

4 

WT4I"'6 

YW2E11 

GL 

4  80 

480 

Total : 

580 

580 

8010002906643 

PAINT, OIL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2J12 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB6 

YW2J12 

GL 

24 

24 

Total : 

32 

32 

A536 


Table  XI  l-o  (Cont'd) 

TY90  Harardoue  Material  Inventory  by  Raqueating  DODXXC 
for  DEH  Taegu  Installation# 

DODAAC  :  WT4KB6 

ACCT  OFF  DEH  AREA  V  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2H94 

PT 

48 

48 

4 

WT4KB6 

YW2J94 

PT 

435 

155 

Total: 

483 

203 

8010002910599 

PAINT, OIL 

2 

WT4KB6 

YW2H41 

GL 

200 

200 

8010002970546 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2JA3 

QT 

4 

4 

4 

WT4KB6 

Y00016 

QT 

2 

2 

Total : 

6 

6 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB6 

YW2F72 

GL 

12 

12 

8010002970554 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2F83 

GL 

8 

8 

8010002970555 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YW2F63 

GL 

4 

4 

8010002970568 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

8010002970570 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2J61 

GL 

84 

42 

4 

WT4KB6 

YW2H61 

GL 

108 

108 

Total : 

192 

150 

8010002970583 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4K86 

YW2F52 

GL 

80 

80 

8010002970584 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

2 

WT4KB6 

YW2H72 

GL 

28 

7 

Total : 

48 

27 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2H71 

GL 

60 

60 

4 

WT4KB6 

YW2H71 

GL 

40 

40 

Total : 

100 

100 

8010002970589 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

CN 

20 

4 

8010002970590 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

8010002972093 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB6 

YW2J93 

QT 

4 

4 

8010002972100 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2F72 

GL 

32 

32 

4 

WT4KB6 

YW2F72 

GL 

74 

69 

Total : 

106 

101 

8010002972135 

PAINT, OIL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2J91 

QT 

32 

16 

A537 


Table  All-c  (Cont'd) 

FY90  Hasardoua  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  OSH  Taegu  Installations 


DODAAC  :  WT4KB6 

ACCT  OFF  DEH  AREA  V 


TAEGU  KOREA 


MSN  Nomenclature 

8010002972135  PAINT, OIL 

8010002982280  PRIMER  COATING 

8010002982287  ENAMEL 

8010002982292  ENAMEL 
8010002982293  ENAMEL 


8010002983859  ENAMEL 


8010005151596  ENAMEL 
8010005272050  ENAMEL 


8010005272053  ENAMEL 


8010005273198  ENAMEL 


8010005774738  ENAMEL 


8010005843077  ENAMEL 


laz 

^ode 

Qt 

RQST  RCVN  Unit 

DODAAC  DODAAC 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8N 

4 

WT4KB6  YW2J91  Q T 

40 

24 

4 

WT4KB6  YW2J93  QT 

4 

4 

Total : 

76 

44 

BN 

4 

WT4KB6  YW2F82  KT 

28 

28 

4 

WT4KB6  YW2F82  KT 

16 

16 

Total : 

44 

44 

BN 

4 

WT4KB6  YW2F82  GL 

20 

20 

4 

WT4KB6  YW2G42  GL 

80 

40 

Total : 

100 

60 

BN 

4 

WT4K86  YW2J23  GL 

12 

12 

BN 

4 

WT4KB6  YW2J93  QT 

140 

100 

4 

WT4KB6  YW2J93  QT 

780 

140 

Total : 

920 

240 

BN 

4 

WT4KB6  YW2J52  GL 

20 

20 

4 

WT4KB6  YW2J52  GL 

99 

33 

Total : 

119 

53 

4 

WT4KB6  YW2JA3  QT 

4 

4 

4 

WT4KB6  YW2F62  GL 

52 

46 

4 

WT4KB6  YW2F62  GL 

80 

80 

Total : 

132 

126 

4 

WT4KB6  YW2H72  QT 

60 

60 

4 

WT4KB6  YW2H72  QT 

146 

91 

Total: 

206 

151 

4 

WT4KB6  YW2H21  GL 

20 

20 

4 

WT4KB6  YW2H21  GL 

60 

60 

Total : 

80 

80 

4 

WT4KB6  YW2H51  GL 

64 

64 

4 

WT4KB6  YW2H51  GL 

84 

84 

Total : 

148 

148 

4 

WT4KB6  YW2F92  GL 

48 

48 

4 

WT4KB6  YW2F92  GL 

240 

60 

Total : 

288 

108 

A538 


Tibia  XI l-o  (Cont'd) 

FY90  Harardou*  Matarial  Invantory  by  Raquaatlng  DODAXC 
for  DEH  Taagu  Xnatallationa 


DODAAC  :  WT4KB6 

ACCT  OFF  DEH  AREA  V  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz  Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

8010005843353 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

8010005977856 

VARNISH, OIL 

4 

WT4KB6 

YW2H62 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2H62 

GL 

32 

32 

Total : 

52 

52 

8010005985049 

ENAMEL 

3 

WT4KB6 

Y00058 

GL 

12 

12 

8010005985219 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2J93 

QT 

60 

30 

4 

WT4KB6 

YW2J93 

QT 

12 

12 

Total : 

72 

42 

8010005985463 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2F2B 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2FB2 

GL 

92 

92 

Total : 

112 

112 

8010005985728 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YW2FA2 

GL 

28 

28 

4 

WT4KB6 

YW2FA2 

GL 

8 

8 

Total : 

36 

36 

8010005985730 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YW2C11 

CN 

7 

7 

8010005985733 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YW2H11 

GL 

220 

220 

4 

' WT4KB6 

YW2H11 

GL 

552 

552 

Total: 

772 

772 

8010005985734 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YYW2J9 

GL 

40 

40 

4 

WT4KB6 

YW2J22 

GL 

32 

32 

4 

WT4KB6 

YW2J92 

GL 

40 

40 

4 

WT4KB6 

YW2H92 

GL 

40 

40 

Total : 

152 

152 

8010005985737 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YW2FA2 

GL 

80 

80 

4 

WT4KB6 

YW2FA2 

GL 

28 

28 

4 

WT4KB6 

YW2FA3 

GL 

60 

60 

Total : 

168 

168 

8010005985738 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YW2J1 1 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2C11 

GL 

100 

50 

Total : 

120 

70 

8010005987212 

ENAMEL 

BN  1 

WT4KB6 

Y00018 

QT 

1 

1 

1 

WT4KB6 

Y00045 

QT 

4 

4 

Total : 

5 

5 

A539 


Tabla  All-o  (Cont'd) 

FY90  Harar dou*  Hatarial  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DEH  Taagu  Installation* 

DODAAC  :  WT4KB6 

ACCT  OFF  DEH  AREA  V  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010006167486 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KB6 

YW2J53 

GL 

12 

12 

8010006167816 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

YW2F81 

GL 

36 

36 

8010006641913 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB6 

Y00009 

GL 

4 

4 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2J62 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YW2J62 

GL 

40 

40 

Total : 

60 

60 

8010006645678 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB6 

YW2G42 

GL 

60 

60 

1 

WT4KB6 

YW2G62 

GL 

700 

200 

Total : 

760 

260 

801000664  7047 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

2 

WT4KB6 

YW2F31 

CN 

67 

67 

8010006647048 

PAINT, TRAFFIC 

BN 

2 

WT4KB6 

YW2B11 

CN 

26 

26 

8010006647088 

FILLER, WOOD, PLASTIC 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2JA3 

CN 

8 

8 

4 

WT4KB6 

YW2A31 

CN 

4 

4 

Total : 

12 

12 

8010006647468 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

BN 

1 

WT4KB6 

YW2J93 

QT 

40 

20 

8010006647651 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2F32 

GL 

4 

4 

8010007219743 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB6 

YW2J83 

PT 

8 

8 

8010007219746 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KB6 

YW2J83 

PT 

8 

8 

8010007534549 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB6 

Y25001 

GL 

51 

17 

8010007542608 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB6 

YW2J71 

GL 

16 

16 

8010007542610 

PRIMER  COATING 

4 

WT4KB6 

YW2J42 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB6 

YQ2J42 

GL 

24 

24 

Total : 

44 

44 

8010007799598 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2J92 

QT 

56 

28 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

2 

WT4KB6 

YW1B31 

GL 

320 

320 

8010008238012 

PAINT  OIL 

2 

WT4KB6 

YSELFH 

GL 

20 

20 

A54  0 


Table  XI l-o  (Cont'd) 

rY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
tor  DEB  Taegu  Installations 


DODAAC  :  WT4KB6 

ACCT  OFF  DEH  AREA  V  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010008283193 

ENAMEL 

4 

WT4KB6 

YW2J12 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB6 

YW2J12 

GL 

24 

24 

Total : 

28 

28 

8010008897345 

ENAMEL 

2 

WT4KB6 

YW2J91 

QT 

56 

40 

8010009002938 

PAINT,TRAFFIC 

4 

WT4KB6 

YW2F71 

CN 

5 

5 

4 

WT4KB6 

YW2F71 

CN 

20 

20 

Total : 

25 

25 

8010009003648 

PAINT, TRAFFIC 

2 

WT4KB6 

YW2B11 

CN 

8 

8 

8010009356609 

LACQUER 

4 

WT4KB6 

YW2J94 

PT 

12 

12 

4 

WT4KB6 

YW2J94 

PT 

64 

44 

Total : 

-1 6 

56 

8010009652391 

LACQUER 

4 

WT4KB6 

YW2J94 

PT 

60 

30 

4 

WT4KB6 

YW2J94 

PT 

72 

72 

Total: 

132 

102 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4KB6 

YW3J77 

TU 

„2 

52 

8030006708553 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4KB6 

YW3J74 

KT 

4 

4 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

4 

WT4KB6 

YW3J67 

EA 

2000 

1000 

4 

WT4KB6 

YW3J67 

EA 

6500 

2650 

Total: 

8500 

3650 

8040000632835 

ADHESIVE 

2 

WT4KB6 

Y00007 

BT 

2 

2 

8040002667425 

ADHESIVE 

1 

WT4KB6 

Y00038 

GL 

8 

8 

8040002738705 

ADHESIVE 

4 

WT4KB6 

YW2FB1 

GL 

30 

30 

4 

WT4KB6 

YW2FB1 

GL 

132 

82 

Total : 

162 

112 

8040006560929 

ADHESIVE 

4 

WT4KB6 

Y00047 

GL 

100 

100 

8040007542485 

ADHESIVE 

4 

WT4KB6 

YW2J61 

QT 

40 

20 

4 

WT4KB6 

YW2J62 

QT 

80 

40 

Total : 

120 

60 

8040007542685 

ADHESIVE 

2 

WT4KB6 

YW2G72 

GL 

16 

16 

A54  1 


Tabla  All-o  (Cont'd) 

7Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DZk  Taegu  Installations 


DODAAC  :  WT4KB6 

ACCT  OFF  DEH  AREA  V  TAEGU  KOREA 


N’SN 

Nonenclat  ure 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040008433461 

ADHESIVE 

4 

WT4KB6 

Y25001 

GL 

2 

2 

DODAAC  :  WT4KBC 

HHD  3 6TH  SIG  BN  USAISC 

TAEGU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150001900907 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

1 

WT4KBC 

WT4KEA 

CN 

3 

3 

DODAAC  :  WT4KBE 

293D  SIG  CO  DCSOPS  USAISC 

TAEGU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000771616 

TRUCK  CARGO:  2-1/2  T 

1 

WT4KBE 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  WT4KD3 

6TH  SUPPORT  CENTER 

TAEGU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2540010331831 

PARTS  KIT, MIRROR  MO 

BN 

4 

WT4KD3 

WT4KDo 

EA 

8 

8 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

22 

25 

3439001634351 

SOLDER, TIN  AI  LOY 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

SL 

2 

2 

3 439001886986 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

SL 

2 

2 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

8 

8 

3439009148390 

FLUX, BRAZING 

AX 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

LB 

3 

3 

3439010749983 

SOLDER, LEAD  ALLOT 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

LB 

1 

1 

A542 


Tabla  All -a  (Cont'd) 

l*Y90  Hazardous  Katarial  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  Taegu  Installation* 

DODAAC  :  WT4KD3 

6TH  SUPPORT  CENTER  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3810008693092 

CRANE-SHOVEL  CRWLR  M 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

2 

2 

4210002027858 

EXT  FIRE  C02  15  LB 

FH 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

1 

1 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

9 

9 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

48 

48 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

164 

164 

4210010568343 

FOAM  LIQUID, FIRE  EX 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

91 

91 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

107 

107 

Total : 

198 

198 

4730009686129 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

14 

20 

5330004792847 

GASKET 

BN 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

5 

5 

5930006157880 

SWITCH 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

1 

1 

5930006551514 

SWITCH 

AY 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

7 

7 

5930006551582 

SWITCH,  TOGGLE 

AY 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

2 

2 

5965008923665 

LOUDSPEAKER, PERMANE 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

2 

2 

6110000645478 

REGULATR  V  CN-514/GR 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

5 

5 

6135002952619 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

720 

720 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

212 

212 

6135009260827 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

13 

13 

6135009268322 

BATTERY, NONRECHARGE 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

1774 

1050 

6135009300030 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

PG 

23082 

1254 

6135009352533 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

578 

578 

6135009352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

PG 

48 

24 

6135009613603 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

210 

210 

A543 


Tabls  A.11-C  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invsmtory  by  Requesting  DODAAC 
for  DKH  Taegu  Installations 

DODAAC  :  WT4KD3 

6TH  SUPPORT  CENTER  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY, LIT 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

1421 

1421 

6135010882708 

BATTERY,  DRY 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

52 

52 

6140010316881 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

124 

124 

6140010316882 

BATTERY, STORAGE 

AX 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

38 

38 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

75 

75 

6220001591762 

LIGHT, NAVIGATIONAL, 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

2 

2 

6240010043107 

LAMP, FLUORESCENT 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

192 

96 

6665000178903 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-2 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

3 

3 

6665008326159 

RADIOACTIVE  TEST  SAM 

AY 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

56 

28 

6665011121644 

SIMULATOR, DETECTOR 

BN 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

127 

105 

6665011139530 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-5 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

9 

9 

6675006413610 

DRAFTING  EQUIPMENT  S 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

SE 

1 

1 

6780000186868 

PHOTOGRAPHIC  DARKROO 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

EA 

1 

1 

6810001467520 

SULFURIC  ACID  ACS  MS 

AX 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

BT 

26 

28 

6810001844794 

TRICHLOROETHYLENE  TE 

CH 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

12 

12 

6810001844796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

86 

86 

6810002010904 

ALCOHOL  DENATURED  GR 

BN 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

55 

35 

68 1 00C201 0907 

ALCOHOL  DENATURED  GR 

BN 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

562 

480 

6810002331715 

SODIUM  CARBONATE  TEC 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

15668 

7399 

6810002424768 

CHLORINATED  LIME  TEC 

EF 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

2 

2 

6810002434436' 

AMMONIUM  HYDROXIDE  A 

AX 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

BT 

200 

200 

6810002499354 

SULFURIC  ACID  ELECTR 

AX 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

19774 

4097 

A54  4 


Table  All-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Taegu  Installations 

DODAAC  :  WT4KD3 

6TH  SUPPORT  CENTER  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002550472 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

1279 

1115 

6810002756010 

METHANOL  TECHNICAL  5 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

280 

280 

6810002812785 

METHYL  ETHYL  KEYTONE 

HN 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

678 

678 

6810002817455 

ALUMINUM  SULFATE  TY 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

BG 

12560 

6660 

6810003564936 

DISTILLED -DEIONIZED 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

BT 

85 

85 

6810005844070 

XYLENE, TECHNICAL 

BN 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

270 

270 

6810005973608 

METHANOL  TECHNICAL  1 

BN 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

328 

330 

6810005987316 

SODIUM  HYPOCHLORITE 

AX 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

BX 

347 

307 

6810006640283 

FERRIC  CHLOR  AN  100 

EE 

2 

WT4KD3 

KT4KD5 

DR 

3 

3 

6810006640387 

1,1, 1-TRICHLOROETHAN 

CH 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

482 

482 

6810006784418 

TRICHLOROETHYLENE  TE 

CH 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

8 

8 

6810006826867 

DISTILLED-DE IONIZED 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

BX 

535 

475 

6810007826521 

UREA, TECHNICAL 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

BG 

5134 

2884 

6810008431640 

SULFURIC  ACID, ELECT 

AX 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

148 

148 

6810008938138 

SULFURIC  ACID  ELECTR 

AX 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

4  92 

4  92 

6810009306311 

I  I  I-TRICHLOROETHAN 

EG 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

682 

334 

6830000609972 

MONOCHLORODIFLUOROM 

EG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

16 

16 

6830001061656 

DICHLORODIFLUOROMET 

EG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

816 

672 

6830001061659 

MONOCHLORODIFLUOROM 

EG 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

910 

778 

6830001382482 

MONOCHLORODIFLUOROM 

EG 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

107 

67 

6830001449952 

MONOCHLORODIFLUOROM 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

LB 

11640 

1640 

6830002646751 

ACETYLENE  TECHNICAL: 

FQ 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

32 

32 

A54  5 


Table  All-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Taegu  Installations 

DODAAC  :  WT4KD3 

6TH  SUPPORT  CENTER  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6830005436623 

MONOBROMOTRIFLUOROM 

EG 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

85 

69 

6830009359895 

D ICHLOROD IFLUOROMET 

EG 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

96 

96 

6830009359896 

MONOCHLOROD IFLUOROM 

EG 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

144 

144 

6830010495263 

OXYGEN  TECHNICAL:  GA 

HU 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

10 

10 

6840002424217 

INSECTICIDE  LINDANE 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

BT 

4164 

4164 

6840004025411 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CG 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

18 

18 

6840005843129 

DISINFECTANT  DETERG 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

8890 

4330 

6840007534973 

RODENTICIDAL  BAIT  AN 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

4118 

3362 

6840008106396 

DISINFECTANT  FOOD  SV 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

BX 

1509 

309 

6840011514884 

RODENTICIDAL  BAIT, A 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

35 

35 

6850000014194 

WATER  INDICATING  PA 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

PG 

311 

53 

6850000605312 

INHIBITOR  ICING  FUEL 

BN 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

47 

47 

6850001053084 

CLEANING  COMPOUND  16 

EG 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

1420 

1420 

6850001104498 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

BN 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

PT 

90 

90 

6850001775094 

SILICONE  COMPOUND  2 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

TU 

647 

602 

6850001817594 

CLEANING  COMPOUND, E 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

263 

263 

6850001817929 

ANTIFREEZE 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

10563 

7849 

6850001817933 

ANTI-FREEZE  PERM  MIL 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

8358 

5776 

6850001817940 

ANTIFREEZE 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

256 

232 

6850002097947 

CLEANING  COMPOUND  SO 

CH 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

116 

116 

6850002246663 

CLEANING  COMP  RIFLE 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

194 

194 

6850002638640 

DES ICC  ACT  8UN  BG  50 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

4 

4 

A54  6 


Table  All-e  (Cont'd) 

nr 90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DSH  Taegu  Znstallatlons 

DODAAC  :  WT4KD3 

6TH  SUPPORT  CENTER  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850002646571 

DESICCANT  ACTIVATED3 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

23 

13 

6850002649038 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

1604 

1404 

6850002706225 

CHLORINATION  KIT  FED 

EF 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

KT 

578 

498 

6850002745421 

DRY  CLEANING  SOLVENT 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

3257 

2077 

6850002858011 

DRY  CLEANING  SOLVENT 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

40 

40 

6850002858012 

DRY  CLEANING  SOLVENT 

BN 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

DR 

219 

219 

6850007534870 

DECONTAMINATING  AGE 

AX 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

147 

147 

6850007535061 

INHIBITOR, ICING, FUE 

BN 

4 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

253 

253 

6850008136702 

DEVELOPING  SOLUTION 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

140 

136 

6850008237861 

FUEL  ENGINE  PRIMER  8 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

DZ 

250 

250 

6850008807616 

SILICONE  COMPOUND 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

TU 

880 

880 

6850009845853 

CLEANING  COMP  SOLV  5 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

CN 

7 

7 

6850010157939 

SPOT  REMOVER 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

612 

152 

6850011603868 

INHIBITOR, CORROSION 

’  3 

WT4KD3 

WT4KD5 

QT 

365 

365 

7360001874757 

ACCESSORY  OUTFIT  GAS 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

OT 

16 

14 

7930001849423 

GLASS  CLEANER  LIQUID 

BN 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

GL 

75 

40 

7930002052874 

POLISH  SHOE 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DZ 

1350 

450 

7930002526797 

DETERGENT-LNDRY-PWDR 

1 

WT4KD3 

WT4KD5 

BG 

14 

14 

8030002472525 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

TU 

5 

5 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

TU 

5 

5 

8040000168662 

ADHESIVE 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

KT 

4 

4 

8040001658614 

ADHESIVE 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

QT 

487 

259 

A54  7 


Table  All-c  (Cont'd) 

FY90  Bazardoua  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  Taegu  Inatallationa 

DODAAC  :  WT4KD3 

6TH  SUPPORT  CENTER  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040008430802 

ADHESIVE 

2 

WT4KD3 

WT4KD5 

KT 

13 

13 

9135008821793 

PROPELLANT, PRESSURI 

EG 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CY 

12 

12 

9135009268888 

PROPELLANT  PRESSURI 

EG 

3 

WT4KD3 

WT4KD5 

CF 

07778 

7778 

9150001110208 

LUB  OIL  PE  10  MIL-L- 

BN 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

13 

13 

9150001110210 

LUB  OIL  PE  30  MIL-L- 

BN 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

46 

46 

9150001116254 

HYDRAULIC  FLUID, FIR 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

1034 

1034 

9150001116256 

HYDRAULIC  FLUID, FIR 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

2426 

2427 

9150001178791 

LUBRICATING  OIL, ENG 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

PT 

4915 

4920 

9150001450268 

GREASE  AIRCRAFT  GP  W 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

978 

978 

9150001497431 

HYDRAULIC  FLUID, FIR 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

3383 

3360 

9150001497432 

HYDRAULIC  FLUID, FIR 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

556 

252 

9150001806266 

LUBE  OIL  A&E  8  OZ  CN 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

6342 

5702 

9150001818097 

LUB  OIL  MIL-L-9000  M 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

15 

15 

9150001866668 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

21 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

85944 

3584 

9150001866681 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

7857 

7848 

9150001866703 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

409 

189 

9150001889858 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

93433 

8017 

9150001896729 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

2979 

1228 

9150001912772 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

5420 

1120 

91500G2234134 

HYDRAULIC  FLUID  ACFT 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

432 

4  32 

9150002312356 

LUBRICATING  OIL, GEN 

BN 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

2 

2 

9150002312361 

LUB  OIL  MIL-L-3150 

BN 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

161 

244 

A54  8 


Table  All-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DIB  Taegu  Installations 

DODAAC  :  WT4KD3 

6TH  SUPPORT  CENTER  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150002316689 

LUBRICATING  OIL, GEN 

BN 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

120 

120 

9150002463276 

LUB  OIL  VV-L-751  MS 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

6 

6 

9150002526383 

HYDRAULIC  FLUID  ACFT 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

2804 

2808 

9150002566411 

LUBOIL  MIL-L-46152  G 

FF 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

4  98 

4  98 

9150002575358 

LUBRICATING  GREASE  H 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

TU 

5 

5 

9150002575449 

LUB  OIL  ACFT  MIL-L-6 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

5 

5 

9150002617899 

PENETRATING  OIL  W-P 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

PT 

3522 

3552 

9150002659408 

HYDRAULIC  FLUID  ACFT 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

1 

1 

9150002698246 

DAMPING  FLUID  SILICO 

FF 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

LB 

82 

82 

9150002698255 

GREASE  PNEUMATIC  SYS 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

24 

24 

9150002812060 

LUBRICATING  OIL, GEN 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

7 

7 

9150002929657 

LUBRICATING  OIL, REF 

BN 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

10 

12 

9150004022372 

LUB  OIL  ICE  SUB  ZERO 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

92 

92 

9150005982911 

LUBOIL  REF  W-L-825 

BN 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

1416 

708 

9150006169020 

GREASE  AIRCRAFT  HELI 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

2 

1 

9150006574959 

HYDRAULIC  FLUID, AUT 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

2611 

2611 

9150006815999 

LUBOIL  ACFT  SYN  MIL- 

FF 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

47 

47 

9150006982382 

HYDRAULIC  FLUID  AUTO 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

28344 

7384 

9150007218570 

GREASE  AIRCRAFT  HELI 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

2 

1 

9150007542595 

GREASE  MOLYBDENUM  DI 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

29 

29 

9150008431636 

FLUID  AUTOMOBILE  TRA 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

260 

228 

9150009355851 

GREASE  AIRCRAFT  LIQ 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

228 

228 

A54  9 


Tabl*  All-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requeating  DODAAC 
for  DZH  Taegu  Installations 

DODAAC  :  WT4KD3 

6TH  SUPPORT  CENTER  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150009356597 

LU3  OIL  WEA  LSA  MIL- 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

BT 

487 

367 

9150009359807 

HYDRAULIC  FLUID  PB  P 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

328 

336 

9150009359808 

HYDRAULIC  FLUID  PB  P 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

1657 

943 

9150009359809 

HYDRAULIC  FLUID  PB  P 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

649 

524 

9150009448953 

GREASE  AIRCRAFT  GP  W 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

LB 

694 

704 

9150009490323 

LUB  OIL  SEM  RIAPD-68 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

TU 

115 

115 

9150009857099 

LUB  OIL  ATE  MIL-L-23 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

19778 

9772 

9150009857244 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

TU 

22 

22 

9150009857245 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

TU 

19 

17 

9150009857246 

GREASE  AIRCRAFT/INST 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

809 

809 

9150009857247 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

80 

77 

9150009857248 

GREASE, AIRCRAFT  AND 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

16 

3 

9150009997548 

LUBRICANT  INTERLOCKI 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

BX 

50 

50 

9150010355392 

LUBRICATING  OIL, GEA 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

1340 

820 

9150010355393 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

7375 

6944 

9150010355394 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

290 

240 

9150010355395 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

173 

173 

9150010355396 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

41 

41 

9150010536688 

CLEANER, LUBRICANT  A 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

1415 

1079 

9150010546453 

CLEANER, LUBRICANT  A 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

PT 

4040 

3640 

9150010796124 

CLEANER, LUBRICANT  A 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

BT 

6370 

5490 

9150011021473 

CLEANER, LUBRICANT  A 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

BT 

6480 

6210 

A550 


Table  All-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DIB  Taegu  Installations 

DODAAC  :  WT4KD3 

6TH  SUPPORT  CENTER  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150011029455 

BRAKE  FLUID, 

AUTOMOT 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

GL 

3362 

3050 

9150011524118 

LUBRICATING 

OIL, ENG 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

15852 

2002 

9150011524119 

LUBRICATING 

OIL, ENG 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

DR 

1174 

1044 

9150011772762 

LUBRICATING 

OIL, ENG 

1 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

396 

192 

9150011784725 

LUBRICATING 

OIL, ENG 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

40071 

7059 

9150011784726 

LUBRICATING 

OIL, ENG 

3 

WT4KD3 

WT4KD4 

QT 

18440 

7944 

9150011977689 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

1255 

1255 

9150011977692 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

2 

WT4KD3 

WT4KD4 

CN 

6095 

3885 

DODAAC  :  WT4KE3 

USA  CAMP  CARROLL  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2320000508984 

TRUCK  TRACTOR:  5  TON 

3 

WT4KE3 

WT4KEA 

EA 

2 

2 

3439002554576 

FLUX, WELDING 

3 

WT4KE3 

WT4KEA 

LB 

3 

3 

3439002622671 

ELECTRODE,  WELDING' 

3 

WT4KE3 

WT4KEA 

CO 

3 

3 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

4 

WT4KE3 

WT4KEA 

EA 

7 

7 

6665011139530 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-5 

3 

WT4KE3 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6810001844796 

ACETONE  TECH  5  GL  CN 

FP 

3 

WT4KE3 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

6810002929625 

1,1, 1-TRICHLOROETHAN 

CH 

2 

WT4KE3 

WT4KEA 

QT 

80 

40 

6810006640388 

1,1, 1-TRICHLOROETHAN 

CH 

2 

WT4KE3 

WT4KEA 

CN 

5 

5 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

1 

WT4KE3 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6840009324692 

DEODORANT, GENERAL  P 

2 

WT4KE3 

WT4KEA 

BX 

5 

5 

A55  1 


Table  All-o  (Cont'd) 

rY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DIB  Taegu  Installations 

DODAAC  :  WT4KE3 

USA  CAMP  CARROLL  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

68500 1085 1423 

CARBON  REMOVING  COM 

1 

WT4KE3 

WT4KEA 

CN 

20 

20 

DODAAC  :  WT4KE7 

260TH  MP  CO  WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135010882708 

BATTERY, DRY 

3 

WT4KE7 

WT4KEA 

EA 

16 

16 

6810001237047 

N-AMYL  ACETATE  REAGE 

FW 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

PT 

10 

10 

6810002388115 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

BT 

2 

2 

6810002411150 

POTASSIUM  CHLORATE  A 

EF 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

BT 

2 

2 

6810002628587 

SODIUM  CHLORATE  ANAL 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

BT 

2 

2 

6850001741806 

ANTIFREEZE  PERMANENT 

4 

WT4KE7 

WT4KEA 

DR 

1 

1 

6850003685233 

INHIBITOR  CORROSION 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

LB 

4 

4 

6850007534967 

INHIBITOR  CORROSION 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

CN 

10 

10 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

GL 

2 

2 

8010001655540 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

QT 

1 

1 

8010002466112 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

GL 

1 

1 

8010011221969 

ENAMEL 

2 

WT4KE7 

WT4KEA 

QT 

10 

10 

8030002441031 

NEATS-FOOT  OIL 

3 

WT4KE7 

WT4KEA 

QT 

10 

10 

A552 


Table  XI l-o  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODXXC 
for  01H  Taegu  Installations 


DODAAC  :  WT4KEA 


SUP  PT  NR  60 

WAEGWAN  KOREA 

CL 

II  III 

IV  VII 

IX 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

32 

32 

2910006469727 

CARTRIDGE, ENGINE  ST 

EH 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

48 

48 

3439001886986 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

SL 

35 

40 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

SL 

724 

388 

Total : 

759 

428 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

LB 

1368 

716 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

LB 

5740 

2942 

Total: 

7108 

3658 

3439002622653 

ELECTRODE,  WELDING ( 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

LB 

1361 

1040 

3439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

LB 

100 

100 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

17 

17 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

LB 

65 

44 

3439008039498 

ELECTRODE, WELDING 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

SL 

342 

342 

4210005558837 

EXT  FIRE  BROM  2.75  L 

FH 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

8 

8 

1 

WT4KEA 

EA 

15 

15 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

55 

55 

Total: 

78 

78 

4210007750127 

EXTINGUISHER, FIRE,  D 

FH 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

20 

20 

4730009686129 

PLUG, PIPE, MAGNETIC 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

100 

100 

5610008574392 

FLIGHT  DECK  COMPOUN 

BN 

1 

WT4KEA 

Y00000 

KT 

2 

2 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

50 

50 

5930006551514 

SWITCH 

AY 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

30 

30 

5930006551582 

SWITCH, TOGGLE 

AY 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

47 

47 

6135002996918 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

11 

11 

6135008013493 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

215 

175 

A553 


Table  All-o  (Cont'd) 

FY90  Bazardoua  Material  Inventory  by  Requaating  DODAAC 
for  DEB  Taegu  Installations 


DODAAC  :  WT4KEA 


SUP  PT  NR  60 

WAEGWAN  KOREA 

CL 

II  III 

IV  VII 

IX 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6135009268322 

BATTERY, 

NONRECHARGE 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

99 

99 

6135009352532 

BATTERY, 

NONRECHARG 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

17 

17 

6135009352587 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PG 

35 

35 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PG 

77 

77 

Total : 

112 

112 

6135009355301 

BATTERY, 

NONRECHARG 

4 

WT4KEA 

WT4KEA 

PG 

22 

22 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

PG 

22 

22 

Total : 

44 

44 

6135010342239 

BATTERY, 

NONRECHARG 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

115 

115 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

45 

45 

Total: 

160 

160 

6135010631978 

BATTERY, 

NONRECHARG 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

PG 

29 

29 

6135010946536 

BATTERY 

(1)  NONRECH 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

33 

33 

6140010316881 

BATTERY, 

STORAGE 

GA 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

33 

33 

6140010316882 

BATTERY, 

STORAGE 

AX 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

11 

11 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

71 

71 

Total : 

82 

82 

6140010321326 

BATTERY, 

STORAGE 

GA 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

8 

8 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

41 

41 

Total : 

49 

49 

6260001700430 

LANTERN, 

GASOLINE 

AY 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

8 

8 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

3 

WT4KEA 

BX 

257 

257 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

BX 

10 

10 

Total : 

267 

267 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

BX 

163 

114 

6750011276747 

P  AP  ER , P  HOTOGRAP  H I C 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

RO 

29 

28 

6810002550471 

CALCIUM 

HYPOCHLORIT 

EE 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

BT 

13 

13 

6810005511487 

1,1, 1-TRICHLOROETHAN 

CH 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

26 

26 

A554 


Table  All -a  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
tor  DEH  Taegu  Installations 


DODAAC  :  WT4KEA 


SUP  PT  NR  60 

WAEGWAN  KOREA 

CL 

II  III 

IV  VII 

IX 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810005844070 

XYLENE, TECHNICAL 

BN 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

38 

19 

6840005843129 

DISINFECTANT  DETERG 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

2238 

1189 

6840006646610 

DEODORANT, GENERAL  P 

Cl 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CO 

68 

34 

1 

WT4KEA 

CO 

58 

29 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CO 

166 

101 

Total : 

292 

164 

6840007216055 

DEODORANT  GENERAL  LQ 

EG 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

4  94 

295 

6840010676674 

INSECTICIDE, D-PHENO 

EG 

4 

WT4KEA 

CN 

278 

278 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

150 

150 

Total : 

428 

428 

6850002811985 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

BN 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

62 

31 

6850007535000 

CLEANING  COMPOUND  HI 

AX 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

1052 

297 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

307 

307 

6850009491397 

SCALE  REMOVING  COMP 

1 

WT4KEA 

BX 

1C 

10 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BX 

7 

7 

Total: 

17 

17 

6850009652329 

CLEANING  COMP  HIGH  P 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

3 

3 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

52 

48 

Total: 

55 

51 

6850009733122 

CLEANER  ELECTRIC  CON 

2 

WT4KEA 

CN 

237 

237 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

918 

459 

Total : 

1155 

696 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

QT 

96 

96 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

4 

WT4KEA 

CN 

164 

164 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

152 

152 

6910011132434 

REFILL  KIT, TRAINING 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BX 

75 

75 

7510001614237 

INK, STAMP  PAD 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BT 

435 

145 

A555 


Tabla  All-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardoua  Matarial  Invantory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DEH  Taagu  Inatallationa 


DODAAC  :  WT4KEA 


SrJP  PT  NR  60 

WAEGWAN  KOREA 

CL 

ii  hi 

IV  VII 

IX 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7510001614240 

INK, STAMP  PAD 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

BT 

84 

84 

7510002861718 

INK, DUPLICATING  MAC 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

LB 

198 

99 

7510004697910 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

2216 

792 

7510006169588 

TYPE  CLEANER-LIQUID 

EH 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

501 

214 

/  93  0000  4  5  6923 

REMOVER, FLOOR  POLIS 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

766 

420 

7930001325265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

40 

40 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

00 

3573 

3573 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

00 

18588 

8588 

Total : 

22161 

22161 

7930002052870 

WAX, FLOOR, WATER  EMU 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

286 

143 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

2857 

1508 

Total : 

3143 

1651 

7930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

3 

3 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

21 

21 

Total : 

24 

24 

7930002667121 

POLISH, FURNITURE 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

DZ 

4 

4 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BG 

27 

27 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BG 

179 

179 

Total: 

206 

206 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CO 

23 

23 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

CO 

376 

376 

Total : 

399 

399 

7930003577386 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BT 

1856 

928 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BT 

12500 

5918 

Total : 

14356 

6846 

/ 930004  5922  4  7 

CLEANING  COMPOUND, O 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

DZ 

79 

70 

7930004895606 

POLISH, AUTOMOBILE 

BN 

4 

WT4KFY 

YSARSS 

DZ 

3 

3 

7 330006646910 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

i 

WT4KEA 

YSARSS 

BX 

17 

17 

A556 


Tabla  All -a  (Cont'd) 

JTY90  Hazardous  Matarial  Znvantory  by  Raquaating  DOT AAC 
for  DEH  Taagu  Installations 


DODAAC  :  WT4KEA 


SUP  PT  NR  60 

WAEGWAN  KOREA 

CL 

II  III 

IV  VII 

IX 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930006646910 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BX 

115 

115 

Total : 

132 

132 

7930009265171 

POLISH, METAL 

1 

WT4KEA 

iSARSS 

CN 

458 

229 

7930009856906 

DISHWASHING-COM  MCH- 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BG 

364 

364 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

BG 

1709 

1709 

Total : 

2073 

2073 

8010000675434 

PRIMER  COATING 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

788 

394 

8010000793750 

ENAMEL 

EH 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

1798 

1271 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

140 

70 

8010001412958 

LACQUER 

EH 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

266 

133 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

134 

67 

Total : 

400 

200 

8010001818080 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4KEA 

Y00000 

GL 

388 

194 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

816 

408 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

98 

49 

801C002970584 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

24 

24 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

192 

138 

Total : 

216 

162 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

420 

260 

8010002982296 

ENAMEL 

2 

WT4KEA 

Y00000 

GL 

24 

24 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

46 

23 

Total : 

70 

47 

8010005152211 

PRIMER  COATING 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

136 

136 

8010005152487 

LACQUER 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

54 

27 

8010005272045 

ENAMEL 

3 

WT4KEA 

GL 

20 

20 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

95 

68 

Total : 

115 

88 

A557 


Table  All-e  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requeating  DODAAC 
for  DEH  Taegu  Inatallationa 


DODAAC  :  WT4KEA 

SUP  PT  NR  60  CL  II  III  IV  VII  IX 

WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005272050 

ENAMEL 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

46 

23 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

298 

173 

Total : 

344 

196 

8010005273198 

ENAMEL 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

52 

52 

8010005587026 

THINNER 

,  PAINT  PRODU 

2 

WT4KEA 

Y00000 

CN 

30 

30 

8010005825382 

LACQUER 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

1664 

832 

80 1000584314  9 

LACQUER 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

4112 

2056 

8010005843150 

LACQUER 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

854 

427 

8010005585464 

ENAMEL 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

650 

349 

8010006167497 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KEA 

Y00000 

CN 

21 

4 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KEA 

Y00000 

PT 

542 

271 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

414 

291 

Total : 

956 

562 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KEA 

YT4KEA 

GL 

48 

48 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

46 

23 

Total : 

94 

71 

8010007219744 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

258 

129 

8010007219747 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

130 

65 

8010007829356 

ENAMEL 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

204 

204 

8010009262133 

FILLER, 

DENT, METAL  S 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

30 

15 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

718 

359 

Total : 

748 

374 

8010009262135 

FILLER 

DENT  METAL 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

32 

16 

8010009437128 

REMOVER 

,  PAINT 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

134 

106 

8010011930516 

PRIMER 

COATING 

4 

WT4KEA 

Y00000 

KT 

60 

60 

8010012297540 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

QT 

1036 

259 

A558 


Tabla  All -a  (Cont'd) 

rST90  Hazardous  Matarial  Invantory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DKH  Taagu  Installations 


DODAAC  :  WT4KEA 


SUP  PT  NR  60 

WAEGWAN  KOREA 

CL 

II  III 

IV  VII 

IX 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

8030002645837 

PLASTIC  COATING  COM 

2 

WT4KEA 

Y00000 

CN 

13 

13 

8030006647105 

COATING  COMPOUND, BI 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

GL 

102 

73 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

260 

260 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

EA 

1880 

940 

Total: 

2140 

1200 

8040002254548 

ADHESIVE  SEALANT 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

188 

94 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

397 

336 

Total: 

585 

430 

8040002512312 

ADHESIVE 

4 

WT4KEA 

Y00000 

TU 

20 

20 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

TU 

20 

20 

Total : 

40 

40 

8040002708137 

ADHESIVE 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

370 

185 

8040002918625 

ADHESIVE 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

JR 

77 

77 

8040007019546 

ADHESIVE 

2 

WT4KEA 

Y00000 

KT 

734 

417 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

1435 

205 

Total: 

2169 

622 

8040007542483 

ADHESIVE 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

BT 

350 

138 

8040007542484 

ADHESIVE 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

PT 

200 

142 

8040008339563 

ADHESIVE 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

126 

63 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

1220 

659 

Total : 

1346 

722 

8040008658991 

ADHESIVE 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

490 

245 

1 

WT4KEA 

KT 

828 

276 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

2847 

1178 

Total : 

4165 

1699 

8040008779872 

ADHESIVE 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

990 

495 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

19 

19 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

KT 

28 

28 

Total : 

47 

47 

A559 


Tabla  All -a  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquastlng  DODAAC 
to r  DEH  Taagu  Installations 


DODAAC  :  WT4KEA 


SUP 

PT  NR  60 

CL 

II  III 

IV  VII 

IX 

WAEGWAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

9150001110210 

LUB  OIL  PE  30  MIL-L- 

BN 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

80 

80 

9150001116254 

HYDRAULIC  FLUID, FIR 

1 

WT4KEA 

GL 

124 

124 

9150001866709 

LUBOIL  MIL-L-4 6 152  G 

3 

WT4KEA 

Y00000 

DR 

10- 

10 

3 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

8 

8 

Total : 

18 

18 

9150001896729 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

30 

30 

915C001912772 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

1 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

154 

154 

9150002732389 

LUB  OIL  GP  W-L-800 

FF 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

CN 

256 

256 

9150002812060 

LUBRICATING  OIL, GEN 

2 

WT4KEA 

Y00000 

DR 

19 

19 

9150008431636 

FLUID  AUTOMOBILE  TRA 

2 

WT4KEA 

GL 

46 

48 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

WT4KEA 

YSARSS 

CA 

356 

350 

9150010355394 

LUBRICATING  OIL, GEA 

2 

WT4KEA 

YSARSS 

DR 

68 

59 

9150011977692 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

3 

WT4KEA 

Y00000 

CN 

139 

139 

DODAAC  :  WT4KFJ 

19TH  SPT  COMD  HHC 

TAEGU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

3 

WT4KFJ 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6140010316882 

BATTERY, STORAGE 

AX 

1 

WT4KFJ 

WT4KEA 

EA 

4 

4 

6750000514977 

DEVELOPER, PHOTOGRAP 

3 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PG 

80 

80 

6750009456529 

DEVELOPER, PHOTOGRAP 

2 

WT4KFJ 

WT4KEA 

BX 

10 

10 

6850002910963 

LITHOGRAPHIC  BLANKET 

2 

WT4KFJ 

WT4KEA 

GL 

11 

11 

6850006645685 

DRY  CLEAN  SOLVENT 

BN 

1 

WT4KFJ 

WT4KEA 

QT 

2 

2 

A560 


Table  All-c  (Cont'd) 

TC90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DZB  Taegu  Znatallationa 

DODAAC  :  WT4KFJ 

19TH  SPT  COMD  HHC  TAEGU  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850008218882 

DEGLAZING  SOLVENT 

CH 

2 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PT 

24 

24 

7930002854304 

SOAP  SCOUR-GND  FELDS 

1 

WT4KFJ 

WT4KEA 

BX 

12 

12 

8010001412951 

LACQUER 

EH 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PT 

2 

2 

8010005843148 

LACQUER 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PT 

2 

2 

8010007219742 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PT 

2 

2 

8010007219743 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PT 

2 

2 

8010007219745 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

PT 

2 

2 

9150001491593 

GREASE, BALL  AND  ROL 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

LB 

50 

48 

9150010872234 

HYDRAULIC  FLUID, POW 

4 

WT4KFJ 

WT4KEA 

QT 

100 

96 

DODAAC  :  WT4VJE 

188TH  MP  CO 

TAEGU  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439005420531 

SOLDERING  TORCH  KIT 

HI 

1 

WT4VJE 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6135010363495 

BATTERY, PRIMARY,  LIT 

4 

WT4VJE 

WT4KEA 

EA 

18 

18 

6135010882708 

BATTERY, DRY 

4 

WT4VJE 

WT4KEA 

EA 

6 

6 

A561 


Table  All-c  (Cont'd) 

rX90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Taegu  Installation* 


DODAAC  :  WT4XMW 

D  CO  802D  ENG  BN 


WAEGWAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2640000526724 

REPAIR 

KIT, PUNCTURE 

GK 

3 

WT4XMW 

WT4J9D 

EA 

6 

6 

2910006469727 

CARTRID 

GE, ENGINE  ST 

EH 

2 

WT4XMW 

WT4J9D 

EA 

5 

30 

6810002646618 

SODIUM 

BICARBONATE  T 

3 

WT4XMW 

WT4KDK 

LB 

10 

48 

A562 


Table  A12-a 

HSU*  Idnnti fled  In  tha  FY90  Hazardoua  Material  Inventory 
for  OKB  Ouaan  Znatallationa 


2640000526724 

3439001459132 

3439001634347 

3439001886982 

3439001886986 

3439002460565 

3439002554566 

3439002559940 

3439002622652 

3439002622654 

3439002699610 

3439005554629 

3439009148390 

4210002887219 

4210007529343 

4210008892491 

4210010890875 

4220008373322 

5610002330020 

5610002744148 

5610006410428 

5610007714684 

5610008574392 

5640007223276 

5930006551513 

6135002996918 

6135009268322 

6135009352587 

6135009355301 

6135010631978 

6135010882708 

6140001843415 

6140010321326 

6230002833237 

6240007583367 

6240010043107 

6240010809620 

6260010744229 

6260010744230 

6260010868077 

6645009523767 

6665000178903 

6665011055623 

6750011276747 

6810000599069 

6810002331715 

6810002550471 

681000270998 2 

6810005272476 

6810005852017 


-6810008238109' 

6830002904379 

6830005843041 

6830007826512 

6830010495263 

6840000894664 

6840005843129 

6840006646610 

6840007216055 

6840007823925 

6840008257790 

6840009327297 

6840009359813 

6840010672137 

6840010876672 

6840011040780 

6840011089578 

6840011800167 

6840012103392 

6850000632842 

6850002705526 

6850002811985 

6850009262275 

6850009733122 

6850009739091 

6850010114937 

6850010826783 

6850010851423 

6850011594844 

6850011672003 

6910011011768 

6910011132434 

7510001614236 

7510001614237 

7510001614240 

7510002752888 

7510002851745 

7510004697910 

7510006169588 

7930000456923 

7930001325265 

7930001415888 

7930002050442 

7930002052870 

7930002247901 

7930002498036 

7930002667121 

7930002691272 

7930002814731 

7930002829699 


7930003577386 

7930004592247 

7930005152477 

7930005262919 

7930006343935 

7930006646910 

7930009265171 

7930009265280 

7930009856906 

7930009856911 

8010000453478 

8010000675437 

8010000822598 

8010001117943 

8010001412952 

8010001412958 

8010001429279 

8010001450164 

8010001605787 

8010001605788 

8010001605794 

8010001605800 

8010001617419 

8010001617425 

8010001654420 

8010001658557 

8010001658560 

8010001658569 

8010001688810 

8010001806274 

8010001806343 

8010001818079 

8010001818080 

8010002008810 

8010002445791 

8010002466116 

8010002466443 

8010002812075 

8010002812076 

8010002853544 

8010002854868 

8010002863985 

8010002867727 

8010002867737 

8010002867744 

8010002867749 

8010002867758 

8010002867836 

8010002867838 

8010002869083 


8010002869088 

8010002902865 

8010002904049 

8010002906983 

8010002906984 

8010002910599 

8010002921812 

8010002970547 

8010002970555 

8010002970585 

8010002970590 

8010002970591 

8010002972010 

8010002972093 

8010002972100 

8010002982293 

8010002982296 

8010002982300 

8010002983859 

8010004108452 

8010004376757 

8010005272045 

8010005272050 

8010005272053 

8010005273198 

8010005273200 

8010005305563 

8010005587026 

8010005587027 

8010005774734 

8010005825382 

8010005843149 

8010005843150 

8010005977844 

8010005977856 

8010005977862 

8010005978190 

8010005978195 

8010005985458 

8010005985463 

8010005985464 

8010005985730 

8010005985738 

8010005985740 

8010005985929 

8010005985945 

8010006167486 

8010006167488 

8010006169143 

8010006644761 


A563 


Table  A12-a  (oont'd) 

NSNs  Identified  in  the  IT  90  Hazardous  Material  Inventory 
t or  DEH  Pusan  Installations 


80 1000664  5678 
8010006647465 
8010007219744 
8010007219747 
8010007219748 
8010007219751 
801C0Q7219752 
8010007799598 
8010007829356 
8010008152692 
8010008237962 
8010008489272 
8010008571938 
8010009002938 
8010009172256 
8010009262133 
8010009262135 
8010009356609 
8010010363493 
8010011157984 
8010011239278 
8010011930516 
8010012297540 
8010012297541 
8010012297543 
8030000514011 
8030001112763 
8030001806339 
8030002430946 
8030002523391 
8030002812346 
8030006708553 
8030008893535 
8030009030931 
8030009750713 
8030009996313 
8030010777674 
8040001092481 
8040001116522 
8040001429193 
8040002629028 
8040002660850 
8040002708150 
8040002738705 
804  0C027387 13 
8040002904301 
8040002918625 
8040005152250 
8040005584050 
8040007019546 


8040007534800 

8040007542483 

8040008339563 

8040008430802 

8040008433461 

8040008779872 

8040009369944 

8040011086660 

9150001818097 

9150001896729 

9150001900904 

9150002345199 

9150004580075 

9150005982911 

9150007534667 

9150008237905 

9150009351017 

9150009652408 

9150010355391 

9150010355393 

9330006187216 

9620002336712 

9920001743194 

Total  NSN  No.  =  273 


A564 


Tabla  XI 2 -b 

FY90  Hazardous  Matarial  Invantozy  by  HSN 
for  DSH  Pusan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

1 

WT4KBD 

WT4KED 

EA 

1 

1 

1 

WT4VJH 

WT4 KED 

EA 

2 

2 

Total : 

3 

3 

3439001459132 

FLUX, SOLDERING 

AX 

2 

W804  JD 

WT4KED 

PT 

2 

2 

3439001634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

3 

WT4KB4 

YW1734 

LB 

130 

130 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

4 

WT4KB4 

YW1711 

EA 

45 

45 

4 

WT4KB4 

YW1735 

EA 

20 

20 

4 

WT4KB4 

YW1735 

EA 

120 

120 

Total : 

185 

185 

3439001886986 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

2 

W804 JD 

WT4KED 

SL 

2 

2 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

1 

W804 JD 

WT4KED 

LB 

50 

50 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

1 

W80QUP 

WT4KED 

CN 

1 

1 

3439002559940 

FLUX,  WELDING (  PASTE 

JJ 

1 

W80QUP 

WT4KED 

JR 

1 

1 

3439002622652 

ELECTRODE,  WELDING ( 

1 

WT4KB4 

YW1713 

LB 

10 

50 

3439002622654 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4KB4 

YW1711 

LB 

300 

300 

4 

WT4KB4 

YW1711 

LB 

400 

400 

4 

W80MYX 

WT4KED 

LB 

100 

100 

Total : 

800 

800 

3439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

3 

W804JD 

WT4KED 

LB 

1 

1 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

3 

W804JD 

WT4KED 

LB 

4 

4 

3439009148390 

FLUX, BRAZING 

AX 

2 

WT4KB4 

YW1735 

LB 

5 

5 

4210002887219 

EXTINGUISHER  FIRE  CA 

FH 

3 

WT4KFB 

WT4KEA 

EA 

40 

20 

4210007529343 

DRY  CHEMICAL, FIRE  E 

FH 

4 

WT4KB4 

YSOORQ 

CN 

3 

3 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

4 

WT4KB4 

YW2115 

EA 

5 

5 

4 

WT4KB4 

YW2115 

EA 

30 

30 

Total : 

35 

35 

4210010890875 

EXTINGUISHER, FIRE, V 

FH 

2 

WT4KB4 

YW2121 

EA 

1 

1 

4220008373322 

CYLINDER, CARBON  DIO 

EG 

3 

WT4S2J 

WT4KED 

EA 

400 

252 

A565 


Table  A12-b  (Cont'd) 

FY90  Hasardous  Material  Inventory  by  MSB 
for  DXH  Pusan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

5610002330020 

ASPHALT, PETROLEUM 

2 

WT4KB4 

YIJORQ 

DR 

1 

1 

2 

WT4KB4 

YSTOCK 

DR 

5 

5 

Total : 

6 

6 

5610002744148 

FILLER, EXPANSION  JO 

4 

WT4KB4 

YWC21K 

BD 

95 

34 

4 

WT4KB4 

YW021K 

BD 

30 

30 

4 

WT4KB4 

YWC21A 

BD 

24 

24 

4 

WT4KB4 

YWC21K 

BD 

85 

85 

Total : 

234 

173 

5610006410428 

COATING  COMPOUND, NO 

2 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

24 

24 

5610007714684 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4KB4 

YY1913 

CN 

36 

36 

4 

WT4KB4 

YY1913 

CN 

178 

178 

Total : 

214 

214 

5610008574392 

FLIGHT  DECK  COMPOUN 

BN 

2 

W80QUP 

WT4KED 

KT 

20 

10 

5640007223276 

INSULATION  FELT  THE 

1 

WT4KB4 

YY4831 

RO 

90 

65 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

1 

W804JD 

WT4KED 

EA 

10 

10 

1 

WT4KB4 

YW1R51 

EA 

5 

5 

Total : 

15 

15 

6135002996918 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

W80QUP 

WT4KED 

EA 

96 

96 

6135009268322 

BATTERY, NONRECHARGE 

2 

WT4KED 

YSARSS 

EA 

36 

36 

6135009352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KED 

YSARSS 

PG 

3 

3 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KED 

YSARSS 

PG 

7 

7 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KB4 

YW1262 

PG 

78 

78 

4 

W81E18 

WT4KED 

PG 

9 

9 

4 

W804JD 

WT4KED 

PG 

2 

2 

4 

WT4KB4 

YW1262 

PG 

1 

1 

4 

WT4KBD 

WT4KED 

PG 

1 

1 

Total : 

91 

91 

6135010882708 

BATTERY, DRY 

1 

WT4VJF 

WT4  KED 

EA 

4 

4 

6140001843415 

BATTERY, STORAGE 

4 

WT4KED 

YSARSS 

EA 

4 

4 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

WT4KFB 

WT4KEA 

EA 

3 

3 

1 

WT4KED 

YSARSS 

EA 

3 

3 

Total : 

6 

6 

6230002833237 

LIGK"’  SET,  GENERAL  I 

4 

WT4KB4 

YW2524 

SE 

28 

28 

A566 


Table  XI 2 -b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DKH  Pusan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

4 

WT4KB4 

YW2524 

SE 

23 

23 

Total: 

51 

51 

6240007583367 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

1 

WT4KB4 

YW1115 

EA 

4 

4 

6240010043107 

LAMP, FLUORESCENT 

4 

WT4KB4 

YW2A27 

EA 

30 

30 

4 

WT4KB4 

YW2A28 

EA 

120 

120 

4 

WT4KB4 

YW2A28 

EA 

1710 

1230 

Total : 

1860 

1380 

6240010809620 

LAMP, SODIUM 

1 

WT4KB4 

YW114A 

EA 

12 

12 

1 

WT4KB4 

YW1141 

EA 

112 

92 

Total: 

124 

104 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

W80QUP 

WT4KED 

BX 

60 

60 

2 

WT4VJF 

WT4KED 

BX 

30 

30 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

BX 

2 

2 

Total : 

92 

92 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

3 

WT4VJH 

WT4KED 

BX 

5 

5 

6260010868077 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

W80QUP 

WT4KED 

BX 

1 

1 

6645009523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

2 

W80AAD 

WT4KED 

EA 

1 

1 

6665000178903 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-2 

1 

WT4KBD 

WT4KED 

EA 

4 

2 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

2 

WT4KFB 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6750011276747 

PAPER, PHOTOGRAPHIC 

2 

WT4KED 

YSARSS 

RO 

10 

10 

6810000599069 

SODIUM  FLUORIDE  TECH 

Cl 

1 

WT4KB4 

YWC111 

BG 

8 

8 

6810002331715 

SODIUM  CARBONATE  TEC 

4 

WT4KB4 

YWC211 

DR 

20 

20 

6810002550471 

CALCIUM  HYPOCHLORIT 

EF 

4 

WT4KBD 

WT4KED 

BT 

3 

3 

6810002709982 

TETRACHLOROE  THYLENE 

CH 

2 

W80MYX 

WT4KED 

DR 

1 

1 

6810005272476 

AMMONIUM  HYDROXIDE, 

AX 

2 

WT4KED 

YSARSS 

QT 

50 

30 

6810005852017 

LIMESTONE, PULVERIZE 

1 

WT4KED 

YM2900 

BG 

118 

59 

6810008238109 

SODIUM  HEXAMETAPHOS 

4 

WT4KB4 

YWC212 

DR 

12 

12 

6830002904379 

00000000000000000000 

00 

3 

W80MYX 

WT4KED 

00 

50 

1 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

1 

W80QUP 

WT4KED 

EA 

3 

3 

A567 


Tibia  A12-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  NSN 
for  OKH  Pusan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

683000584  3041 

PROPANE 

HI 

1 

WT4KFB 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

Total : 

13 

13 

6830007826512 

DICHLORGTETRAFLUORE 

EG 

2 

W80MYX 

WT4KED 

LB 

50 

50 

6830010495263 

OXYGEN  TECHNICAL:  GA 

HU 

1 

WT4KED 

YM2900 

CY 

1 

1 

6840000894664 

RODENTICIDE  BAIT  BLO 

1 

WT4KB4 

YIJORQ 

BX 

100 

50 

1 

WT4KB4 

YSTOCK 

BX 

100 

50 

Total : 

200 

100 

6840005843129 

DISINFECTANT  OETERG 

1 

WT4KED 

YM2900 

GL 

120 

120 

1 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

722 

391 

Total : 

842 

511 

6840006646610 

DEODORANT, GENERAL  P 

Cl 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CO 

67 

49 

6840007216055 

DEODORANT  GENERAL  LQ 

EG 

i 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

469 

239 

6840007823925 

INSECTICIDE  DIAZINON 

CH 

3 

WT4KB4 

YW3521 

GL 

23 

23 

6840008257790 

HERBICIDE  DIURON  PWD 

l 

WT4KB4 

YW3414 

DR 

1 

1 

i 

WT4KB4 

YWB414 

DR 

1 

1 

Tot 

al : 

2 

2 

6840009327297 

INSECTICIDE  CARBARYL 

Cl 

4 

WT4KB4 

YW3415 

ex 

12 

12 

6840009359813 

DISINFECTANT-QETERG 

3 

WT4KFB 

WT4KEA 

BX 

4 

4 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

1 

WT4KB4 

YW1212 

CN 

240 

240 

1 

WT4KED 

Y3ARSS 

CN 

558 

474 

Total : 

798 

714 

6840010876672 

INSECTICIDE, FICAM 

Cl 

4 

WT4KB4 

YSOORQ 

LB 

36 

36 

6840011040780 

INSECTICIDE 

CH 

4 

WT4KB4 

YSOORQ 

GL 

24 

24 

4 

WT4KB4 

YW3521 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB4 

YW35 

GL 

4 

4 

Total : 

32 

32 

684C01 1089578 

HERBICIDE, ISOPROPYL 

2 

WT4KB4 

YW3511 

BX 

12 

12 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

4 

WT4KB4 

YW3532 

BX 

10 

1 

4 

WT4KB4 

W3532A 

BX 

25 

2 

4 

WT4KB4 

YW3532 

BX  ■ 

141 

11 

Total : 

176 

14 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURSBAN 

CH 

3 

WT4KBD 

WT4KED 

BX 

1 

1 

A568 


Tabla  A12-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invnntory  by  NSM 
for  DBS  Pusan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850000632842 

BLEACH, LAUNDRY,  ORGA 

EF 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

DR 

1 

11 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

1 

WT4KFB 

WT4KEA 

JR 

2 

2 

1 

WT4KFB 

WT4KEA 

JR 

4 

4 

1 

WT4VJH 

WT4KED 

JR 

5 

5 

1 

W80MYX 

WT4KED 

JR 

10 

10 

Total : 

21 

21 

6850002811985 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

BN 

1 

WT4KED 

YM2900 

GL 

5 

5 

6850009262275 

CLEANING  COMPOUND  WI 

2 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

242 

242 

6850009733122 

CLEANER  ELECTRIC  CON 

2 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

72 

72 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

4 

WT4KB4 

YW1W21 

CN 

5 

5 

4 

WT4KB4 

YW1W21 

CN 

6 

6 

Total : 

11 

11 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

1 

WT4KB4 

YSOORC 

QT 

2 

o 

1 

WT4KB4 

Y STOCK 

QT 

32 

32 

1 

WT4VJH 

WT4KED 

QT 

5 

5 

Total : 

39 

39 

6850010826783 

FUEL, ENGINE  PRIMER 

EH 

1 

W804 JD 

WT4KED 

CN 

30 

30 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

2 

WT4KBD 

WT4KED 

CN 

3 

3 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

2 

W81JWY 

WT4KED 

TU 

2 

2 

2 

W80MYX 

WT4KED 

TU 

15 

15 

Total : 

17 

17 

6850011672003 

SILICONE  COMPOUND 

2 

W81E18 

WT4KED 

TU 

12 

12 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

1 

WT4KED 

YSARSS 

EA 

132 

132 

6910011132434 

REFILL  KIT, TRAINING 

3 

WT4J85 

WT4KED 

BX 

4 

4 

7510001614236 

INK  STAMP  PAD-BLUE-2 

A 

X 

WT4KED 

YSARSS 

BT 

28 

28 

7510001614237 

INK, STAMP  PAD 

1 

WT4KED 

YSARSS 

BT 

82 

77 

7510001614240 

INK, STAMP  PAD 

4 

WT4KED 

YSARSS 

BT 

66 

66 

7510002752888 

INK, WRITING 

2 

WT4KED 

YSARSS 

BT 

16 

16 

7510002851745 

TYPE  CLEANER 

2 

WT4KED 

YSARSS 

EA 

7 

7 

7510004697910 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

2 

W81JWY 

WT4KED 

PT 

3 

3 

A569 


Table  A12-b  (Cont'd) 

STT90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSH 
for  OEH  Puaan  Installations 


NSN 

Nomenciaiure 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7510QC6 169588 

TYPE  CLEANER-LIQUID 

EH 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

65 

65 

793CC004  56923 

REMOVER, FLOOR  POLIS 

1 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

132 

88 

/93C001 ->2  52  65 

SWEEPING  COMP-MINERA 

1 

WT4KED 

YSARSS 

DR 

28 

18 

7930001415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

58 

58 

1 

WT4KED 

YSRASS 

CN 

2 

2 

Total : 

60 

60 

7930002050442 

OOOOCOCOOCOOOCOOOOOO 

00 

1 

WT4KED 

YSARSS 

00 

4640 

4640 

7930002052870 

WAX, FLOOR, WATER  EMU 

4 

WT4KED 

YSARSS 

— 

488 

240 

7930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

1 

WT4KED 

YSARSS 

DR 

46 

46 

7930002498036 

DETERGENT-GP-WTR  SOL 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CO 

7 

7 

7930002667121 

POLISH, FURNITURE 

4 

WT4KED 

YSARSS 

DZ 

4 

4 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

1 

WT4KED 

YSARSS 

BG 

49 

49 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CO 

277 

277 

7930002829699 

OETERGENT-GP-LIQ  WS 

4 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

12 

12 

/9J00035773S6 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4KED 

YSARSS 

BT 

3464 

17  j2 

7930004592247 

CLEANING  COMPOUND,  O 

2 

WT4KED 

YSARSS 

DZ 

29 

29 

7930005152477 

CLEANING  COMP-SOL  DE 

1 

WT4KED 

YM2900 

GL 

5 

5 

7930005262919 

DETERGENT  GENERAL  PU 

2 

WT4KED 

YSRASS 

CN 

1 

1 

2 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

17 

17 

Total : 

18 

18 

7930006343935 

SOAP  LNDRY-CH IP -WO  R 

3 

WT4VJH 

WT4KED 

DR 

2 

2 

7930006646910 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

1 

WT4KED 

YSARSS 

BX 

39 

39 

7930009265171 

POLISH, METAL 

4 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

172 

111 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4KED 

YM2900 

3X 

3 

3 

7  93000  985  6906 

DISHWASHING-COM  MCH- 

3 

WT4KED 

YSARSS 

BG 

379 

379 

_ 

WT  4  TWO 

WT4KED 

BG 

2 

2 

Tot 

al : 

381 

381 

A570 


Table  A12-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DZH  Puaan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

7930009856911 

DETERGENT  GENERAL  PU 

1 

WT4KED 

YM2900 

CN 

105 

105 

8010000453478 

PAINT,  LATEX 

1 

WT4KB4 

YW4324 

GL 

96 

96 

8010000675437 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4VJH 

WT4KED 

PT 

50 

30 

8010000822598 

PAINT  TRAFFIC 

2 

WT4KB4 

YW4315 

CN 

2 

2 

8010001117943 

ENAMEL 

1 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

10 

10 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4553 

PT 

124 

104 

1 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

16 

16 

Total : 

140 

120 

8010001412958 

LACQUER 

EH 

2 

WT4KB4 

YW4511 

PT 

168 

120 

2 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

9 

9 

Total : 

177 

129 

801C001429279 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

4 

W804JD 

WT4KED 

KT 

10 

10 

8010001450164 

ENAMEL 

BN 

2 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

32 

32 

8010001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

W804JD 

WT4KED 

GL 

12 

12 

8010001605788 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

WT4VJH 

WT4KED 

CN 

4 

4 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4114 

GL 

60 

60 

4 

WT4KB4 

YW4114 

GL 

476 

328 

4 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

138 

81 

4 

W804JD 

WT4KED 

GL 

12 

12 

Total : 

686 

481 

8010001605800 

REMOVER, PAINT 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4115 

GL 

16 

8 

1 

W81JWY 

WT4KED 

GL 

1 

1 

1 

W81E18 

WT4KED 

GL 

12 

7 

Total: 

29 

16 

8010001617419 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4221 

GL 

4 

4 

1 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

78 

78 

Total : 

82 

82 

8010001617425 

PRIMER  COATING 

1 

W804JD 

WT4KED 

GL 

6 

6 

1 

W80MYX 

WT4KED 

GL 

8 

8 

Total : 

14 

14 

8010001654420 

VARNISH, OIL 

4 

WT4KB4 

YW4116 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB4 

YW4114 

GL 

28 

28 

4 

WT4KB4 

YW4444 

GL 

8 

8 

Total : 

44 

44 

A57 1 


Tabla  A12-b  (Cont'd) 

TY90  Hazardous  Mata rial  Invantory  by  MSN 
for  DBH  Pusan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001658557 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

W81E18 

WT4KED 

ON 

320 

320 

3 

WT4KED 

YSARSS 

ON 

171 

171 

Total : 

491 

491 

8010001658560 

PRIMER  COATING 

1 

WT4KB4 

YW4225 

KT 

26 

26 

8010001658569 

SEALER, SURFACE 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4211 

GL 

40 

40 

8010001688810 

VARNISH, OIL 

2 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

24 

24 

2 

W81E18 

WT4KED 

GL 

1 

1 

Total : 

25 

25 

8010001806274 

ENAMEL 

1 

WT4KB4 

YW4212 

ON 

12 

12 

8010001806343 

VARNISH, OIL 

4 

W81E18 

WT4KED 

QT 

4 

4 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

3 

W81E18 

WT4KED 

ON 

1 

1 

8010001818080 

THINNER, PAINT  PRODU 

1 

W804JD 

WT4KED 

GL 

4 

4 

8010002008810 

ENAMEL 

4 

W81E18 

WT4KED 

ON 

9 

1 

8010002445791 

PAINT, OIL 

2 

WT4KB4 

YW4125 

GL 

16 

16 

8010002466116 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4KED 

YSARSS 

DR 

7 

7 

8010002466443 

TURPENTINE 

4 

WT4KB4 

YW4115 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB4 

YW4115 

GL 

76 

44 

Total : 

88 

56 

8010002812075 

STAIN 

1 

WT4KB4 

YW4113 

GL 

24 

24 

8010002812076 

STAIN 

1 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

32 

32 

8010002853544 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4425 

GL 

16 

16 

4 

WT4KB4 

YW4425 

GL 

28 

28 

Total : 

44 

44 

8010002854868 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4121 

GL 

36 

36 

8010002863985 

ENAMEL 

BN 

2 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

12 

12 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

97 

51 

2 

WT4KB4 

YW4412 

GL 

16 

16 

Total : 

113 

67 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

1 

W804 JD 

WT4KED 

GL 

8 

8 

A572 


Table  A12-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  HSH 
for  DEH  Pusan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN  1 
DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002867744 

ENAMEL 

BN 

1 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

12 

12 

8010002867749 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

41 

35 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

4 

4 

WT4KB4 

WT4KED 

YW4  5 1 5  QT 
YSARSS  QT 
Total : 

8 

106 

114 

8 

70 

78 

8010002867836 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4314 

CN 

30 

30 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

4 

4 

4 

WT4KB4 
W8  04  JD 
WT4KB4 

YW4322  GL 
WT4KED  GL 
YW4322  GL 
Total : 

314 

4 

448 

766 

157 

4 

448 

609 

8010002869083 

PAINT, ENAMEL 

BN 

3 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

67 

67 

8010002869088 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

19 

19 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

4 

4 

WT4KB4 

WT4KB4 

YW4321  GL 
YW4321  GL 
Total : 

28 

68 

96 

28 

68 

96 

8010002904049 

PAINT,OIL 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4322 

GL 

20 

20 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

1 

1 

WT4KED 

WT4KB4 

YSARSS  PT 
YW4545  PT 
Total : 

24 

288 

312 

24 

228 

252 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

4 

4 

4 

WT4KB4 

WT4KB4 

WT4KED 

YW4541  PT 
YW4541  PT 
YSARSS  PT 
Total : 

36 

228 

19 

283 

36 

228 

19 

283 

8010002910599 

PAINT, OIL 

1 

1 

1 

WT4KB4 

W81E18 

WT4KED 

YW4311  GL 
WT4KED  GL 
YSARSS  GL 
Total : 

200 

76 

134 

410 

200 

60 

77 

337 

8010002921812 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

51 

31 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

1 

1 

W804JD 

WT4VJH 

WT4KED  GL 
WT4KED  GL 
Total : 

8 

12 

20 

8 

12 

20 

8010002970555 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4424 

GL 

36 

36 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4322 

GL 

24 

12 

A573 


Table  A12-b  (Cor  ,'d) 

ST 90  Hazardous  Material  Inventory  by  MSN 
for  DEB  Pusan  Installation* 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

52 

52 

1 

WT4KB4 

YW4221 

GL 

24 

24 

1 

W81E18 

WT4KED 

GL 

4 

4 

Total : 

104 

92 

8010002970590 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4423 

GL 

16 

16 

8010002970591 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4422 

GL 

4 

4 

8010002972010 

ENAMEL 

1 

W81E18 

WT4KED 

GL 

6 

6 

8010002972093 

ENAMEL 

BN 

3 

W81E18 

WT4KED 

QT 

30 

30 

3 

WT4KED 

YSARSS 

QT 

103 

55 

Total : 

133 

85 

8010002972100 

ENAMEL 

2 

WT4KB4 

YW4121 

GL 

24 

24 

8010002982293 

ENAMEL 

BN 

3 

W81E18 

WT4KED 

QT 

104 

104 

3 

WT4KED 

YSARSS 

QT 

54 

34 

3 

WT4KED 

YOOOOO 

QT 

10 

10 

Total : 

168 

148 

8010002982296 

ENAMEL 

1 

WT4KB4 

YW4412 

GL 

28 

28 

801 0002982300 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KED 

YSARSS 

QT 

1 

8 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

3 

W804JD 

WT4KED 

GL 

30 

10 

9010004108452 

EPOXY  PRIMER 

COAT IN 

BN 

3 

W81E18 

WT4KED 

KT 

10 

10 

8010004376757 

EPOXY  PRIMER 

COAT IN 

BN 

2 

W81E18 

WT4KED 

KT 

466 

233 

8010005272045 

ENAMEL 

3 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

83 

62 

8010005272050 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4423 

GL 

20 

20 

4 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

173 

102 

4 

WT4KB4 

YW4423 

GL 

60 

60 

Total : 

253 

182 

8010005272053 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4516 

QT 

24 

24 

4 

WT4KB4 

YW4516 

QT 

12 

12 

Total : 

36 

36 

8010005273198 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4125 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB4 

YW4125 

GL 

40 

40 

4 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

4 

4 

4 

W804JD 

WT4KED 

GL 

4 

4 

Total : 

56 

56 

A574 


Tabls  A12-b  (Cont'd) 

ST 90  Baurdout  Itatacitl  Inventory  by  K8H 
for  DZH  Pusan  Installations 


MSN  Nomenclature  Haz 

Code 

8010005273200  ENAMEL 

8010005305563  ENAMEL 
8010005587026  THINNER, PAINT  PRODU 
8010005587027  THINNER, PAINT  PRODU 
8010005774734  ENAMEL 
8010005825382  LACQUER 
8010005843149  LACQUER 
8010005843150  LACQUER 
8010005977844  ENAMEL 

8010005977856  VARNISH, OIL 


8010005977862  ENAMEL 

8010005978190  ENAMEL 


8010005978195  ENAMEL 
8010005985458  ENAMEL 
8010005985463  ENAMEL 
8010005985464  ENAMEL 
8010005985730  PAINT, LATEX 


Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN  1 
DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

1 

WT4KB4 

YW4524 

GL 

8 

8 

1 

WT4KB4 

YW4124 

GL 

8 

8 

Total : 

16 

16 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

60 

30 

3 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

32 

32 

1 

WT4KB4 

YW4312 

CN 

3 

3 

4 

W81E18 

WT4KED 

GL 

10 

5 

2 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

211 

118 

3 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

63 

50 

1 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

5 

5 

4 

WT4KB4 

YW4424 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB4 

YW4424 

GL 

44 

44 

Total : 

52 

52 

1 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

32 

32 

1 

W81E18 

WT4KED 

GL 

54 

39 

1 

WT4KB4 

YW4115 

GL 

20 

20 

1 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

102 

51 

Total : 

208 

142 

I 

W804JD 

WT4KED 

GL 

8 

8 

1 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

12 

12 

Total : 

20 

20 

4 

WT4KB4 

YW4111 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB4 

YW4214 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB4 

YW6423 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB4 

YW4 111 

GL 

8 

8 

Total : 

36 

36 

2 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

36 

36 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

12 

12 

2 

WT4KB4 

YW4423 

GL 

52 

52 

4 

W804JD 

WT4KED 

GL 

28 

40 

2 

WT4KB4 

YW4312 

CN 

40 

40 

A575 


Table  A12-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  NSN 
for  OSH  Pusan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005985738 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB4 

YW4415 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB4 

YW4415 

GL 

16 

16 

Total : 

36 

36 

8010005985740 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KB4 

YW4414 

GL 

8 

8 

8010005985929 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4524 

QT 

8 

8 

8010005985945 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4222 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB4 

YW4222 

GL 

40 

40 

Total : 

52 

52 

8010006167486 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4125 

GL 

12 

12 

4 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

16 

16 

4 

W81E18 

WT4KED 

GL 

19 

14 

4 

WT4KB4 

YW4125 

GL 

4 

4 

Total : 

51 

46 

8010006167488 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

25 

25 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4VJF 

WT4KED 

PT 

72 

72 

8C10006644761 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4321 

GL 

52 

52 

4 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

150 

82 

4 

WT4KB4 

YSOORQ 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB4 

YW4321 

GL 

48 

48 

Total : 

258 

190 

8010006645678 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4421 

GL 

52 

52 

4 

WT4KB4 

YW4421 

GL 

80 

62 

Total : 

132 

114 

8010006647465 

VARNISH, OIL 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4114 

GL 

28 

28 

8010007219744 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4554 

PT 

72 

72 

2 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

9 

9 

Total : 

81 

81 

8010007219747 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4555 

PT 

12 

12 

4 

WT4KB4 

YW4555 

PT 

17 

17 

4 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

20 

20 

Total : 

49 

49 

8010007219748 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4542 

PT 

20 

20 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4514 

PT 

36 

36 

4 

WT4KB4 

YW4551 

PT 

24 

24 

4 

WT4KB4 

YW4551 

PT 

96 

96 

A576 


Table  XI 2 -b  (Coat'd) 

TC90  Hazardous  Material  Inventory  by  H8M 
for  OKH  Pusan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

10 

10 

Total : 

166 

166 

8010007219752 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4534 

PT 

24 

24 

8010007799598 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4414 

QT 

4 

4 

8010007829356 

ENAMEL 

1 

WT4KB4 

YW4532 

PT 

12 

12 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

101 

44 

1 

WT4KB4 

YW4422 

GL 

40 

36 

1 

WT4KB4 

YW4552 

GL 

4 

4 

Total : 

145 

84 

8010008237962 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB4 

YW4323 

GL 

12 

12 

8010008489272 

ENAMEL 

2 

WT4VJF 

WT4KED 

PT 

72 

72 

8010008571938 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

2 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

7 

1 

2 

WT4KB4 

YW4422 

CN 

12 

2 

Total: 

19 

3 

8010009002938 

PAINT, TRAFFIC 

1 

WT4KB4 

YW4312 

CN 

2 

2 

1 

WT4KB4 

YIJORQ 

CN 

3 

3 

Total : 

5 

5 

8010009172256 

ENAMEL 

2 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

607 

607 

8010009262133 

FILLER, DENT, METAL  S 

2 

W804JD 

WT4KED 

KT 

12 

12 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

3 

W804JD 

WT4KED 

KT 

4 

4 

3 

W80MYX 

WT4KED 

KT 

4 

4 

Total: 

8 

8 

8010009356609 

LACQUER 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

PT 

10 

10 

8010010363493 

POLYURETHANE  COAT IN 

4 

WT4KB4 

YSOORQ 

KT 

1 

1 

8010011157984 

ENAMEL 

2 

W804 JD 

WT4KED 

GL 

20 

20 

8010011239278 

ENAMEL 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

CN 

5 

5 

2 

W804JD 

WT4KED 

CN 

10 

10 

Total : 

15 

15 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

3 

W81JWY 

WT4KED 

KT 

5 

6 

8010012297540 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

W804JD 

WT4KED 

QT 

12 

12 

2 

WT4VJF 

WT4KED 

QT 

16 

16 

Total : 

28 

28 

A577 


Tabla  A12-b  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  MSN 
for  DKH  Pusan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010012297541 

POLYURETHANE  COATIN 

3 

W81E18 

WT4KED 

GL 

20 

10 

8010012297543 

POLYURETHANE  COATIN 

2 

W804JD 

WT4KED 

QT 

12 

12 

2 

WT4VJF 

WT4KED 

QT 

24 

24 

Total : 

36 

36 

8030000514011 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4KB4 

YW4535 

KT 

10 

10 

4 

WT4KB4 

YW4535 

KT 

5 

5 

Total : 

15 

15 

803C00 1112763 

SEALING  COMPOUND 

2 

W804JD 

WT4KED 

BT 

10 

12 

8030001806339 

CALKING  COMPOUND 

4 

WT4KB4 

YIJORQ 

CA 

100 

50 

4 

WT4KB4 

YRORID 

CA 

100 

50 

Total : 

200 

100 

8030002430946 

CALKING  COMPOUND 

4 

WT4KB4 

YW4222 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB4 

YW4222 

GL 

8 

8 

Total : 

12 

12 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4KB4 

YW4552 

TU 

5 

5 

1 

WT4KED 

YSARSS 

TU 

17 

17 

Total : 

22 

22 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

2 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

865 

865 

8030006708553 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4KB4 

YW4543 

KT 

30 

15 

4 

WT4KB4 

YW4543 

KT 

15 

15 

Total: 

45 

30 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

WT4KED 

YSARSS 

EA 

114 

114 

1 

WT4KB4 

YW1A41 

EA 

2200 

1500 

Total : 

2314 

1614 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W81JWY 

WT4KED 

PT 

10 

10 

8030009750713 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4KB4 

YW4223 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB4 

YW4223 

GL 

8 

8 

Total : 

12 

12 

8030009996313 

SEALING  COMPOUND 

2 

W80MYX 

WT4KED 

TU 

10 

10 

8030010777674 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81JWY 

WT4KED 

TU 

4 

6 

8040001092481 

ADHESIVE 

1 

WT4KB4 

YSOORQ 

TU 

5 

5 

1 

W804JD 

WT4KED 

TU 

10 

10 

1 

W81E18 

WT4KED 

TU 

28 

28 

1 

W81JWY 

WT4KED 

TU 

8 

8 

A578 


Table  A12-b  (Coat'd) 

rvSO  Baaardoua  Material  Inventory  by  H8M 
for  OKB  Puaan  Inatallatlona 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8040001092481 

ADHESIVE 

1 

W80MYX 

WT4KED 

TU 

25 

25 

Total : 

76 

76 

8040001116522 

ADHESIVE 

2 

W81JWY 

WT4KED 

KT 

1 

i 

8040001429193 

ADHESIVE 

4 

WT4KED 

YSARSS 

BX 

6 

6 

8040002629028 

ADHESIVE 

2 

W81JWY 

WT4KED 

PT 

4 

4 

8040002660850 

ADHESIVE 

3 

W81E18 

WT4KED 

PT 

100 

50 

8040002708150 

ADHESIVE 

3 

WT4KED 

YSARSS 

TU 

11 

11 

8040002738705 

ADHESIVE 

1 

WT4KB4 

YW4225 

GL 

28 

28 

8040002738713 

ADHESIVE 

1 

WT4S2J 

WT4KED 

GL 

140 

70 

8040002904301 

ADHESIVE 

2 

W81JWY 

WT4KED 

QT 

2 

2 

8040002918625 

ADHESIVE 

2 

WT4KED 

YSARSS 

JR 

59 

59 

8040005152250 

ADHESIVE 

4 

WT4KB4 

YIJORQ 

QT 

1 

1 

8040005584050 

ADHESIVE 

1 

WT4KB4 

YIJORQ 

CN 

11 

11 

1 

WT4KB4 

YW4212 

CN 

10 

10 

Total : 

21 

21 

8040007019546 

ADHESIVE 

3 

WT4KB4 

YRORID 

KT 

2 

2 

3 

WT4KED 

YSARSS 

KT 

127 

127 

Total : 

129 

129 

8040007534800 

ADHESIVE 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

KT 

6 

6 

8040007542483 

ADHESIVE 

1 

WT4KED 

YSARSS 

BT 

205 

205 

8040008339563 

ADHESIVE 

1 

WT4KED 

YSARSS 

KT 

93 

93 

8040008430802 

ADHESIVE 

2 

W81E18 

WT4KED 

KT 

4  60 

340 

8040008433461 

ADHESIVE 

3 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

2 

2 

8040008779872 

ADHESIVE 

3 

W81JWY 

WT4KED 

KT 

5 

5 

8040009369944 

ADHESIVE, CERAMIC 

3 

WT4KB4 

YW4223 

GL 

52 

52 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

2 

W80MYX 

WT4KED 

KT 

5 

5 

2 

WT4KBD 

WT4KED 

KT 

4 

4 

Total : 

9 

9 

A579 


Tabls  A12-b  (Cont'd) 

FY90  Baurdout  Material  Inventory  by  MSM 
for  DEH  Pusan  Installations 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

9150001818097 

LUB  OIL  MIL-L-9000  M 

2 

WT4KED 

YSARSS 

DR 

7 

7 

9150001896729 

LUBOIL  KIL-L-2104  OE 

1 

WT4KEO 

YSARSS 

DR 

l 

1 

9150001900904 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

WT4VJF 

WT4KED 

CN 

6 

6 

9150002345199 

LUB  OIL  VV-L-75 1  MS 

1 

WT4VJF 

WT4KED 

CN 

5 

8 

9150004580075 

LUBRICATING  OIL  GP  1 

4 

W80MYX 

WT4KED 

CN 

12 

12 

9150005982911 

LUBG1L  RET  W-L-825 

BN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

QT 

116 

120 

9150007534667 

LUBOIL  ENG  3MS3-7A  1 

FF 

1 

WT4KED 

YM2900 

QT 

10 

10 

9150008237905 

LUB  OIL  REF  VV-L-825 

BN 

2 

W80MYX 

WT4KED 

GL 

5 

6 

3150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

WT4KFB 

WT4KEA 

CA 

100 

100 

9150CC9652408 

GREASE  GROUND  GLASS 

2 

W80MYX 

WT4KED 

TU 

5 

5 

3150010355391 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KED 

YM2900 

CN 

1 

X 

9150010355393 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

9 

10 

9330006187216 

PLASTIC  SHT-PSA-CEL 

1 

WT4KED 

YM2900 

RO 

24 

24 

1 

WT4KED 

YSARSS 

RO 

93 

93 

Total : 

117 

117 

9620002336712 

GRAPHITE, DRY 

3 

W804 JD 

WT4KED 

LB 

10 

10 

9920001743194 

MATCH  SAFETY-PAPER  B 

4 

WT4KED 

YSARSS 

BX 

31 

31 

A580 


Tabls  X12-e 

l*Y90  Bmcdout  Material  Inventory  by  Requesting  DOOAAC 
for  DIB  Pusan  Installations 

DODAAC  :  W804JD 

A!JG  3  4TH  SPT  GP  HHC  PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

ROVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439001459132 

FLUX, SOLDERING 

AX 

2 

W8G4 JD 

WT4KED 

PT 

2 

2 

3439001886986 

SOLDER,  LEAD  ALLOY ( 

2 

W804JD 

WT4KED 

SL 

2 

2 

3439002460565 

ROD,  WELDING'  FOR  OX 

1 

W804JD 

WT4KED 

LB 

50 

50 

3439002699610 

SOLDER, TIN  ALLOY 

3 

W804JD 

WT4KED 

LB 

1 

1 

3439005554629 

SOLDER,  TIN  ALLOY (  W 

3 

W804 JD 

WT4KED 

LB 

4 

4 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

1 

W804JD 

WT4KED 

EA 

10 

10 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

2 

W804 JD 

WT4KED 

PG 

2 

2 

6850010826783 

FUEL, ENGINE  PRIMER 

EH 

1 

W804 JD 

WT4KED 

CN 

30 

30 

8010001429279 

EPOXY  PRIMER  COATIN 

BN 

4 

W804 JD 

WT4KED 

KT 

10 

10 

8010001605787 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

W804JD 

WT4KED 

GL 

12 

12 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

2 

W804JD 

WT4KED 

GL 

12 

12 

8010001617425 

PRIMER  COATING 

1 

W804JD 

WT4KED 

GL 

6 

6 

8010001818080 

THINNER, PAINT  PRODU 

1 

W804JD 

WT4KED 

GL 

4 

4 

8010002867737 

ENAMEL 

BN 

1 

W804  JD 

WT4KED 

GL 

8 

8 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

1 

W804JD 

WT4KED 

GL 

4 

4 

8010002970547 

ENAMEL 

BN 

1 

W804JD 

WT4KED 

GL 

8 

8 

8010002983859 

ENAMEL 

BN 

3 

W804JD 

WT4KED 

GL 

30 

10 

8010005273198 

ENAMEL 

4 

W804JD 

WT4KED 

GL 

4 

4 

8010005977862 

ENAMEL 

1 

W804JD 

WT4KED 

GL 

8 

8 

8010005985464 

ENAMEL 

4 

W804 JD 

WT4KED 

GL 

28 

40 

8010009262133 

FILLER, DENT, METAL  S 

2 

W804JD 

WT4KED 

KT 

12 

12 

A58 1 


Table  A12-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEB  Pusan  Installations 


^  0  D  AA  :  W  8  0  4  J  D 


AUG 

34TH  SPT  G?  HHC 

? 

US AN  KOREA 

N  SN 

Noner.  c  1  at  ure 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DOOAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

80 1CCC >262135 

FILLER  LENT  METAL 

3 

W804 JD 

WT4KED 

KT 

4 

4 

8  0  "  :  0  ;  1  ;  5  7  3  8  4 

ENAMEL 

2 

W804 JD 

WT4KED 

GL 

20 

20 

90  :  0:,  :  12392  78 

ENAMEL 

3 

W804JD 

WT4KED 

CN 

10 

10 

3  ::: u ; 1297540 

POLYURETHANE  COATIN’ 

2 

W804UD 

WT4KED 

QT 

12 

12 

s  o ; o ;  12297543 

POLYURETHANE  COATIN' 

2 

W804 JD 

WT4KED 

QT 

12 

12 

3 0  )  C 0  C 1  1127  63 

SEALING  COMPOUND 

2 

W804 JD 

WT4KED 

BT 

10 

12 

834 OcO  13 924 81 

ADHESIVE 

2 

W804JD 

WT4KED 

TU 

10 

10 

9623 C 023367  12 

GRAPHITE, DRY 

3 

W804JD 

WT4KED 

LB 

10 

10 

DODAAC  :  W8CAAD 

389TH  TRANSPORTATION  GET 
PUSAN  KOREA 

ACDS 

MTMC  TERMINAL  PUSAN 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

66450C9523767 

WATCH  WRIST  NON  MAIN 

2 

W80AAD 

WT4KED 

EA 

1 

1 

DODAAC  :  W80MYX 

AUG  3 4TH  SPT  GP  INSTL  PBO 

PUSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3  4  3  9002  622 6 54 

ELECTRODE,  WELDING ( 

2 

W80MYX 

WT4KED 

LB 

100 

100 

6810002709982 

TETRACHLOROE  THYLENE 

CH 

2 

W80MYX 

WT4KED 

DR 

1 

1 

683 3002  904  3  79 

000 OOOOOOCOOOOOOOOOO 

00 

3 

W80MYX 

WT4KED 

00 

50 

1 

6830007826512 

D ICHLOROTETRAFLUORE 

EG 

2 

W80MYX 

WT4KED 

LB 

50 

50 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

3 

W80MYX 

WT4KED 

JR 

10 

10 

A582 


Table  A12-c  (Cont'd) 

S*Y90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DKH  Pusan  Installations 


DODAAC  :  W80MYX 

AUG  34TH  SPT  GP  INSTL  PBO  PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

3 

W80MYX 

WT4KED 

TU 

15 

15 

8010001617425 

PRIMER  COATING 

3 

W80MYX 

WT4KED 

GL 

8 

8 

8010009262135 

FILLER  DENT  METAL 

3 

W80MYX 

WT^KED 

KT 

4 

4 

8030009996313 

SEALING  COMPOUND 

2 

W80MYX 

WT4KED 

TU 

10 

10 

8040001092481 

ADHESIVE 

3 

W80MYX 

WT4KED 

TU 

25 

25 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

2 

W80MYX 

WT4KED 

KT 

5 

5 

9150004580075 

LUBRICATING  OIL  GP  1 

4 

W80MYX 

WT4KED 

CN 

12 

12 

9150008237905 

LUB  OIL  REF  W-L-825 

BN 

2 

W80MYX 

WT4KED 

GL 

5 

6 

9150009652408 

GREASE  GROUND  GLASS 

2 

W80MYX 

WT4KED 

TU 

5 

5 

DODAAC  :  W80QUP 

MTMC  TERMINAL  PUSAN 

PUSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

3439002554566 

FLUX, SOLDERING 

1 

W80QUP 

WT4KED 

CN 

1 

1 

3439002559940 

FLUX,  WELDING (  PASTE 

JJ 

1 

W80QUP 

WT4KED 

JR 

1 

1 

5610006410428 

COATING  COMPOUND, NO 

2 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

24 

24 

5610008574392 

FLIGHT  DECK  COMPOUN 

BN 

2 

W80QUP 

WT4KED 

KT 

20 

10 

61.35002996918 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

W80QUP 

WT4KED 

EA 

96 

96 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

W80QUP 

WT4KED 

BX 

60 

60 

6260010868077 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

W80QUP 

WT4KED 

BX 

1 

1 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

1 

W80QUP 

WT4KED 

EA 

3 

3 

7930002829699 

DETERGENT-GP-LIQ  WS 

4 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

12 

12 

A583 


Tabla  A12-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquasting  DODAAC 
for  DEH  Pusan  Installations 


DODAAC  :  W80QUP 

MTMC  TERMINAL  PUSAN  PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001450164 

ENAMEL 

BN 

2 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

32 

32 

8010001688810 

VARNISH, OIL 

2 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

24 

24 

8010002863985 

ENAMEL 

BN 

2 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

12 

12 

8010002867744 

ENAMEL 

BN 

1 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

12 

12 

8010005978195 

ENAMEL 

2 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

36 

36 

8010006167486 

ENAMEL 

BN 

1 

W80QUP 

WT4KED 

GL 

16 

16 

DODAAC  :  W81E18 

US  ARMY  PUSAN  STOR  FAC 

MARINE 

MAINT  DIV 

PUSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

W81E18 

WT4KED 

PG 

9 

9 

6850011672003 

SILICONE  COMPOUND 

2 

W81E18 

WT4KED 

TU 

12 

12 

8010001605800 

REMOVER, PAINT 

BN 

4 

W81E18 

WT4KED 

GL 

12 

7 

8010001658557 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

W81E18 

WT4KED 

CN 

320 

320 

8010001688810 

VARNISH, OIL 

4 

W81E18 

WT4KED 

GL 

1 

1 

8010001806343 

VARNISH, OIL 

4 

W81E18 

WT4KED 

QT 

4 

4 

8010001818079 

THINNER, ALIPHATIC  P 

3 

W81E18 

WT4KED 

CN 

1 

1 

8010002008810 

ENAMEL 

4 

W81E18 

WT4KED 

CN 

9 

1 

8010002910599 

PAINT, OIL 

3 

W81E18 

WT4KED 

GL 

76 

60 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

4 

W81E18 

WT4KED 

GL 

4 

i 

8010002972010 

ENAMEL 

1 

W81E18 

WT4KED 

GL 

6 

6 

8010002972093 

ENAMEL 

BN 

3 

W81E18 

WT4KED 

QT 

30 

30 

A584 


Tabla  A12-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  fay  Requesting  DODAAC 
for  DKH  Pusan  Installations 


DODAAC  :  W81E18 

US  ARMY  PUSAN  STOR  FAC  MARINE  MAINT  DIV  PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002982293 

ENAMEL 

BN 

3 

W81E18 

WT4KED 

QT 

.  104 

104 

8010004108452 

EPOXY  PRIMER 

COAT IN 

BN 

3 

W81E18 

WT4KED 

KT 

10 

10 

8010004376757 

EPOXY  PRIMER 

COAT IN 

BN 

2 

W81E18 

WT4KED 

KT 

466 

233 

8010005774734 

ENAMEL 

4 

W81E18 

WT4KED 

GL 

10 

5 

8010005977856 

VARNISH, OIL 

2 

W81E18 

WT4KED 

GL 

54 

39 

8010006167486 

ENAMEL 

BN 

1 

W81E18 

WT4KED 

GL 

19 

14 

8010012297541 

POLYURETHANE 

COAT IN 

3 

W81E18 

WT4KED 

GL 

20 

10 

8040001092481 

ADHESIVE 

2 

W81E18 

WT4KED 

TU 

28 

28 

8040002660850 

ADHESIVE 

3 

W81E18 

WT4KED 

PT 

100 

50 

8040008430802 

ADHESIVE 

2 

W81E18 

WT4KED 

KT 

4  60 

340 

DODAAC  :  W81JWY 

74TH  SIG  CO  USAISC  EXP  DURABLE 

PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850011594844 

SILICONE  COMPOUND 

2 

W81JWY 

WT4KED 

TU 

2 

2 

7510004697910 

INK, MARKING  STENCIL 

EH 

2 

W81JWY 

WT4KED 

PT 

3 

3 

8010001605800 

REMOVER, PAINT 

BN 

2 

W81JWY 

WT4KED 

GL 

1 

1 

8010011930516 

PRIMER  COATING 

3 

W81JWY 

WT4KED 

KT 

5 

6 

8030009030931 

CORROSION  PREVENTIV 

1 

W81JWY 

WT4KED 

PT 

10 

10 

8030010777674 

SEALING  COMPOUND 

2 

W81JWY 

WT4KED 

TU 

4 

6 

8040001092481 

ADHESIVE 

2 

W81JWY 

WT4KED 

TU 

8 

8 

8040001116522 

ADHESIVE 

2 

W81JWY 

WT4KED 

KT 

1 

1 

A585 


Table  A12-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Pusan  Installations 


DODAAC  :  W81JWY 

74TH  SIG  CO  USAISC  EXP  DURABLE 

PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

8040002629028 

ADHESIVE 

2 

W81JWY 

WT4KED 

PT 

4 

4 

8040002904301 

ADHESIVE 

2 

W81JWY 

WT4KED 

QT 

2 

2 

8040008779872 

ADHESIVE 

3 

W81JWY 

WT4KED 

KT 

5 

5 

DODAAC  :  WT4J85 

545TH  MED  DISP 

PUSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6910011132434 

REFILL  KIT, TRAINING 

3 

WT4J85 

WT4KED 

BX 

4 

4 

DODAAC  :  WT4KB4 

ACCT  OFF  DET  PUSAN 

PUSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

3439001634347 

SOLDER, LEAD-TIN  ALL 

3 

WT4KB4 

YW1734 

LB 

130 

130 

3439001886982 

BRAZING  ALLOY,  COPPE 

4 

WT4KB4 

YW1711 

EA 

45 

45 

4 

WT4KB4 

YW1735 

EA 

20 

20 

4 

WT4KB4 

YW1735 

EA 

120 

120 

Total : 

185 

185 

3439002622652 

ELECTRODE,  WELDING ( 

1 

WT4KB4 

YW1713 

LB 

10 

50 

3439002622654 

ELECTRODE,  WELDING ( 

4 

WT4KB4 

YW1711 

LB 

300 

300 

4 

WT4KB4 

YW1711 

LB 

400 

400 

Total : 

700 

700 

3439009148390 

FLUX, BRAZING 

AX 

2 

WT4KB4 

YW1735 

LB 

5 

5 

4210007529343 

DRY  CHEMICAL,  FIRE  E 

FH 

4 

WT4KB4 

YSOORQ 

CN 

3 

3 

4210008892491 

EXTINGUISHER, FIRE, D 

FH 

4 

WT4KB4 

YW2115 

EA 

5 

5 

4 

WT4KB4 

YW2115 

EA 

30 

30 

Total : 

35 

35 

A586 


Table  AA2-c  (Cant'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
Tor  DEH  Pusan  Inatallationa 


DODAAC  :  WT4KB4 

ACCT  OFF  DET  PUSAN  PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210010890875 

EXTINGUISHER, FIRE, V 

FH 

2 

WT4KB4 

YW2121 

EA 

1 

1 

5610002330020 

ASPHALT, PETROLEUM 

2 

WT4KB4 

YIJORQ 

DR 

1 

1 

2 

WT4KB4 

YSTOCK 

DR 

5 

5 

Total : 

6 

6 

5610002744148 

FILLER, EXPANSION  JO 

4 

WT4KB4 

YWC21K 

BD 

95 

34 

4 

WT4KB4 

YW021K 

BD 

30 

30 

4 

WT4KB4 

YWC21A 

BD 

24 

24 

4 

WT4KB4 

YWC21K 

BD 

85 

85 

Total : 

234 

173 

5610007714684 

ASPHALT, PETROLEUM 

4 

WT4KB4 

YY1913 

CN 

36 

36 

4 

WT4KB4 

YY1913 

CN 

178 

178 

Total : 

214 

214 

5640007223276 

INSULATION  FELT  THE 

1 

WT4KB4 

YY4831 

RO 

90 

65 

5930006551513 

SWITCH 

AY 

3 

WT4KB4 

YW1R51 

EA 

5 

5 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

4 

WT4KB4 

YW1262 

PG 

78 

78 

4 

WT4KB4 

YW1262 

PG 

1 

1 

Total: 

79 

79 

6230002833237 

LIGHT  SET, GENERAL  I 

4 

WT4KB4 

YW2524 

SE 

28 

28 

4 

WT4KB4 

YW2524 

SE 

23 

23 

Total : 

51 

51 

6240007583367 

LAMP, MERCURY  VAPOR 

1 

WT4KB4 

YW1115 

EA 

4 

4 

6240010043107 

LAMP, FLUORESCENT 

4 

WT4KB4 

YW2A27 

EA 

30 

30 

4 

WT4KB4 

YW2A28 

EA 

120 

120 

4 

WT4KB4 

YW2A28 

EA 

1710 

1230 

Total: 

1860 

1380 

6240010809620 

LAMP, SODIUM 

1 

WT4KB4 

YW114A 

EA 

12 

12 

1 

WT4KB4 

YW1141 

EA 

112 

92 

Total : 

124 

104 

6810000599069 

SODIUM  FLUORIDE  TECH 

Cl 

1 

WT4KB4 

YWC111 

BG 

8 

8 

6810002331715 

SODIUM  CARBONATE  TEC 

4 

WT4KB4 

YWC211 

DR 

20 

20 

A587 


Tabla  A12-o  (Cout'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Raqusating  DODAAC 
tor  DEB  Pusan  Installations 


DODAAC  :  WT4KB4 

ACCT  OFF  DET  PUSAN 


PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810008238109 

SODIUM  HEXAMETAPHOS 

4 

WT4KB4 

YWC212 

DR 

12 

12 

684  000C894  664 

RODENTICIDE  BAIT  BLO 

1 

WT4KB4 

YIJORQ 

BX 

100 

50 

1 

WT4KB4 

YSTOCK 

BX 

100 

50 

Total : 

200 

100 

6840007823925 

INSECTICIDE  DIAZINON 

CH 

3 

WT4KB4 

YW3521 

GL 

23 

23 

6840008257790 

HERBICIDE  DIURON  PWD 

1 

WT4KB4 

YW3414 

DR 

1 

1 

1 

WT4KB4 

YWB414 

DR 

1 

1 

Total : 

2 

2 

6840009327297 

INSECTICIDE  CARBARYL 

Cl 

4 

WT4KB4 

YW3415 

BX 

12 

12 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

1 

WT4KB4 

YW1212 

CN 

240 

240 

6840010876672 

INSECTICIDE, FICAM 

Cl 

4 

WT4KB4 

YSOORQ 

LB 

36 

36 

6840011040780 

INSECTICIDE 

CH 

4 

WT4KB4 

YSOORQ 

GL 

24 

24 

4 

WT4KB4 

YW3521 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB4 

YW35 

GL 

4 

4 

Total : 

32 

32 

6840011089578 

HERBICIDE, ISOPROPYL 

2 

WT4KB4 

YW3511 

BX 

12 

12 

6840011800167 

INSECTICIDE, COMBAT 

4 

WT4KB4 

YW3532 

BX 

10 

1 

4 

WT4KB4 

W3532A 

BX 

25 

2 

4 

WT4KB4 

YW3532 

BX 

141 

11 

Total : 

176 

14 

6850009739091 

PENETRATING  FLUID 

4 

WT4KB4 

YW1W21 

CN 

5 

5 

4 

WT4KB4 

YW1W21 

CN 

6 

6 

Total : 

11 

11 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

1 

WT4KB4 

YSOORQ 

QT 

2 

2 

1 

WT4KB4 

YSTOCK 

QT 

32 

32 

Total : 

34 

34 

8010000453478 

PAINT, LATEX 

1 

WT4KB4 

YW4324 

GL 

96 

96 

8010000822598 

PAINT  TRAFFIC 

2 

WT4KB4 

YW4315 

CN 

2 

2 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4553 

PT 

124 

104 

A588 


Tabla  A12-c  (Cont'd) 

VY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Raquastlng  DODAAC 
for  DEB  Pusan  Installations 


DODAAC  :  WT4KB4 

ACCT  OFF  DET  PUSAN  PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010001412958 

LACQUER 

EH 

2 

WT4KB4 

YW4511 

PT 

168 

120 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4114 

GL 

60 

60 

4 

WT4KB4 

YW4114 

GL 

476 

328 

Total : 

536 

388 

8010001605800 

REMOVER, PAINT 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4115 

GL 

16 

8 

8010001617419 

PRIMER  COATING 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4221 

GL 

4 

4 

8010001654420 

VARNISH, OIL 

4 

WT4KB4 

YW4116 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB4 

YW4114 

GL 

28 

28 

4 

WT4KB4 

YW4444 

GL 

8 

8 

Total : 

44 

44 

8010001658560 

PRIMER  COATING 

1 

WT4KB4 

YW4225 

KT 

26 

26 

8010001658569 

SEALER, SURFACE 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4211 

GL 

40 

40 

8010001806274 

ENAMEL 

1 

WT4KB4 

YW4212 

CN 

12 

12 

8010002445791 

PAINT, OIL 

2 

WT4KB4 

YW4125 

GL 

16 

16 

8010002466443 

TURPENTINE 

4 

WT4KB4 

YW4115 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB4 

YW4115 

GL 

76 

44 

Total : 

88 

56 

8010002812075 

STAIN 

1 

WT4KB4 

YW4113 

GL 

24 

24 

8010002853544 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4425 

GL 

16 

16 

4 

WT4KB4 

YW4425 

GL 

28 

28 

Total : 

44 

44 

8010002854868 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4121 

GL 

36 

36 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4412 

GL 

16 

16 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4515 

QT 

8 

8 

8010002867836 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4314 

CN 

30 

30 

8010002867838 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4322 

GL 

314 

157 

4 

WT4KB4 

YW4322 

GL 

448 

448 

Total: 

762 

605 

A589 


Table  A12-o  (Cont ' d) 

FY 90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Pusan  Installations 


DODAAC  :  WT4KB4 

ACCT  OFF  DEC  PUSAN 


PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002902865 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4321 

GL 

28 

28 

4 

WT4KB4 

YW4321 

GL 

68 

68 

Total: 

96 

96 

8010002904049 

PAINT, OIL 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4322 

GL 

20 

20 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4545 

PT 

288 

228 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4541 

PT 

36 

36 

4 

WT4KB4 

YW4541 

PT 

228 

228 

Total : 

264 

264 

8010002910599 

PAINT, OIL 

1 

WT4KB4 

YW4311 

GL 

200 

200 

8010002970555 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4424 

GL 

36 

36 

8010002970585 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4322 

GL 

24 

12 

1 

WT4KB4 

YW4221 

GL 

24 

24 

Total : 

48 

36 

8010002970590 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4423 

GL 

16 

16 

8010002970591 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4422 

GL 

4 

4 

8010002972100 

ENAMEL 

2 

WT4KB4 

YW4121 

GL 

24 

24 

8010002982296 

ENAMEL 

1 

WT4KB4 

YW4412 

GL 

28 

28 

8010005272050 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4423 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB4 

YW4423 

GL 

60 

60 

Total : 

80 

80 

8010005272053 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4516 

QT 

24 

24 

4 

WT4KB4 

YW4516 

QT 

12 

12 

Total : 

36 

36 

8010005273198 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4125 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB4 

YW4125 

GL 

40 

40 

Total : 

48 

48 

8010005273200 

ENAMEL 

1 

WT4KB4 

YW4524 

GL 

8 

8 

1 

WT4KB4 

YW4124 

GL 

8 

8 

Total : 

16 

16 

A590 


Table  A12-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DIB  Pusan  Installations 


DODAAC  :  WT4KB4 

ACCT  OFF  DET  PUSAN  PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010005587027 

THINNER, PAINT  PRODU 

I 

WT4KB4 

YW4312 

CN 

3 

3 

8010005977844 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4424 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB4 

YW4424 

GL 

44 

44 

Total : 

52 

52 

8010005977856 

VARNISH, OIL 

3 

WT4KB4 

YW4115 

GL 

20 

20 

8010005978190 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4 111 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB4 

YW4214 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB4 

YW6423 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB4 

YW4 111 

GL 

8 

8 

Total : 

36 

36 

8010005985463 

ENAMEL 

2 

WT4KB4 

YW4423 

GL 

52 

52 

8010005985730 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KB4 

YW4312 

CN 

40 

40 

8010005985738 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB4 

YW4415 

GL 

20 

20 

4 

WT4KB4 

YW4  4 1 5 

GL 

16 

16 

Total : 

36 

36 

8010005985740 

PAINT, LATEX 

2 

WT4KB4 

YW4414 

GL 

8 

8 

8010005985929 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4524 

QT 

8 

8 

8010005985945 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4222 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB4 

YW4222 

GL 

40 

40 

Total : 

52 

52 

8010006167486 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4125 

GL 

12 

12 

4 

WT4KB4 

YW4125 

GL 

4 

4 

Total : 

16 

16 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4321 

GL 

52 

52 

4 

WT4KB4 

YSOORQ 

GL 

8 

8 

4 

WT4KB4 

YW4321 

GL 

48 

48 

Total : 

108 

108 

8010006645678 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4421 

GL 

52 

52 

4 

WT4KB4 

YW4421 

GL 

80 

62 

Total : 

132 

114 

A591 


Tabla  A12-o  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Matarial  Inventory  by  Haquaating  DODAAC 
for  OEH  Pusan  Znatallationa 


DODAAC  :  WT4KB4 

ACCT  OFF  DET  PUSAN  PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010006647465 

VARN I SH, 0 IL 

BN 

1 

WT4KB4 

YW4114 

GL 

28 

28 

8010C07219744 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4554 

PT 

72 

72 

8010007219747 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4555 

PT 

12 

12 

4 

WT4KB4 

YW4555 

PT 

17 

17 

Total : 

29 

29 

8010C07219748 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4542 

PT 

20 

20 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KB4 

YW4514 

PT 

36 

36 

4 

WT4KB4 

YW4551 

PT 

24 

24 

4 

WT4KB4 

YW4551 

PT 

96 

96 

Total : 

156 

156 

8010007219752 

LACQUER 

BN 

2 

WT4KB4 

YW4534 

PT 

24 

24 

8010007799598 

ENAMEL 

4 

WT4KB4 

YW4414 

QT 

4 

4 

8010007829356 

ENAMEL 

1 

WT4KB4 

YW4532 

PT 

12 

12 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

2 

WT4KB4 

YW4422 

GL 

40 

36 

2 

WT4KB4 

YW4552 

GL 

4 

4 

Total: 

44 

40 

8010008237962 

PAINT, LATEX 

4 

WT4KB4 

YW4323 

GL 

12 

12 

8010008571938 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

3 

WT4KB4 

YW4422 

CN 

12 

2 

8010009002938 

PAINT, TRAFFIC 

1 

WT4KB4 

YW4312 

CN 

2 

2 

1 

WT4KB4 

YIJORQ 

CN 

3 

3 

Total : 

5 

5 

8010010363493 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

WT4KB4 

YSOORQ 

KT 

1 

1 

8030000514011 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4KB4 

YW4535 

KT 

10 

10 

4 

WT4KB4 

YW4535 

KT 

5 

5 

Total : 

15 

15 

8030001806339 

CALKING  COMPOUND 

4 

WT4KB4 

YIJORQ 

CA 

100 

50 

4 

WT4KB4 

YRORID 

CA 

100 

50 

Total : 

200 

100 

A592 


Tabla  A12-c  (Cont'd) 

FY90  Bazardoua  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DCS  Pusan  Installations 


DODAAC  :  WT4KB4 

ACCT  OFF  DET  PUSAN  PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

8030002430946 

CALKING  COMPOUND 

4 

WT4KB4 

YW4222 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB4 

YW4222 

GL 

8 

8 

Total : 

12 

12 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

1 

WT4KB4 

YW4552 

TU 

5 

5 

8030006708553 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4KB4 

YW4543 

KT 

30 

15 

4 

WT4KB4 

YW4543 

XT 

15 

15 

Total : 

45 

30 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

2 

WT4KB4 

YW1A41 

EA 

2200 

1500 

8030009750713 

SEALING  COMPOUND 

4 

WT4KB4 

YW4223 

GL 

4 

4 

4 

WT4KB4 

YW4223 

GL 

8 

8 

Total : 

12 

12 

8040001092481 

ADHESIVE 

1 

WT4KB4 

YSOORQ 

TU 

5 

5 

8040002738705 

ADHESIVE 

1 

WT4KB4 

YW4225 

GL 

28 

28 

8040005152250 

ADHESIVE 

4 

WT4KB4 

YIJORQ 

QT 

1 

1 

8040005584050 

ADHESIVE 

1 

WT4KB4 

YIJORQ 

CN 

11 

11 

r 

WT4KB4 

YW4212 

CN 

10 

10 

Total : 

21 

21 

8040007019546 

ADHESIVE 

3 

WT4KB4 

YRORID 

KT 

2 

2 

8040009369944 

ADHESIVE, CERAMIC 

3 

WT4KB4 

YW4223 

GL 

52 

52 

DODAAC  :  WT4KBD 

74TH  SIG  CO  DCSOPS  USAISC 

PUSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

1 

WT4KBD 

WT4KED 

EA 

1 

1 

6135010631978 

BATTERY,  NONRECHARG 

3 

WT4KBD 

WT4 KED 

PG 

1 

1 

6665000178903 

RAD I AC  SET:  AN/PDR-2 

1 

WT4KBD 

WT4KED 

EA 

4 

2 

A593 


Table  A12~e  (Cont'd) 

FY 90  larardou*  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DCH  Pusan  Znatallatlona 


DODAAC  :  WT4KBD 

7  4TH  SIG  CO  DCSOPS  USAISC  PUSAN  KOREA 


N3N 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6810002550471 

CALCIUM  HYPOCKLORIT 

EF 

4 

WT4KBD 

WT4KED 

BT 

3 

3 

6840012103392 

INSECTICIDE, DURS8AN 

CH 

3 

WT4KBD 

WT4KED 

BX 

1 

1 

6850010851423 

CARBON  REMOVING  COM 

2 

WT4KBD 

WT4KED 

CN 

3 

3 

8040011086660 

REPAIR  KIT 

3 

WT4KBD 

WT4KED 

KT 

4 

4 

DODAAC  :  WT4KED 

34 

LG  HHC  CL  II  III  IV  VII  IX 

SUP  PT  NR 

48 

PUSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

6135009268322 

BATTERY , NONRECHARGE 

2 

WT4KED 

YSARSS 

EA 

36 

36 

6135009352587 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KED 

YSARSS 

PG 

3 

3 

6135009355301 

BATTERY,  NONRECHARG 

1 

WT4KED 

YSARSS 

PG 

7 

7 

6140001843415 

BATTERY, STORAGE 

4 

WT4KED 

YSARSS 

EA 

4 

4 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

WT4KED 

YSARSS 

EA 

3 

3 

6750C1 1276747 

PAPER, PHOTOGRAPHIC 

2 

WT4KED 

YSARSS 

RO 

10 

10 

6810005272476 

AMMONIUM  HYDROXIDE, 

AX 

2 

WT4KED 

YSARSS 

QT 

50 

30 

6810005852017 

LIMESTONE, PULVERIZE 

1 

WT4KED 

YM2900 

BG 

118 

59 

6830010495263 

OXYGEN  TECHNICAL:  GA 

HU 

1 

WT4KED 

YM2900 

CY 

1 

1 

6840005843129 

DISINFECTANT  DETERG 

1 

WT4KED 

YM2900 

GL 

120 

120 

1 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

722 

391 

Total: 

842 

511 

6840006646610 

DEODORANT, GENERAL  P 

Cl 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CO 

67 

49 

6840007216055 

DEODORANT  GENERAL  LQ 

EG 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

4  69 

239 

6840010672137 

INSECTICIDE, D-TRANS 

BN 

2 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

558 

474 

A594 


Table  A12-o  (Cont'd) 

TX9Q  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODJULC 
Tor  DEH  Pusan  Installations 


DODAAC  :  WT4KED 

34  LG  HHC  CL  II  III  IV  VII  IX  SUP  PT  NR  48 
PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6850002811985 

DRY  CLEANING  SOLVEN 

BN 

1 

WT4KED 

YM2900 

GL 

5 

5 

685CC0 92622 75 

CLEANING  COMPOUND  WI 

2 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

242 

242 

6850009733122 

CLEANER  ELECTRIC  CON 

2 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

72 

72 

6910011011768 

TRAINING  AID, SKIN  D 

1 

WT4KED 

YSARSS 

EA 

132 

132 

7510001614236 

INK  STAMP  PAD-BLUE-2 

4 

WT4KED 

YSARSS 

BT 

28 

28 

7510001614237 

INK, STAMP  PAD 

1 

WT4KED 

YSARSS 

BT 

82 

77 

7510001614240 

INK, STAMP  PAD 

4 

WT4KED 

YSARSS 

BT 

66 

66 

7510002752888 

INK, WRITING 

2 

WT4KED 

YSARSS 

BT 

16 

16 

7510002851745 

TYPE  CLEANER 

2 

WT4KED 

YSARSS 

EA 

7 

7 

7510006169588 

TYPE  CLEANER-LIQUID 

EH 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

65 

65 

7930000456923 

REMOVER, FLOOR  POLIS 

1 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

132 

88 

7930001325265 

SWEEPING  COMP-MINERA 

1 

WT4KED 

YSARSS 

DR 

18 

18 

7930001415888 

WAX  FLR-WTR-EMULSN-1 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

58 

58 

1 

WT4KED 

YSRASS 

CN 

2 

2 

Total: 

60 

60 

7930002050442 

00000000000000000000 

00 

1 

WT4KED 

YSARSS 

00 

4640 

4640 

7930002052870 

WAX, FLOOR, WATER  EMU 

4 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

488 

240 

7930002247901 

SOAP, LAUNDRY 

1 

WT4KED 

YSARSS 

DR 

46 

46 

7930002498036 

DETERGENT -GP-WTR  SOL 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CO 

7 

7 

7930002667121 

POLISH, FURNITURE 

4 

WT4KED 

YSARSS 

DZ 

4 

4 

7930002691272 

ABSORBENT  MATERIAL, 

1 

WT4KED 

YSARSS 

BG 

49 

49 

7930002814731 

DISHWASHING  COMP-HND 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CO 

277 

277 

7930003577386 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4KED 

YSARSS 

BT 

34  64 

1732 

A595 


Tabla  A12-C  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Invantory  by  Raquaating  DODAAC 
for  OEH  Pusan  Installations 


DODAAC  :  WT4KED 

34  LG  HHC  CL  II  III  IV  VII  IX  SUP  PT  NR  48 
PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

793CC04 5922  4  7 

CLEANING  COMPOUND, O 

2 

WT4KED 

YSARSS 

DZ 

29 

29 

7 930CC5 152477 

CLEANING  COMP-SOL  DE 

1 

WT4KED 

YM2900 

GL 

5 

5 

7930005262919 

DETERGENT  GENERAL  PU 

2 

WT4KED 

YSRASS 

CN 

1 

1 

2 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

17 

17 

Total : 

18 

18 

7  330006646910 

GLASS  CLEANER-LIQ-CL 

1 

WT4KED 

YSARSS 

BX 

39 

39 

7930009265171 

POLISH,  METAL 

4 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

172 

111 

7930009265280 

DETERGENT, GENERAL  P 

1 

WT4KED 

YM2900 

BX 

3 

3 

793 CC0985 6906 

DISHWASHING-COM  MCH- 

3 

WT4KED 

YSARSS 

BG 

379 

379 

7330009856011 

DETERGENT  GENERAL  PU 

1 

WT4KED 

YM2900 

CN 

105 

105 

8010001412952 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

16 

16 

8010 00 I 412958 

LACQUER 

EH 

2 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

9 

9 

8010001605794 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

138 

81 

8010001617419 

PRIMER  COATING 

BN 

4 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

78 

78 

8010001658557 

PRIMER  COATING 

BN 

3 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

171 

171 

8010002466116 

THINNER, PAINT  PRODU 

2 

WT4KED 

YSARSS 

DR 

7 

7 

8010002867727 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

97 

51 

8010002367749 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

41 

35 

8010002867758 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4KED 

YSARSS 

QT 

106 

70 

8010002869083 

PAINT, ENAMEL 

BN 

3 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

67 

67 

8010002869088 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

19 

19 

8010002906983 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

24 

24 

8010002906984 

LACQUER 

BN 

4 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

19 

19 

A596 


Table  A12-o  (Cont'd) 

rV90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
t or  DEH  Susan  Installations 


DODAAC  :  WT4KED 

34  LG  HHC  CL  II  III  IV  VII  IX  SUP  PT  NR  48 
PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  z 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002910599 

PAINT, OIL 

4 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

134 

77 

8010002921812 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

51 

31 

8010002972093 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KED 

YSARSS 

QT 

103 

55 

8010002982293 

ENAMEL 

BN 

3 

WT4KED 

YSARSS 

QT 

54 

34 

3 

WT4KED 

Y00000 

QT 

10 

10 

Total : 

64 

44 

8010002982300 

ENAMEL 

BN 

4 

WT4KED 

YSARSS 

QT 

1 

8 

8010005272045 

ENAMEL 

3 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

83 

62 

8010005272050 

ENAMEL 

1 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

173 

102 

8010005587026 

THINNER, PAINT  PRODU 

3 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

32 

32 

8010005825382 

LACQUER 

2 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

211 

118 

8010005843149 

LACQUER 

3 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

63 

50 

8010005843150 

LACQUER 

1 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

5 

5 

8010005977856 

VARNISH, OIL 

4 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

102 

51 

8010005977862 

ENAMEL 

2 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

12 

12 

8010006167488 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

25 

25 

8010006644761 

ENAMEL 

BN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

150 

82 

8010007219744 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

9 

9 

8010007219747 

LACQUER 

BN 

3 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

20 

20 

8010007219751 

LACQUER 

BN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

PT 

10 

10 

8010008152692 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

GL 

101 

44 

8010008571938 

PAINT, HEAT  RESISTIN 

2 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

7 

1 

8010009172256 

ENAMEL 

2 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

607 

607 

A597 


Tabla  A12-c  (Cont'd) 

FY90  Harardoua  Material  Inventory  by  Raquaating  DODAAC 
for  DKH  Pusan  Installations 


DODAAC  :  WT4KED 

34  LG  HHC  CL  II  III  IV  VII  IX  SUP  PT  NR  48 
PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8030002523391 

SEALING  COMPOUND 

2 

WT4KED 

YSARSS 

TU 

17 

17 

8030002812346 

PRESERVATIVE  COATIN 

2 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

865 

865 

8030008893535 

TAPE, ANTISEIZING 

1 

WT4KED 

YSARSS 

EA 

114 

114 

8040001429193 

ADHESIVE 

4 

WT4KED 

YSARSS 

BX 

6 

6 

8040002708150 

ADHESIVE 

3 

WT4KED 

YSARSS 

TU 

11 

11 

8040002918625 

ADHESIVE 

2 

WT4KED 

YSARSS 

JR 

59 

59 

8040007019546 

ADHESIVE 

3 

WT4KED 

YSARSS 

KT 

127 

127 

8040007542483 

ADHESIVE 

1 

WT4KED 

YSARSS 

BT 

205 

205 

8040008339563 

ADHESIVE 

1 

WT4KED 

YSARSS 

KT 

93 

93 

9150001818097 

LUB  OIL  MIL-L-9000  M 

2 

WT4KED 

YSARSS 

DR 

7 

7 

9150001896729 

LUBOIL  MIL-L-2104  OE 

1 

WT4KED 

YSARSS 

DR 

1 

1 

9150005982911 

LUBOIL  REF  W-L-825 

BN 

1 

WT4KED 

YSARSS 

QT 

116 

120 

9150007534667 

LUBOIL  ENG  BMS3-7A  1 

FF 

1 

WT4KED 

YM2900 

QT 

10 

10 

9150010355391 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KED 

YM2900 

CN 

1 

1 

9150010355393 

LUBRICATING  OIL, GEA 

1 

WT4KED 

YSARSS 

CN 

9 

10 

9330006187216 

PLASTIC  SHT-PSA-CEL 

1 

WT4KED 

YM2900 

RO 

24 

24 

1 

WT4KED 

YSARSS 

RO 

93 

93 

Total: 

117 

117 

9920001743194 

MATCH  SAFETY-PAPER  B 

4 

WT4KED 

YSARSS 

BX 

31 

31 

A598 


Table  A12-c  (Coat'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Pusan  Installations 

DODAAC  :  WT4KFB 

4 6TH  TRANS  CO  PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

4210002887219 

EXTINGUISHER  FIRE  CA 

FH 

3 

WT4KFB 

WT4KEA 

EA 

40 

20 

6140010321326 

BATTERY, STORAGE 

GA 

1 

WT4KFB 

WT4KEA 

EA 

3 

3 

6665011055623 

ALARM  CHEMICAL  AGENT 

FX 

2 

WT4KFB 

WT4KEA 

EA 

1 

1 

6830005843041 

PROPANE 

HI 

3 

WT4KFB 

WT4KEA 

EA 

10 

10 

6840009359813 

DISINFECTANT-DETERG 

3 

WT4KFB 

WT4KEA 

BX 

4 

4 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

1 

WT4KFB 

WT4KEA 

JR 

2 

2 

1 

WT4KFB 

WT4KEA 

JR 

4 

4 

Total : 

6 

6 

9150009351017 

GREASE  AUTOMOTIVE  & 

4 

WT4KFB 

WT4KEA 

CA 

100 

100 

DODAAC  :  WT4S2J 

4TH 

QM  DET 

PUSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

4220008373322 

CYLINDER, CARBON  DIO 

EG 

3 

WT4S2J 

WT4KED 

EA 

400 

252 

8040002738713 

ADHESIVE 

1 

WT4S2J 

WT4KED 

GL 

140 

70 

DODAAC  :  WT4TW0 

34  LG  HHC  SSSC 

SUP  PT  NR 

48 

PUSAN  KOREA 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Qt 

RQST 

RCVN 

Unit 

RQSTD 

DLVRD 

Code 

DODAAC 

DODAAC 

Total 

Total 

7930009856906 

DISHWASHING-COM  MCH- 

3 

WT4TW0 

WT4KED 

BG 

2 

2 

A599 


Table  A12-C  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DBH  Pusan  Installations 


DODAAC  :  WT4VJF 

552D  MP  CO  PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2 
Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

6135010882708 

BATTERY, DRY 

1 

WT4VJF 

WT4KED 

EA 

4 

4 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

2 

WT4VJF 

WT4KED 

BX 

30 

30 

8010006169143 

ENAMEL 

BN 

2 

WT4VJF 

WT4KED 

PT 

72 

72 

8010008489272 

ENAMEL 

2 

WT4VJF 

WT4KED 

PT 

72 

72 

8010012297540 

POLYURETHANE  COAT  IN 

2 

WT4VJF 

WT4KED 

QT 

16 

16 

8010012297543 

POLYURETHANE  COATIN 

4 

WT4VJF 

WT4KED 

QT 

24 

24 

9150001900904 

GREASE, AUTOMOTIVE  A 

4 

WT4VJF 

WT4KED 

CN 

6 

6 

9150002345199 

LUB  OIL  VV-L-75 1  MS 

1 

WT4VJF 

WT4KED 

CN 

5 

8 

DODAAC  :  WT4VJH 

UNIT  SUPPLY 

PUSAN  KOREA 

PUSAN  STORAGE  FACILITY 

NSN 

Nomenclature 

Haz 

Code 

Qt 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

2640000526724 

REPAIR  KIT, PUNCTURE 

GK 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

EA 

2 

2 

6260010744229 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

3 

WT4VJH 

WT4KED 

BX 

2 

2 

6260010744230 

LIGHT, CHEMILUMINESC 

3 

WT4VJH 

WT4KED 

BX 

5 

5 

6850000632842 

BLEACH, LAUNDRY,  ORGA 

EF 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

DR 

1 

11 

6850002705526 

GASOLINE  INDICATING 

1 

WT4VJH 

WT4KED 

JR 

5 

5 

6850010114937 

TONER, DIRECT  ELECTR 

BN 

4 

WT4VJH 

WT4KED 

QT 

5 

5 

7930006343935 

SOAP  LNDRY-CHIP-WO  R 

3 

WT4VJH 

WT4KED 

DR 

2 

2 

8010000675437 

ENAMEL 

EH 

3 

WT4VJH 

WT4KED 

PT 

50 

30 

8010001117943 

ENAMEL 

1 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

10 

10 

8010001605788 

THINNER, PAINT  PRODU 

BN 

1 

WT4VJH 

WT4KED 

CN 

4 

4 

A600 


Table  A12-c  (Cont'd) 

FY90  Hazardous  Material  Inventory  by  Requesting  DODAAC 
for  DEH  Pusan  Installations 


DODAAC  :  WT4VJH 

UNIT  SUPPLY  PUSAN  STORAGE  FACILITY 

PUSAN  KOREA 


NSN 

Nomenclature 

Ha  2  Qt 

Code 

RQST 

DODAAC 

RCVN 

DODAAC 

Unit 

RQSTD 

Total 

DLVRD 

Total 

8010002812076 

STAIN 

1 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

32 

32 

8010002970547 

ENAMEL 

BN  2 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

12 

12 

8010002970585 

ENAMEL 

BN  1 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

52 

52 

8010005273198 

ENAMEL 

3 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

4 

4 

8010005305563 

ENAMEL 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

60 

30 

8010005977856 

VARNISH, OIL 

1 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

32 

32 

8010005985458 

ENAMEL 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

12 

12 

8010009356609 

LACQUER 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

PT 

10 

10 

8010011239278 

ENAMEL 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

CN 

5 

5 

8040007534800 

ADHESIVE 

2 

WT4VJH 

WT4KED 

KT 

6 

6 

8040008433461 

ADHESIVE 

3 

WT4VJH 

WT4KED 

GL 

2 

2 

A60 1 
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